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WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      70°  on  the  12th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:       -28°  on  the  28th  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Total  Precipitation:  3.  35  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:  0.  45  inch  at  Petersburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.  22  inches  on  the  11th  at  Lewisburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       26.  0  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  23  inches  on  the  2+  at  Canaan 

Valley 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  month  averaged  well  below  normal  and  was  unusual- 
ly cold  near  the  end.     Daily  minima  records  were  broken 
as  Charleston  and  Huntington  had  the  lowest  for  any  month 
of  January,   Elkins  had  a  tie,   and  Parkersburg  had  the 
second  lowest.     For  all  months  lows  were  second  to  the 
-24°  in  February  1899  for  Huntington,    second  to  -17°  for 
December  at  Charleston,   third  to  -16°  in  January  1936 
and  -27°  in  February  1899  for  Parkersburg,   and  tied  for 
third  with  -20°  for  January  1912,    -21°  for  February  1899 
and  -28°  for  December  1917  for  Elkins.     The  several  days 
with  minima  below  zero  were  exceeded  in  number  only  in 
January  1936  and  February  1899,   but  several  months  have 
averaged  colder. 

Some  unofficial  recordings  for  the  28th  were  -23°  at  the 
Roane  County  Highway  Garage  for  the  coldest  State  Gar- 


age in  the  State  and  -33°  at  the  Doyle  Hale  Dairy  Farm  at 
Jerry's  Run,    Pond  Creek  south  of  Parkersburg;  and  for 
the  29th,    -25°  at  the  Hope  Gas  Company  Regulator   Sta- 
tion at  Waverly,   Bull  Creek  Road  south  of  Parkersburg. 

Many  schools  were  closed  due  to  the  combination  of  snow 
and  extreme  cold. 


Horace  C.    E>welle 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Box  986 

Parkersburg,   West  Virginia 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year. 
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1    1    2    1    3 

4    1    5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28   1 

29 

30 

31- 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WIDEN 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

WINFIELD  LOCKS 

l.»5 
2.«7 
2.49 
2.03 

1.68 

.03 
.10 
.17 

>02 

T 

.01 
.01 
.12 
.10 

T 
.02 

.54 
.16 
.29 
.40 
.35 

.41 

.32 

.29 

.33 

.15 

.10 

.36   .02 

.16 

.18   T 

.20 

^ 

.11 

.38 

.05 
.08 
.04 

.09 

T 

.02 

.08 

T 

.03 

.20 
.08 

.02 

.19 

.20 
.44 
.50 
.45 

.39 

T 

T 

.33 

.22 
.29 
.40 
.25 

.18 

.03 

T 
T 

T 

.03 
.05 
.01 

.04 

.14 
.12 

.10 

.05 

•  taf«i«i)c*  nolca  foUowing  Station   Index. 
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I 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JANUAHr    tft> 


Slatlon 

D.y 

Ol  Monlh 

31 

< 

1 

1 

4 

s 

s 

r 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 

2S 

28 

27 

28   29 

30 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

1* 

-  I 

32 

8 

.  2 

32 

21 

>1 

-  2 

39 

23 

36 

IB 

43 

16 

4* 
16 

90 
12 

94 

S3 

»0 

17 

20 

2 

29 

0 

ii 

s 

44 

» 

49 

16 

49 

19 

49 
34 

S9 

S7 
9 

M 

1« 

la 

-IS 

2S 

0 

26 

11 

29 

7 

14   Zi 

-  9  -20 

34 

20 

34 

18 

S4.6 

10.9 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

i 

35 

9 

39 

27 

40 
18 

39 
S3 

39 
33 

51 

25 

59 

37 

60 
42 

98 

42 

56 
24 

24 
5 

29 
6 

37 
15 

47 
14 

43 

26 

53 

36 

4« 
33 

4« 

41 
9 

40 
20 

20 
-16 

24 
-  9 

92 

22 

29 
-  3 

17   27 
-8    2 

59 
29 

18 
23 

Sf.O 
17.8 

BAYARD 

MAX 
MIN 

1} 
-  2 

25 

A 

34 

13 

37 

4 

38 

20 

40 
26 

48 
25 

90 
22 

50 
22 

51 
SS 

49 
12 

21 

6 

29 

4 

32 

8 

49 
9 

48 
13 

49 

18 

46 
34 

>• 

S7 

4 

41 
10 

12 
-19 

16 

-  4 

S2 

10 

28 
5 

8   S3 

-  5  -25 

S4 

19 

SI 
IS 

S4.8 

10.2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

26 
2 

32 

A 

41 
23 

41 
17 

38 
33 

39 
33 

52 
26 

60 
28 

62 

40 

59 

47 

51 
17 

23 

0 

31 

0 

38 

7 

49 

10 

49 
23 

49 
31 

54 

41 

41 

42 
6 

41 

7 

10 
-18 

24 

-10 

33 

13 

31 

5 

16   37 

-17  -  7 

37 
30 

34 
22 

39.2 
14.6 

BENSON 

MAX 
MIN 

29 

2 

34 

4 

41 
27 

44 
12 

42 
32 

38 

31 

59 

30 

60 
24 

69 
36 

65 

22 

46 

17 

27 
10 

33 

8 

39 
9 

52 

12 

52 

15 

54 
20 

57 
35 

37 

43 
5 

49 

14 

17 
-16 

19 
-14 

35 

10 

29 

11 

15   37 
-19  -25 

37 
24 

34 
19 

40.4 
12.7 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

19 
3 

25 
6 

37 
8 

42 
15 

40 
15 

40 
26 

36 

30 

55 

28 

60 
28 

56 
40 

51 
17 

21 
9 

32 
11 

49 
12 

49 
19 

60 
19 

44 

15 

16 

-17 

36 
-19 

S3 

13 

38.0 
14.0 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

29 

11 

34 

19 

41 
18 

41 
15 

45 
28 

42 

18 

48 
32 

54 

20 

43 
33 

43 
35 

39 
19 

32 

15 

SB 
8 

42 

8 

47 
13 

44 

17 

41 
19 

54 
33 

90 

10 

39 

9 

36 

19 

19 
-  6 

26 

5 

33 

15 

30 
16 

18   24 
6  -14 

32 
12 

33 

21 

ST. 9 
16.9 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

22 
-  2 

21 
0 

28 
20 

31 
10 

32 

25 

36 

27 

40 
29 

44 
26 

56 

39 

52 

42 

42 
11 

39 
-  5 

30 
-  6 

30 
-  6 

38 

3 

48 
15 

47 
20 

40 
32 

32 

40 
0 

40 
10 

22 
-25 

18 
-18 

31 
10 

20 
-  5 

16   26 
-28  -21 

32 
29 

S2 

20 

SS.t 

8.9 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
5 

36 

10 

39 

19 

40 
25 

35 

32 

37 
32 

50 
25 

55 

42 

58 

45 

58 
42 

42 
11 

20 
3 

26 

10 

36 

17 

47 
25 

44 
34 

47 
36 

52 
23 

23 

41 
10 

42 
-  6 

4 
-18 

22 
-  5 

36 

14 

36 
-  2 

19   36 

-8    2 

38 

30 

30 
20 

S6.8 
16.8 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

21 
B 

28 
8 

40 
12 

44 
19 

37 
19 

39 
33 

37 
26 

55 
27 

52 

28 

63 
38 

63 
32 

33 

12 

28 

12 

35 

13 

42 
12 

45 
16 

44 

30 

49 
36 

59 

14 

22 

11 

46 
12 

34 
-  9 

13 
-  9 

26 

0 

35 

23 

26   22 
-2-4 

34 

1 

36 
29 

38.2 
15.8 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

12 
3 

20 
10 

34 
12 

33 

11 

39 
13 

39 
26 

35 

28 

31 

28 

49 
30 

54 
35 

58 

38 

51 
16 

20 

7 

24 
8 

29 

5 

36 

14 

46 
15 

46 
20 

49 
23 

41 
0 

19 
1 

43 
19 

38 
-19 

0 

-17 

19 
-  3 

31 
13 

15   10 
-  3  -22 

35 

-19 

31 
13 

32.7 
10.2 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

25 

-  * 

35 
-  6 

-^4 

36 
14 

34 
-  1 

46 
25 

44 
21 

39 

30 

46 
20 

46 
14 

53 
32 

56 
32 

51 
21 

29 

1 

35 

0 

38 

5 

46 
5 

44 
16 

44 
19 

49 
32 

46 
6 

43 

4 

41 
21 

22 

-15 

24 
-  6 

27 
10 

31 
9 

24   33 

-19  -16 

39 
19 

39 
22 

38. 7 
9.8 

BUCKHANNON  2  U 

MAX 
MIN 

21 

29 
2 

36 
26 

41 
12 

39 

31 

38 
32 

35 
28 

53 

28 

58 
28 

64 

41 

58 

42 

42 
16 

26 
6 

31 
3 

36 

5 

49 
11 

51 
18 

63 

20 

54 

30 

30 

3 

44 

5 

46 
5 

5 
-17 

20 
-  5 

35 
9 

29 

6 

18   36 
-  8  -23 

36 
27 

29 

20 

38.0 
IS.S 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

25 
3 

32 

5 

44 
26 

42 
15 

40 
27 

38 

31 

36 

30 

58 

28 

60 
24 

66 
39 

59 

40 

40 

17 

29 

7 

33 
9 

41 

11 

50 
11 

50 
18 

48 

20 

61 

31 

32 

-  3 

45 

9 

43 
8 

16 

-16 

22 

-19 

28 

14 

30 
11 

20   40 
-21  -22 

34 
28 

33 
IS 

S9.9 

13.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

12 

-  A 

26 
-  3 

30 

7 

37 
0 

35 

27 

39 
26 

33 
24 

45 
22 

48 
30 

51 
36 

50 

37 

46 
10 

19 
2 

25 

7 

29 
16 

42 
12 

46 

21 

46 
17 

42 
32 

36 
-  4 

36 

1 

39 
5 

9 
-2  3 

14 

30 
7 

26 

0 

6   32 
-10  -24 

32 

16 

28 

15 

32.8 

9.6 

CHARLESTON  MB  AP 

MAX 
MIN 

23 

31 
8 

44 
28 

42 
22 

38 
35 

39 

33 

35 
29 

57 
31 

61 

41 

65 
50 

56 

39 

39 
14 

27 
10 

34 
10 

40 
12 

49 
16 

61 
27 

62 
27 

56 

21 

21 
5 

46 

10 

48 
-  6 

7 
-12 

23 

1 

32 
19 

29 

2 

15   42 
-10  -  8 

38 

30 

31 
24 

38.9 
16.9 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

25 
6 

21 

8 

35 
15 

49 
22 

41 
24 

39 
35 

40 
30 

35 
28 

59 
29 

60 
30 

69 
48 

57 
23 

26 
12 

32 
11 

38 
13 

43 
15 

64 

17 

64 
27 

63 
28 

46 

6 

25 

7 

48 
26 

41 
-11 

10 
-10 

28 

-  2 

33 
18 

21   22 
-12  -10 

49 
-  5 

35 
25 

S9.S 
14.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

22 
6 

28 
6 

36 
8 

37 
19 

42 

13 

38 
32 

38 
31 

34 
29 

51 
27 

58 
24 

64 

40 

54 
39 

36 
14 

26 

10 

32 
10 

38 
10 

48 
12 

50 
17 

48 
21 

64 
20 

22 

4 

45 
12 

46 

-  6 

5 
-15 

16 
-  5 

33 
15 

30 
4 

15   36 

-15  -20 

36 
26 

31 
19 

S7.1 
IS.O 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

22 
3 

22 
2 

30 

5 

35 

10 

46 
14 

42 

14 

39 

30 

35 
28 

35 
28 

64 
24 

62 

24 

67 
42 

52 
19 

24 
9 

29 
9 

35 
10 

41 
10 

51 
10 

51 
21 

59 
21 

52 

5 

19 

3 

49 
19 

38 
-22 

16 
-20 

22 
-20 

31 
-15 

19   18 
-23  -25 

41 
-20 

35 

22 

S8.1 
7.6 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

23 

5 

31 
9 

36 

10 

42 
25 

40 
26 

41 
35 

40 
34 

37 
27 

55 

29 

56 

34 

64 
46 

60 
39 

40 
16 

24 
5 

31 
13 

38 
18 

46 
25 

49 
32 

49 
32 

51 
32 

32 

3 

44 
9 

41 
8 

8 
-19 

21 

-  2 

34 
19 

29 
9 

17   39 
-  9    1 

37 
32 

32 
21 

SB.S 
18.2 

ELK  INS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

21 

7 

29 
2 

38 
11 

36 

24 

40 
12 

40 
30 

41 
31 

3S 

29 

55 
27 

58 
30 

62 

37 

58 

S9 

39 

14 

28 
8 

32 

7 

38 
11 

48 
12 

51 
20 

50 
21 

52 

23 

23 

4 

45 

11 

46 

-  4 

11 
-16 

26 

-  1 

34 
16 

33 

1 

15   38 
-13  -20 

39 
28 

28 
14 

SB.S 

13.4 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

22 
6 

29 
13 

33 

13 

35 

26 

38 

19 

40 
32 

36 

32 

32 
30 

52 
30 

58 
42 

62 
45 

52 
36 

36 

13 

27 
10 

33 
17 

38 
14 

48 
24 

50 
26 

48 
27 

61 
20 

20 
3 

43 

11 

44 

-  3 

4 
-16 

18 

-  1 

32 

14 

27 

4 

13   34 
-  4  -10 

34 

24 

28 

17 

s«.o 

16.6 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

22 

2 

31 
9 

36 
12 

39 

21 

40 
15 

35 

31 

35 
32 

33 
26 

47 
24 

51 
39 

97 
40 

57 
42 

46 
12 

20 
2 

27 
6 

35 
13 

43 

11 

45 
22 

42 

31 

53 
36 

36 

3 

39 

6 

36 

3 

3 
-21 

23 

-  7 

27 
13 

26 

1 

20   31 
-13  -  7 

36 
27 

SI 
17 

S5.9 

14.9 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

28 
8 

36 
5 

40 
15 

39 
15 

40 
9 

49 

28 

45 
18 

40 
30 

54 
20 

57 
25 

61 
32 

65 
34 

47 
27 

34 
13 

37 
9 

43 
12 

50 
16 

64 
21 

47 
21 

57 
34 

50 
11 

46 

10 

43 
26 

35 

6 

34 

6 

36 
24 

28 
13 

21   34 
8    7 

39 
21 

35 
25 

42.7 
17.7 

GARY 

MAX 
MIN 

19 

6 

31 

7 

40 
9 

43 
13 

45 
19 

38 
20 

41 
35 

43 
33 

35 

26 

99 
25 

99 
30 

66 
42 

64 
29 

30 

7 

30 

6 

37 

7 

46 
10 

56 

13 

47 
31 

58 
35 

59 
13 

22 

11 

47 
14 

44 
-11 

13 
-11 

29 

-  8 

36 

20 

21   26 
-5-5 

45 
2 

40 
29 

40.9 
14.6 

6ASSAWAY 

MAX 
MIN 

25 

4 

32 

5 

36 
10 

43 
27 

43 
14 

40 
33 

40 
32 

39 
31 

58 
27 

60 

24 

68 
39 

62 
45 

46 
21 

30 
9 

36 

7 

42 
10 

52 

11 

53 

20 

52 
23 

66 
34 

36 
6 

48 
8 

48 
12 

12 

-14 

24 
-11 

35 
16 

31 
10 

16   40 
-16  -13 

40 
25 

31 
24 

41.1 
15.3 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 
MIN 

26 
3 

32 
5 

40 

8 

44 
24 

43 
13 

38 
30 

38 
31 

37 
30 

58 
29 

61 
25 

68 

41 

54 
42 

42 
17 

29 

7 

35 

7 

40 
9 

53 

11 

54 
18 

50 
20 

54 
31 

31 

5 

47 

5 

45 
8 

9 
-14 

22 

-13 

32 
13 

29 

S 

19   44 

-18  -18 

37 
29 

34 

18 

40.2 
13,7 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

23 
3 

26 

5 

34 

7 

38 
10 

46 
9 

44 
10 

39 
29 

38 
30 

36 
30 

61 
25 

62 
27 

68 

44 

53 
21 

25 
9 

32 
9 

31 
10 

43 
11 

64 
12 

54 
22 

64 
23 

47 

4 

28 

4 

49 
26 

40 
-19 

12 
-19 

26 
-17 

33 
-17 

20   20 
-21  -20 

45 
-16 

37 
21 

39.3 
8.8 

HAML I N 

MAX 
MIN 

24 

5 

29 

6 

35 
8 

40 
15 

49 
20 

42 
22 

40 
35 

40 
30 

36 
26 

62 
26 

62 
27 

69 

47 

52 
23 

25 

5 

32 
5 

37 

7 

44 
9 

52 
13 

54 
23 

55 
25 

43 

7 

23 

7 

50 
23 

40 
-14 

11 
-17 

27 
-15 

34 
17 

20   20 
-20  -18 

46 

-10 

37 
24 

39.7 
11.6 

HARPERS  FERRY  NAT  MONHT 

MAX 
MIN 

32 
12 

39 
19 

39 
27 

43 
20 

41 
15 

48 
28 

41 

21 

40 
31 

44 
21 

53 

23 

50 
32 

42 
34 

41 
30 

34 
16 

42 
15 

40 
16 

49 
20 

43 
27 

40 
24 

45 
31 

46 

13 

37 
13 

38 
31 

38 
-  2 

30 
8 

44 

21 

32 
22 

24   27 
5-4 

33 
23 

34 
23 

39.6 
19.8 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

22 
6 

29 
5 

33 

8 

38 

13 

48 
21 

41 
22 

45 
32 

43 
30 

36 
30 

61 
28 

63 

31 

67 
43 

51 
23 

26 
12 

31 
12 

36 
13 

44 
11 

53 
14 

53 
18 

60 
27 

47 
6 

20 
4 

48 
19 

42 

-13 

8 
-13 

24 

-  4 

30 
18 

21   18 
-15  -16 

41 
-  8 

36 
22 

38.8 
12.8 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

7 

32 
9 

37 
15 

45 
26 

39 
24 

40 
34 

38 
31 

35 
29 

61 
32 

60 
47 

66 
49 

50 
33 

33 
13 

28 
9 

35 

14 

42 
12 

49 
16 

62 
26 

43 
26 

46 

17 

17 
4 

48 
10 

46 

-10 

7 
-15 

21 
-  1 

28 

17 

25 

-  1 

14   39 
-13  -  8 

38 
28 

31 
21 

37.8 
16.2 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

18 
9 

28 
15 

34 
27 

35 

17 

39 
11 

40 
20 

44 
16 

42 
22 

39 
21 

41 
18 

58 
34 

43 
34 

40 
34 

34 
14 

32 
10 

38 
11 

40 
13 

47 
22 

44 
23 

38 
26 

51 
13 

20 

10 

38 

20 

37 
-  3 

19 
6 

28 
19 

34 
19 

31   22 
6  -12 

26 

18 

32 
22 

35.9 
16.6 

KEYSER 

MAX 
MIN 

27 

33 

34 

38 

35 

40 

44 

37 

42 

43 

47 

40 

42 

36 

34 

38 

44 

42 

38 

52 

42 

38 

36 

34 

21 

36 

33 

27   20 

31 

30 

36.9 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

25 
3 

35 
8 

36 

15 

40 
23 

40 
12 

40 
30 

43 
28 

45 
20 

49 
21 

50 
19 

59 
33 

60 
34 

54 
25 

28 
8 

36 
6 

40 
12 

48 
12 

48 
26 

46 
30 

58 
35 

46 

3 

45 
6 

43 
24 

33 

-16 

22 
-  5 

28 
16 

30 
5 

20   35 

-6-5 

45 
30 

40.9 
IS.l 

LOSAN 

MAX 

MIN 

26 
9 

31 
9 

37 
11 

42 

16 

46 
23 

37 
25 

43 
34 

42 
32 

36 
30 

57 
30 

54 
32 

68 
45 

60 
26 

27 
10 

32 
10 

39 
11 

43 
13 

49 
16 

48 
27 

63 
29 

54 
13 

23 

10 

47 
17 

39 
-12 

14 
-  9 

24 

-  4 

35 

20 

21   27 
-7-8 

43 

-  1 

38 
27 

39.8 
15.6 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

22 
8 

28 

7 

31 
11 

37 
15 

46 
21 

39 
25 

41 
35 

44 
32 

35 

30 

58 
29 

60 
32 

69 
42 

60 
27 

28 
8 

32 

B 

37 
12 

44 
15 

50 
20 

49 
29 

48 
31 

54 

10 

19 

8 

49 
18 

46 
-  9 

13 
-  9 

25 
-  2 

38 
25 

-6-7 

-  1 

23 

40.8 
15.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

22 

7 

26 

7 

34 
10 

36 
13 

42 
22 

41 
23 

42 
36 

42 
31 

35 
28 

56 

29 

58 
31 

67 

44 

58 
23 

25 

8 

27 
8 

34 
10 

40 
12 

44 
15 

49 
26 

56 
28 

62 

10 

23 
9 

46 
23 

40 
-11 

10 
-11 

26 

-  7 

39 
19 

20   24 
-10  -11 

44 
-  3 

38 
26 

38.6 

14.4 

B—  Mfarenc*  aot*s  folloviBC  Station  Ii^az. 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JANUARY    1963 


Day  Of  Month 

o 

Station 

a 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MANNINSTON  1  N 

MAX 

2* 

32 

36 

37 

39 

37 

35 

36 

54 

58 

63 

52 

45 

28 

33 

37 

49 

50 

49 

51 

36 

44 

44 

10 

21 

32 

29 

17   34 

34 

30 

37.9 

MIN 

6 

6 

25 

10 

30 

31 

30 

28 

22 

35 

37 

16 

10 

6 

11 

10 

15 

17 

20 

1 

4 

10 

-17 

-19 

13 

10 

-11  -26 

22 

20 

12.0 

MARTINSBURG  FAA  *P 

MAX 

2S 

33 

37 

39 

38 

42 

40 

40 

43 

55 

44 

40 

36 

32 

39 

42 

46 

44 

35 

51 

35 

37 

39 

16   26 

35 

30 

19   28 

33 

33 

36.8 

MIN 

11 

20 

22 

18 

13 

23 

17 

30 

19 

20 

34 

34 

16 

14 

10 

12 

17 

21 

23 

32 

11 

12 

7 

-4    6 

19 

10  1-  2  -12 

19 

13 

15.6 

MATHIAS 

MAX 

27 

32 

38 

38 

39 

47 

45 

40 

48 

58 

61 

59 

45 

31 

36 

43 

50 

51 

46 

56 

46 

36 

46 

16   29 

33 

28   19   30 

37 

33 

40.2 

MIN 

14 

22 

14 

9 

21 

17 

27 

16 

25 

33 

38 

24 

7 

6 

9 

15 

21 

18 

34 

5 

8 

10 

-  6  ,   3 

13 

11  i-  3  -14 

19 

16 

14.2 

MC  ROSS 

MAX 

23 

34 

39 

39 

40 

39 

39 

37 

52 

54 

61 

60 

58 

27 

34 

36 

46 

48 

45 

54 

43 

45 

45 

15   28 

29 

32  '  18   35 

37 

34 

39.6 

MIN 

7 

5 

21 

11 

32 

31 

28 

22 

25 

35 

37 

17 

0 

1 

4 

6 

20 

26 

36 

1 

4 

13 

-18  -13 

14 

8  -15  -11 

26 

20 

12.8 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

25 

30 

36 

40 

39 

39 

36 

35 

56 

60 

62 

49 

42 

29 

30 

39 

49 

49 

46 

50 

47 

45 

47 

6   20 

29 

28 

17   36 

34 

32 

38.2 

MIN 

7 

9 

27 

14 

26 

32 

30 

31 

26 

39 

40 

16 

10 

11 

12 

14 

19 

20 

30 

2 

6 

6 

-15  -20 

13 

7 

-16  -22 

28 

14 

13.5 

NOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

30 

32 

37 

40 

36 

48 

44 

41 

54 

60 

62 

58 

49 

34 

39 

45 

55 

49 

43 

59 

50 

46 

49 

45   30 

34 

30 

19   29 

35 

34 

42.5 

MIN 

0 

32 

12 

3 

25 

14 

28 

17 

19 

31 

35 

26 

5 

5 

7 

9 

15 

15 

29 

9 

4 

24 

-5-2 

9 

16 

0  -16 

13 

24 

13.2 

M0R6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MAX 

24 

28 

34 

35 

40 

40 

38 

34 

53 

58 

63 

54 

36 

27 

33 

38 

51 

48 

48 

51 

19 

42 

45 

3   20 

33 

27 

17   35 

33 

27 

36.6 

MIN 

14 

15 

25 

20 

32 

34 

30 

31 

43 

42 

36 

13 

11 

15 

14 

26 

26 

25 

19 

2 

11 

-  1 

-15-2 

15 

3 

-  4  -12 

24 

16 

16.6 

MORSANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 

25 

29 

34 

35 

40 

42 

40 

36 

53 

58 

64 

54 

45 

27 

34 

38 

50 

50 

47 

53 

33 

43 

47 

5  ;  16 

34 

31 

12   36 

34 

30 

38.0 

MIN 

10 

13 

20 

16 

31 

30 

31 

32 

28 

33 

41 

17 

10 

15 

12 

18 

19 

21 

32 

'• 

7 

7 

-16  -  5 

12 

10 

-  2  -16 

22 

15 

15.2 

MEM  CUMBERLAND 

MAX 

25 

32 

35 

38 

37 

40 

36 

35 

50 

56 

44 

42 

37 

27 

26 

32 

47 

47 

40 

47 

27 

36 

37 

6   18 

27 

25   14   30 

31 

29 

34.0 

MIN 

14 

10 

25 

14 

28 

32 

29 

32 

28 

37 

34 

14 

9 

14 

13 

16 

19 

22 

27 

1 

7 

5 

-16  -  6 

14 

10 

-  8  -16 

24 

7 

14.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

29 

30 

37 

41 

38 

40 

37 

36 

56 

62 

61 

50 

37 

31 

35 

40 

53 

47 

43 

47 

30 

47 

45 

7  ]  22 

32 

30 

20   36 

34 

34 

38.3 

MIN 

10 

11 

27 

16 

27 

33 

29 

32 

27 

39 

36 

11 

11 

15 

15 

16 

20 

24 

26 

4 

11 

4 

-14  1-  8 

15 

8 

-  7  -16 

26 

11 

15.2 

OAK  HILL 

MAX 

IB 

25 

34 

38 

46 

46 

41 

40 

32 

55 

58 

65 

62 

27 

32 

36 

42 

52 

50 

51 

56 

19 

46 

41 :  11 

27 

33 

16   21 

36 

38 

38.6 

MIN 

5 

9 

12 

20 

20 

33 

30 

27 

29 

40 

47 

26 

1 

4 

6 

10 

17 

30 

34 

6 

5 

19 

-15  -14 

-  6 

18 

-12  -10 

9 

23 

13.8 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 

26 

30 

35 

44 

40 

40 

36 

34 

56 

60 

62 

48 

34 

28 

31 

38 

50 

48 

46 

49 

15 

44 

45 

5 

20 

30 

26 

14   35 

33 

27 

36.4 

MIN 

9 

12 

26 

20 

27 

32 

30 

33 

40 

42 

34 

12 

10 

16 

13 

21 

24 

25 

15 

2 

13 

-11 

-15 

-  4 

16 

2 

-  9  -10 

25 

17 

15.2 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

27 

30 

35 

44 

39 

42 

39 

35 

59 

63 

63 

50 

33 

29 

31 

40 

51 

50 

45 

50 

15 

43 

47 

6 

21 

30 

25 

16   38 

33 

30 

37.4 

MIN 

10 

14 

27 

22 

28 

31 

29 

34 

38 

43 

33 

13 

11 

17 

15 

20 

26 

26 

13 

2 

13 

-  9 

-14 

-  3 

17 

2 

-  9  -10 

25 

18 

15.8 

PARSONS  1  SE 

MAX 

19 

29 

38 

39 

41 

41 

43 

38 

53 

49 

60 

58 

50 

28 

33 

37 

47 

49 

49 

51 

42 

43 

45 

15 

22 

34 

32   34 

37 

34 

39.7 

MIN 

4 

12 

24 

14 

31 

29 

30 

29 

23 

35 

37 

17 

10 

7 

12 

13 

19 

23 

40 

3 

7 

14 

-15 

-  4 

12 

-  2  -17 

21 

20 

15.0 

PETERSBURG 

MAX 

26 

35 

37 

39 

39 

48 

43 

43 

59 

63 

68 

66 

64 

34 

40 

45 

54 

49 

46 

60 

52 

47 

46 

26 

30 

35 

32 

20   30 

34 

35 

43.5 

MIN 

16 

20 

15 

8 

29 

20 

30 

21 

29 

37 

40 

26 

15 

10 

17 

17 

19 

19 

32 

10 

12 

24 

-  2 

6 

14 

15 

2  -13 

18 

26 

17.4 

PICKENS  I 

MAX 

20 

30 

36 

33 

39 

37 

37 

33 

49 

52 

57 

53 

40 

24 

31 

35 

46 

49 

49 

50 

26 

40 

41 

4 

23 

32 

32 

15   38 

35 

29 

36.0 

MIN 

0 

7 

24 

14 

31 

32 

26 

22 

29 

36 

37 

12 

1 

4 

9 

12 

21 

25 

26 

0 

-  1 

4 

-21 

-13 

10 

1 

-18  -14 

28 

17 

11.7 

PIEDMONT 

MAX 

16 

22 

32 

40 

43 

40 

46 

46 

36 

52 

58 

58 

59 

27 

30 

37 

40 

50 

56 

52 

49 

21 

44 

40 

10 

26 

29 

19   17 

32 

37 

37.5 

MIN 

8 

18 

24 

16 

21 

30 

30 

28 

31 

36 

40 

26 

10 

11 

14 

26 

24 

26 

34 

" 

5 

21 

-12 

-  7 

6 

19 

5-4 

4 

16 

16.6 

PINEVILLE 

MAX 

22 

30 

36 

38 

45 

38 

41 

42 

35 

49 

61 

66 

65 

29 

26 

32 

41 

49 

44 

57 

57 

20 

45 

34  ,   9 

23 

34 

20   23 

42 

35 

38.3 

MIN 

6 

9 

12 

21 

21 

35 

32 

28 

28 

29 

45 

27 

8 

8 

10 

10 

13 

27 

33 

13 

10 

12 

-10  -  9 

-  9 

18 

-9-9 

-  3 

28 

14.2 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

2e 

32 

35 

47 

40 

44 

41 

36 

59 

62 

66 

58 

39 

29 

34 

42 

50 

53 

46 

47 

28 

45 

46 

9 

23 

31 

28 

16   38 

35 

32 

39.4 

MIN 

6 

10 

26 

18 

30 

34 

28 

31 

27 

40 

37 

15 

10 

13 

9 

14 

20 

23 

27 

1 

8 

7 

-16 

-  6 

13 

7 

-18  -14 

29 

13 

14.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

26 

34 

36 

48 

47 

42 

42 

38 

59 

61 

66 

65 

45 

30 

34 

41 

52 

51 

51 

49 

32 

45 

47 

15 

22 

32 

30 

17   41 

40 

36 

41.1 

MIN 

7 

11 

25 

18 

29 

34 

30 

32 

29 

44 

43 

17 

10 

12 

1^ 

16 

22 

22 

32 

4 

9 

11 

-l5 

-15 

11 

11 

-19  -14 

31 

20 

15.7 

RICMWOOD  1  E 

MAX 

22 

37 

39 

38 

49 

48 

39 

34 

51 

54 

61 

57 

47 

43 

35 

37 

47 

49 

50 

51 

42 

44 

43 

25 

25 

34 

39 

18   39 

37 

37 

41.0 

MIN 

2 

1 

7 

16 

13 

32 

31 

31 

23 

19 

34 

29 

13 

2 

0 

1 

12 

20 

20 

36 

2 

4 

6 

-2  0 

-10 

12 

4 

-13  -  6 

26 

20 

11.9 

RIPLEY 

MAX 

31 

35 

40 

49 

44 

43 

38 

36 

61 

61 

68 

54 

44 

31 

37 

43 

52 

54 

48 

49 

26 

47 

46 

10 

26 

31 

29 

22   42 

36 

36 

41.0 

MIN 

1 

4 

7 

22 

16 

28 

29 

28 

29 

25 

40 

39 

14 

8 

10 

10 

12 

19 

22 

25 

2 

8 

6 

-18 

-21 

12 

9 

-26  -19 

29 

19 

12.5 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

27 

36 

41 

44 

39 

48 

46 

43 

56 

59 

53 

54 

47 

34 

39 

45 

51 

46 

45 

59 

49 

47 

43 

23 

29 

35 

31 

20   27 

33 

34 

41.4 

MIN 

e 

18 

23 

15 

10 

27 

17 

29 

28 

20 

32 

35 

25 

15 

8 

9 

11 

17 

16 

34 

9 

7 

22 

-  6 

6 

11 

18 

5  -13 

14 

23 

15.9 

ROWLES8URG  1 

MAX 

21 

29 

38 

36 

40 

42 

40 

36 

54 

51 

60 

56 

46 

27 

32 

37 

46 

52 

48 

50 

36 

44 

46 

14 

21 

34 

29 

13   37 

35 

32 

38.2 

MIN 

a 

10 

14 

22 

14 

30 

30 

31 

30 

27 

35 

37 

18 

11 

8 

10 

16 

20 

25 

35 

4 

3 

13 

-15 

-  3 

14 

8 

-  1  -18 

24 

18 

15.4 

SPENCER 

MAX 

26 

31 

37 

45 

43 

42 

38 

36 

59 

62 

68 

64 

44 

28 

34 

40 

50 

53 

52 

53 

31 

45 

43 

10 

20 

30 

28 

15   39 

37 

32 

39.8 

MIN 

2 

5 

10 

25 

17 

33 

32 

29 

32 

43 

47 

44 

17 

9 

10 

10 

16 

21 

23 

30 

3 

7 

6 

-15 

-  5 

16 

9 

-18  -14 

31 

IS 

16.0 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

9 

21 

35 

35 

30 

38 

40 

38 

35 

49 

48 

55 

60 

23 

34 

29 

34 

38 

43 

49 

46 

21 

40 

35 

9 

23 

32 

12   14 

35 

32 

33.3 

MIN 

-16 

4 

14 

16 

18 

22 

27 

27 

22 

26 

32 

42 

22 

5 

6 

14 

18 

25 

30 

36 

0 

0 

16 

-22 

-15 

-  1 

10 

-8-6 

10 

17 

12.7 

UNION 

MAX 

21 

29 

37 

39 

41 

35 

40 

43 

35 

54 

59 

63 

64 

31 

30 

35 

42 

50 

44 

47 

56 

21 

45 

41 

12 

24 

32 

21   22 

36 

38 

38.3 

MIN 

3 

7 

5 

15 

13 

20 

28 

29 

24 

23 

30 

39 

28 

6 

4 

7 

9 

19 

28 

31 

7 

6 

15 

-16 

-10 

3 

16 

-7-3 

-  2 

23 

12.9 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

20 

28 

35 

37 

42 

42 

49 

49 

42 

55 

62 

63 

57 

36 

33 

39 

44 

53 

50 

45 

60 

20 

44 

48 

22 

31 

35 

28   20 

35 

37 

40.7 

MIN 

9 

16 

24 

16 

12 

15 

18 

22 

19 

20 

24 

36 

35 

13 

10 

11 

13 

14 

20 

23 

12 

6 

14 

-  2 

1 

10 

19 

2  -12 

10 

25 

14.7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

21 

30 

38 

39 

41 

41 

41 

38 

50 

58 

63 

60 

50 

38 

33 

39 

42 

50 

53 

55 

42 

46 

47 

16 

25 

37 

35 

25   43 

40 

36 

41.1 

MIN 

5 

5 

10 

28 

11 

33 

33 

30 

30 

29 

39 

42 

19 

9 

7 

10 

14 

24 

26 

34 

6 

6 

14 

-15 

-11 

15 

8 

-9-5 

28 

23 

16.1 

HEIR TON 

MAX 

27 

33 

35 

38 

36 

40 

35 

33 

49 

49 

47 

43 

33 

26 

28 

32 

46 

47 

41 

46 

25 

36 

42 

9 

19 

27 

23 

15   29 

31 

32 

34.0 

MIN 

6 

12 

12 

26 

16 

28 

31 

28 

30 

33 

37 

32 

11 

7 

14 

12 

25 

23 

23 

25 

0 

6 

3 

-16 

-  4 

14 

6 

-  8  -11 

23 

10 

14.6 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

25 

30 

34 

37 

37 

40 

36 

35 

49 

53 

45 

44 

37 

26 

25 

33 

46 

47 

42 

46 

30 

36 

43 

7 

16 

29 

28 

13   31 

32 

28 

34.3 

MIN 

4 

9 

8 

26 

12 

28 

31 

30 

32 

24 

38 

35 

14 

9 

12 

12 

16 

17 

19 

29 

2 

7 

6 

-15 

'  3 

14 

10 

-11  -22 

23 

7 

13.6 

WESTOH 

MAX 

18 

24 

28 

40 

39 

41 

40 

38 

34 

56 

62 

67 

55 

35 

29 

24 

39 

53 

55 

55 

51 

22 

47 

39 

7 

23 

33 

20   16 

40 

36 

37.6 

MIN 

5 

7 

7 

4 

15 

15 

34 

31 

31 

29 

33 

47 

26 

11 

10 

10 

15 

15 

22 

24 

6 

6 

22 

-14 

-14 

-  7 

-16 

-  2  -16 

-16 

21 

11.6 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 

18 

25 

30 

35 

38 

35 

40 

36 

36 

50 

56 

47 

45 

20 

28 

28 

35 

46 

46 

50 

47 

21 

42 

19 

4 

19 

30 

19   13 

30 

30 

32.9 

MIN 

6 

11 

10 

11 

18 

15 

30 

30 

30 

31 

36 

38 

18 

10 

9 

15 

16 

20 

26 

26 

3 

3 

18 

-15  1-14 

-  1 

18  -  4  -14 

-14 

16 

13.0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

29 

37 

41 

42 

37 

42 

48 

40 

54 

59 

64 

64 

56 

30 

36 

41 

51 

56 

47 

60 

46 

45 

45 

17 

25 

30 

34 

22   36 

38 

38 

42.3 

MIN 

6 

2 

5 

21 

10 

32 

26 

3! 

26 

23 

33 

37 

24 

10 

5 

7 

9 

15 

29 

35 

8 

10 

17 

-13 

2 

14 

11 

-3-6 

28 

26 

15.5 

WILLIAMSON 

MAX 

26 

33 

39 

42 

49 

39 

42 

40 

37 

60 

57 

70 

61 

26 

31 

40 

47 

52 

49 

56 

56 

24 

50 

40 

14 

30 

38 

23   26 

45 

38 

41.3 

MIN 

6 

7 

7 

17 

22 

24 

36 

33 

26 

26 

31 

45 

25 

8 

7 

9 

12 

14 

28 

30 

13 

10 

17 

-11 

-  7 

-  5 

19 

-5-5 

" 

28 

15.2 

HINFIELD  LOCKS 

MAX 

24 

29 

33 

38 

49 

42 

42 

39 

37 

61 

60 

68 

52 

26 

31 

37 

43 

51 

52 

53 

48 

21 

48 

43 

4 

24 

31 

20   19 

38 

35 

38.6 

MIN 

5 

7 

10 

8 

23 

24 

33 

30 

29 

30 

30 

43 

25 

12 

12 

14 

14 

19 

26 

26 

7 

6 

21 

-11 

-11 

-  2 

19 

-6-7 

-  7 

24 

14.6 

I   notes   following  Ststti 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


wetT  vimiNiA 

JAMJARr    IttJ 


Sution 

D>7  ol  month 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARBOVALE  ; 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

12 

10 

10 

10 

T 
9 

6 

T 
7 

T 
7 

6 

i 

3 

1.0 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

4.0 

4 

1.0 

s 

» 

» 

T 

* 

BAYARO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

9 

9 

T 

e 

7 

6 

5 

.5 

5 

2 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

2 

2 

4.0 
5 

5.0 

7 

6 

T 
6 

1.0 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

_ 

- 

4 

10 

8 

6 

10 

10 

6 

I 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.2 

.3 

1 

T 

1.3 

T 
1 

1 

1 

T 

l.S 

T 

2 

1 

T 
1 

2.4 
2 

I 
2 

2 

T 
1 

BLUESTCNE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

2.2 
2 

2 

2 

2 

1 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 
2 

1 

1 

1 

T 
T 

6.0 
6 

6 

6 

4.0 

T 
7 

7 

T 
6 

1.0 
7 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
1 

T 
1 

1 

2.0 

1.0 
2 

1 

1 

1 

2.0 

1 

T 

1 

1 

6.0 

4 

3 

2 

3.0 
3 

2.0 
3 

2 

1 

2.0 

2 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

3.0 

3 

3 

3 

3.0 

6 

5 

3 

T 

T 

CHARLESTON  WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.6 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

4.3 

T 
4 
.3 

3 
.2 

2,3 
2 
.2 

.6 
4 
.4 

4 

4 
3 

.3 

2 

3 

.2 

2 

.1 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

7.0 

7 

7 

7 

5 

2.0 
6 

6 

6 

4 

1.0 

5 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

.3 

I 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

1.2 

T 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

2.9 

T 

T 
3 
.1 

2 

.  1 

3.3 

1 

1.9 
5 
.4 

.  1 
5 

.  4 

T 
3 
.4 

3 

.3 

1.0 
4 
.6 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

.6 
2 

T 
2 

.7 
2 

2 

1 

2.  1 
2 

2 

1 

T 

4.6 

5 

.4 

5 

5 

.8 

6 

1.6 
8 

8 

5 

4 

4 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.4 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

5 

T 
4 

4.3 
8 

8 

7 

T 
7 

.6 
6 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.3 

4 

4 
.3 

1.8 
3 
.3 

1.2 
6 
.5 

5 
.5 

T 
5 
.5 

T 
3 
^3 

1 

LEWISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

2.0 

2 

2 

2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

- 

2 

- 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

3.0 
3 

2 

1 

2.0 

3 

3 

2 

1 

MANNINGTON  I  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

4.5 
5 

.5 

5 

5 

1.0 

5 

4.0 
9 

9 

B 

8 

1.0 

s 

MARTI NSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

8 

7 

6 

T 
5 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

4.0 

1.0 
5 

4 

3 

T 
3 

T 
2 

MATH  I  AS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

4 

4 

3 

.2 
3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

.5 

1 

1.5 

1 

1 

1 

T 
1 

.1 
1 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i* 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

2 

2 

2 

1.0 
3 

2.0 

4 

4 

4 

T 
3 

3 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

1.6 
3 

3.0 

7 

6 

5 

.3 

3 

1.0 

4 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

.3 

3 

3 

3 

4.8 
8 

.3 
8 

8 

7 

T 
6 

.5 
6 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

2.0 

2 

1 

2.0 
2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
4 

4 

T 
3 

.5 

3 

PARKERSBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

.3 

T 

T 

5.0 

5 

5 

5.0 
3 

1.0 
9 

9 

T 
7 

T 
4 

T 
4 

PARK.ERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

4 

3.0 

3 

1.0 

7 

6 

T 
5 

.1 

4 

T 
4 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

5 

4 

T 
4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.5 
3 

3 

3 

2 

2 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 

3.0 

3 

3 

2 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

3 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

5.0 

5 

5 

5 

6.0 
8 

l.C 
9 

8 

6 

2.0 

7 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

11 

11 

1.0 
9 

8 

7 

6 

4 

- 

1.0 

1 

1 

1.0 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1 

1 

6.0 

7 

2.C 
8 

7 

6 

1.0 
5 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

4 

3 

1.5 
4 

4.5 
9 

T 
9 

7 

.3 

7 

1.0 
6 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

2.C 
2 

2 

2 

4.C 
6 

6 

6 

4 

1.0 

5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2.C 
2 

2 

2 

2.C 

4 

3 

2 

1 

1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 
I 

6.C 
6 

4 

3 

l.C 
4 

4 

3 

T 
3 

2 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALBRIGHT 

ALDERSON 

ALPEMA  1  NU 

ARSOVALE  2 

ATHENS  CONCORO  COLLEGl 

BATARD 

BECKLEr  V  A  HOSPITAL 

BELlNGTOft 

BELLEVILLE  0AM  20 


BERKELET  SPRINGS 
BIRCM  PIVEB  6  SSW 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

bluestone  dam 


BRANOONVILLE 
BRUSHT    RUN 
fiUCKETE 


, CHARLESTON    IfB    j 
CHARLESTON    J 
CLARKSBURG    1 


1    SM 


I 


CLENDENIN 

corton 

CRESTON    1    SSH 

DAVIS 

DRY   CREEK 

DUNLOW    S    E 
ELKINS    WB    A1RP{ 

'ellenboro 
fairmont 

PLAT    TOP 


REEMANSBURG 


HAMLIN 

HARPERS   FERRT 
HARPERS   FERRT 
HASTINGS 
HICO 


HOGSETT    OALLIPOLIS    0AM 

HOPEMONT 

HORNER 

HOULT    LOCK    15 

HUNDRED 


COUNTY 


MONROE 
RANDOLPH 
POCAHONTAS 
MERCER 


LEIGH 
BARBOUR 
HOOD 
ICHOLAS 


MORGAN 

NICHOLAS 

MERCER 

SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
PENDLETON 


220    UPSHUR 


23a    LEWIS 
353    MC    DOME LI 
361    BRAXTON 
5IH,  GILMER 

3630  TAVLOR 
3&<>B  CALHOUN 
^37*9  LINCOLN 
3796  WEBSTER 
3816    BARBOUR 


MONMT 13932    J£FI 


>    HUNTINGTON 
HUNTINGTON    KB 
llAEGER 
:  IRELAND 
,JANE    LEW 

KEARNETSVlLLE 
KEHMIT 
KEYSER 

KUHBRAQOW    STA 
LAKE    LYNN 


iLIVERPOOL 
LOCKNEY 
LOGAN 

LONDON    lock: 
MADISON 
MANNjNGTON     : 
MANNjNGTON     : 
MARLINTOH 


ED    I 


J438S  'CABELL 
6393  CABELL 
«40a    MC    DOWELL 


63    JEFFERSON 


!5224    GREENBRIER 
|52e'>  Imonroe 

5323  jJACKSON 

53kl    GILMER 
|5353    LOGAN 

J5365  'kANAWHA 
5563  'bOONE 
5621    MARION 


39 

29 

30 

l^ 

36 

37 

25 

39  09 

39  26 

39  37 

38  25 


38  13 

39  MO 
38  50 
36  11 


38 

^7 

jj 

^7 

29 

29 

56 

52 

36 

20 

36    56 
38    14 

38  39 

39  03 


61  OJ. 
80  06 
Bl    07 


60  31 
81  33 
60    «6 


61 
60 

28 

1040 
1142 

60 

25 

1020 

77 

53 

550 

67 

?«. 

620 

78 

59 

950 

BO 

05 

3210 

79 

51 

900 

60 

26 

2250 

40 

61 

32 

665 

60 

58 

720 

82 

00 

664 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


HONONGAHELA  power  CO. 

RASSIE  L.  SIMS 

OHER  S.  SMITH 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

CONCORD  COLLEGE 

HOWARD  R.  FULK 
V.  A.  HOSPITAL 
GEORGE  R.  HlLLYARO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RAYMOND  E.  PHILLIPS 


CORPS  OF  ENGINEER: 
BERYL  L.  WINTERS 
VERL  E.  GALLOWAY 
JOHN  B.  ShREVE 

HISS  ILEAN  WALTON 


.  CLARA  F.HOLOEN 

WEATHER  BUREAU 

'A.  WATER  StfC.  CO 


MRS 


RUTI 


lARREL. 


KELLT  BROWNING 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  RUBY  L.  GORRELL 
CITY  FILTRATION  PLANT 
FRED  E.  BOWLING 


GEORGE  0.  I 

EQUITABLE  i 
JAMES  riSH 


AMMER 


DlCi 


6EALI 


EARL  fi.  CORHOThERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
ROBIN  D.  MOORE 
MRS.  LELA  H,    CARTER 
MRS. OPAL  R.  JACKSON 


ATER  ; 


CO. 


MISS  ELEANOR  . 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  MILOREO  £  CRIST 


MFGRS.    LT.    ♦    HT.    CO. 

CORPS    OF    ENGINEERS 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 
MRS    MOLLIE    C.     AUVIL 
CLARKSBURG   WATER    BOARD 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

UNIVERSITY    EXP.    STA. 
ROY    A.    OEMPSEY 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 
FOREST    SUPT. 
WEST    PENN    POWER    CO. 

HUGH    A.     SCOTT 
LOUIS    E.    CANTIBERRY 
BROOKS    E.    UTT 
HOPE    NATURAL     GAS    CO. 


OF    ENGINEERS 

CURRy 

N.    MORGAN 

FROST 
A.    CURRY 


n 

1 

OBSERVATION 

^ 

i 

w 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

3 

§ 

OBSERVER 

T 

i 

1 

it 

^ 

^ 

E 

1 

^3 

NAOTINSBURG    FAA   AP 

5707 

BERKELEY 

39    24 

77    59 

537 

mp ' 

MlO 

^ 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HARTINSBURG    2    W 

5712 

BERKELEY 

59    28 

76    00 

535 

ROBERT    L.    CRISWELL 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

38    52 

1625 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

37    25 

81     15 

RAT    B.    THOMPSON 

MC    MECHEN    DAM    13 

5847 

MARSHALL 

39    59 

80    44 

695 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    ROSS 

5871 

GREENBRIER 

37    59 

80    45 

2445 

SP 

»P 

j^ 

RUSSELL    D.    AMICK 

MEADOW    BLUFF    2    S 

9886 

GREENBRIAR 

37    53 

80    40 

2450 

TA 

1     MOVED    TO    SMOOT    -B295-             1 

MIODLEBOURNE    2    ESE 

9963 

TYLER 

39    29 

80    52 

7P 

JOHN  W.    CRUMRINE 

MOOREFIELD    2    SSE 

39    02 

78    58 

830 

MRS.    ZELLA   M.    VETTER 

MOOREFIELD    MCNEILL 

6168 

HARDY 

39    09 

76    54 

800 

6P 

6P 

H 

MRS.     JOHN    W.     SAVILLE 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

39    36 

79    95 

1245 

MID 

MID 

„ 

FED.    AVIATION    AGENCY 

NORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

6212  [MONONGALIA 

39    37 

79    56 

825 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MT    STORM 

6293 

39    17 

2845 

6A 

C 

MRS.    EILEEN    MINNICK 

NAOMA 

6362 

RALEIGH 

37    52 

1210 

c 

VIRGIL    G.    WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

6442 

HANCOCK 

40    30 

80    56 

750 

6P 

6P 

WILLIAM    a.     MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

6467 

WETZEL 

39    39 

80    52 

637 

6P 

6P 

„ 

OR.    Z.    W.    ANKROM 

OAK   HILL 

6591 

FAYETTE 

37    56 

61    09 

1991 

TA 

7A 

C    H 

MILES    H.     MARTIN 

OMPS 

6674IM0RGAN 

39    30 

78    17 

950 

MRS.    E.    M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AIRPORT 

6849  1  WOOD 

39    21 

81    26 

857 

MID 

MID 

H 

U,    S.    WEATHER    BUREAU 

PARKERSBUBG    W8    CITT 

6859 

WOOD 

39    16 

81    34 

615 

MIO 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PARSONS    1    SE 

6867 

TUCKER 

39    06 

79    40 

1680 

5P 

5Pi 

FERNOW    EXP.    FOREST 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

39    00 

79    07 

1013 

6P 

7A  ■ 

MRS,    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

6982 

BARBOUR 

39    09 

60    02 

1281 

MRS.    MAAINE    LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

38    40 

80    13 

MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004  .MINERAL 

39    29 

79    02 

1053 

8A 

8A 

H 

C.    A.    SUTER.    JR. 

PINEVILLE 

7029, WYOMING 

37    36 

81    32 

7A 

7A 

H 

JAMES    G.    MC    DERMITT 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

7112  iMASON 

38    55 

62    07 

610 

5P 

9P 

UNIVERSITY   OF    W.    VA. 

PRINCETON 

37    22 

81    05 

2410 

7A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO, 

RAVENSWOOD    DAM    22 

38    57 

81    46 

584 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENICK    2    S 

7444:GREENBRIER 

60    21 

1900 

BA 

MRS,    MARY    V,    MC    FERRIN 

RICHWOOO    1    E 

7503;NICHOLAS 

38    13 

80    31 

2300 

6P 

6P 

HUGH    0,    WEBB 

RIPLEY 

7552  1  JACK SON 

36    49 

81    45 

610 

9P 

CITY    OF    RIPLEY 

ROKNEY    3    NNE 

7730!haMPSHIR£ 

39    23 

76    44 

640 

5P 

»P 

MISS    FRANCES    VANCE 

ROWLESauRG    1 

39    21 

79    40 
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REPERENCR  NOTKS 

Additional  Information  regnrdlnK  the  climate  of  Woat  Virginia  nay  bv  obtained  by  writing  to  thu  Statu  CllnutoloKlHt  at  WDuthor  lluroau  Offlca, 
Box  986,  PnrkorsburK,  West  Virginia,  or  to  any  Woathor  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  correct  ions  will  bo  carried  on ly  In  the  Juno  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  nnowfttll  and  heutln^  degroo  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  bo  carried  in  tho  July  Issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  mlHsing  or  were  received  too  lute  to  be  included 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  mi les.   Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat  ive  departures  of  average  dal ly  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Uln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observat Ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice . 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

b  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

y  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  T»ace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMA TO LOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961 
annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office ,  Washington  25,  D,  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N,  C.  3/22/63  725 


<    ° 


o 

> 

CO 


•^ »      r      *      i^X      ••'    s 


i<ii» 
"*-\ 


^ — ^: 


^v« 


^„<>i    ^    -' 


X     -zl 


1^^  T  ■"" 


>r 


<i'5 


;<>  s 


^: 


■R' 


I*  ^  Ml 


.1  _.j 


^f/ 


V^l' 


r7' 


i-|3~lit7\iyrl° 


5^ 


=•'  ^=     =■     ^="    to  /       <> 


/' 

1 

1^ 

1        ^ 

-1     / — 

oc     1 

H    Z     /I 

§  o/i° 

OS 

Salem 
Sale 

■^ 

v 

\ 

_z 

^,^o.    . 

OS,  "^       *"■», 


:® 


Jk 


•  ® « 


K 


i;  o   s  ^1  > 

•3         .     V 


Xi 


X^cTr 


\ 


<>£ 


\        2  •  ' 


\! 


->j  ^  ':l-^:^l 


■^-^ 


\ 


i^i 


^ 


J 


t  ^  I 


If 


a§ 


\ 


^^  ^\  \ 


"'if"  i^ 


\ 


S 


U  o   f^    °- 


Q-aaa"    oesi 

Mils  i^ 


^^?-i 


l\ 


I       \. 


ir 


\ 


^■»—/r 


IT — 


V 


S  UJ     ^ 

5       I    tS 


v_. 


r 


^^     I' 


5°  V  ^^  ^  -'•\^"  ' 

— ^^^^^^ 


fe 


£    O 


3"x5, 


?^l 


i 
I 


t 
1 


"?<>' 


c' 


OS     ^s) 


<^?     N 


\.r-'A/  . 


i:-rr 


/ 


V 


N 


.r  I 


®s 


!<>  ^r^^/' 


-®r 
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Volume  71        No.  2 


ASHEVILLE:  1963 


[/lAY     2  1963 


WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       69°  on  the  7th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:       -30°  on  the  15th  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Total  Precipitation:        4.  86  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:         1.  02  inches  at  Brushy  Run 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1.  45  inches  on  the  12th  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:         49.  0  inches  at  Alpena  1   NW 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         30  inches  on  the  28+  at  Canaan  Valley 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  February  averaged  well  below  normal  and  many 
minima  established  new  records  for  particular  dates. 
Elkins  tied  it's  February  minimum  record  of  -21°  pre- 
viously recorded  on  the  10th  in  1899;  Pickens  tied  with 
February  9,    1934  with  two  occurrences  this  month  at  -21° 
but  published  volunteer  observer  records  for  Helvetia 
included  in  the  Pickens  records  show  -24°  for  the  ex- 


treme coldest  occurring  February  5,    1886. 


Horace  C.    Dwelle 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Box  986 

Parkersburg,   West  Virginia 
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7 

2 

0 

CHARLESTON  1 

38.8 

16.3 

27.5 

64 

7 

-  2 

15 

1042 

0 

10 

27 

4 

2.51 

-   .74 

.47 

3 

14.1 

4 

13+ 

7 

0 

0 

DUNLOW  5  E 

40.1 

18.9 

29.5 

59 

5 

-  7 

22 

986 

0 

5 

25 

2 

3.00 

.74 

19 

20.3 

7 

21 

8 

2 

0 

HAMLIN 

39.9 

13.4 

25.7 

66 

7 

-10 

22 

1057 

0 

8 

27 

6 

2.83 

.47 

20 

11.7 

4 

13 

9 

0 

0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

37.4 

14.3 

25.9 

64 

7 

-  2 

24+ 

1088 

0 

13 

27 

5 

1  ,44 

-  1.58 

.35 

20 

1 

22  + 

5 

0 

0 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

38.4 

17.8 

28.1 

63 

6 

-  4 

22 

1028 

0 

11 

28 

3 

1,61 

-  1.49 

.51 

19 

7.9 

3 

14+ 

5 

1 

0 

LOGAN 

40.9 

17.1 

29.0 

63 

7 

0 

23+ 

1000 

0 

7 

27 

2 

2,83 

-   .57 

.52 

11 

8.8 

4 

15  + 

9 

2 

0 

LONDON  LOCKS 

M 

16.8 

M 

-  4 

23 

0 

27 

4 

2,39 

.55 

20 

5 

13 

8 

1 

0 

MADISON 

40.5 

15.5 

28.0 

64 

7 

-  3 

2  3+ 

1028 

0 

8 

28 

5 

2,93 

.47 

19 

14.1 

4 

15+ 

10 

0 

0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

39.9 

16.6 

28.3 

51 

6 

-  6 

22 

1021 

0 

8 

27 

4 

1,33 

.26 

11 

4,4 

3 

12+ 

6 

0 

0 

RAVENSWOOD  DAM  22 

41.0 

17.8 

29.4 

-  7.4 

64 

5 

-  4 

22+ 

989 

0 

7 

26 

3 

1.39 

-  1.57 

.49 

20 

4.8 

5 

1 

4 

0 

0 

RIPLEY 

41.1 

15,3 

28.2 

54 

6 

-  8 

22  + 

1024 

0 

5 

27 

4 

2.03 

.51 

19 

12.9 

3 

1 

6 

1 

0 

SPENCER 

40.7 

17.3 

29.0 

-  7.1 

68 

7 

-  8 

16 

1001 

0 

7 

26 

3 

1.87 

-  1.58 

.53 

20 

7 

1 

0 

WILLIAMSON 

42.3 

17.7 

30.0 

-  9.0 

59 

7 

0 

22  + 

973 

0 

5 

26 

2 

4.21 

.74 

.80 

19+ 

11.0 

8 

4 

0 

WINFIELD  LOCKS 

38.8 

15.6 

27.2 

-  9.2 

52 

7 

-  1 

23+ 

1051 

0 

10 

28 

2 

1.73 

-  1.44 

.52 

20 

7.5 

3 

13 

6 

1 

0 

DIVISION 

28.3 

-  8.8 

2.32 

-   .94 

11.4 

CENTRAL 

ARBOVALE  2 

33.9 

8.7 

21.3 

55 

6 

-22 

15 

1216 

0 

12 

28 

8 

1.95 

-  1.22 

.45 

20 

18.0 

7 

20+ 

7 

0 

0 

BAYARD 

35.4 

8.4 

21.9 

-  7.5 

56 

6 

-23 

27 

1200 

0 

10 

28 

7 

2.99 

-   .51 

.50 

3 

32.0 

18 

26 

9 

2 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

38.6 

14.2 

25.4 

-  8.5 

64 

6 

-15 

16 

1073 

0 

8 

28 

4 

2.56 

-   .91 

.43 

11 

24.4 

9 

19 

7 

0 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

32.7 

11.0 

21.9 

51 

5 

-30 

15 

1201 

0 

16 

28 

6 

4.80 

1,45 

12 

8 

5 

1 

BRANDONVILLE 

31.4 

7.3 

19.4 

58 

7 

-19 

27 

1275 

0 

13 

28 

8 

2.90 

.83 

3 

9 

2 

0 

BUCKEYE 

38.9 

10.6 

24,8 

57 

6 

-17 

16 

1119 

0 

7 

28 

6 

2.37 

.50 

19 

18.5 

13 

20 

8 

1 

0 

CANAAN  VALLEY 

32.4 

8.0 

20.2 

56 

6 

-26 

27 

1248 

0 

12 

28 

7 

4.25 

.81 

19 

42.0 

30 

28+ 

14 

2 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT 

36.2 

10.9 

23.5 

59 

6 

-21 

27 

1153 

0 

10 

27 

7 

2,72 

.57 

2 

22.4 

8 

25 

7 

2 

0 

FLAT  TOP 

34.8 

13.5 

24.2 

-  7.3 

58 

5 

-13 

22 

1134 

0 

12 

28 

5 

2,55 

-  1.18 

.63 

19 

8 

19 

9 

1 

0 

HOPEMONT 

33.5 

8.4 

21.0 

55 

6 

-25 

25+ 

1228 

0 

12 

28 

9 

1.82 

.31 

4 

19.0 

14 

28  + 

8 

0 

0 

MC  ROSS 

39.0 

12.1 

25.5 

62 

5 

-15 

15 

1097 

0 

9 

28 

5 

3.52 

.98 

19 

28.0 

9 
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8 

3 

0 
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11.8 
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28 
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35.2 

11.3 

23.3 

60 

6 
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10 
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4.85 

1.35 

3 
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15 

10 

2 

1 

RICHWOOD  1  E 
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5 
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27 
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0 

7 

28 

5 
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2 

7 

3 

0 

ROWLESBURG  1 

37.5 

13.5 

25.6 

58 

6 

-14 

27+ 

1098 

0 

8 

27 

5 

3.89 

1.10 

3 

18.0 

7 

1 

11 

2 

1 

SPRUCE  KNOB 

32.8 

11.2 

22.0 

59 

7 

-14 

22 

1199 

0 

14 

26 

9 

2.41 
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20 

40.0 

18 
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9 

0 

0 
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51 

6 
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3 
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1 

0 
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-  8 
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0 
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27 

3 
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,68 
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17.5 

8 
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0 
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36.4 

17.9 

27,2 
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5 
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22 

1052 

0 

9 

26 

3 

1.80 

.57 

12 

16.0 

9 

20 

5 

2 

0 
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37.4 

15.1 

25.3 

57 

7 

-  2 

23+ 

1078 

0 

8 

28 

4 

1.60 

.47 

19 

12.5 

4 

13 

6 

0 

0 

GARY 

40.6 

15.6 

28.1 

-  9.0 

68 

7 

-  5 

27 

1024 

0 

8 

27 

6 

2.05 

-  1.34 

.53 

3 

12.5 

4 

27+ 

6 

1 

0 

LEWISBURG 

40.  3M 

15. 3M 

28. 3M 

58 

6 

1023 

0 

13.5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

40.5 

15.6 

28.1 

-  7,1 

60 

5 

-  9 

16 

1028 

0 

7 

26 

4 

2.03 

-   ,80 

.45 

19 

17.3 

7 

19 

6 

0 

0 
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27,5 

-  8.6 

1.84 
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14.9 

NORTHEASTERN 
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37.1 

14.4 

25,8 
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6 

-  5 

17' 

1092 

0 

10 

28 

3 

1.48 

.72 

19 

12.9 

8 

19 

3 

1 

0 

FRANKLIN  2  NE 

40.9 

14.4 

27,7 

54 

6 

-12 

16 

1040 

0 

7 

28 

4 

1.36 

.52 

20 

14.3 

7 

20 

5 

1 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

39.2 

17.4 

28.3 

56 

6 

3 

22 

1019 

0 

5 

28 

0 

1.19 

.68 

12 

15.8 

9 

12 

3 

1 

0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

33.4 

14.1 

23.8 

49 

21  + 

-  5 

17 

1151 

0 

15 

28 

2 

1.57 

.63 

20 

8.5 

7 

13 

4 

1 

0 

KEYSER 

33.0 

10.2 

21.5 

50 

19 

-  5 

8 

1207 

0 

14 

27 

3 

MARTINSBURG  FAA  AP 

36.0 

15.4 

25.7 

-  8.3 

51 

5 

-  2 

17 

1094 

0 

11 

27 

2 

1.57 

-   .57 

.75 

19 

12.0 

7 

13 

4 

1 

0 

MATHIAS 

39.1 

12.3 

25.7 

60 

5 

-13 

16 

1094 

0 

9 

28 

5 

1.80 

.83 

19 

17.9 

10 

19 

3 

2 

0 

MOOREFIELD  MCNEILL 

42.3 

12.9 

27,6 

63 

5 

-15 

16 

1041 

0 

5 

28 

4 

1.20 

.52 

12 

U.O 

3 

2 

0 

PETERSBURG 

43.0 

16.8 

29,9 

-  6.2 

62 

7  + 

-  = 

16 

977 

0 

5 

28 

3 

1.08 

-   .71 

.63 

20 

14.0 

5 

23+ 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1953 
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51 
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3 
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52 

7 
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26.2 

-    8.2 

1.41 
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SUPPLEMENTAL    DATA 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DAILY  PRECIPITATION 
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15    8    3 

26   41   47 

-15    1   10 

1 

(  41   45   42 
30   30    9 

17   37   35 
-10  -11   23 

48   42   26 
22   12-8 

41 
26 

38>« 

14.2 

BFNSON 

MAX 

MIN 

39   49   4«   46   59   62   58   51   33   39   42   33 
15   33   11    9   21   19  '  24    9   11   29   31   21 

25   28   28 
17   22    5 

28   40   50 
-14    0   15 

48   45   44 
26   3  3    5 

;  IB   33   39 

-10  -10   18 

39   35   27 
15    2-9 

45 

:  21 

40.3 
13.1 

BENS  WIN 

MAX 
MIN 

33   41   45   37   44   54 
13   25   U    7   24   20 

99   3*   25  1     42   38 
;  Jl   20   10      30   23 

1  28      29 
15       6 

18   28   50 
-  8  -  5   12 

61   39   50 
24   32    5 

15   16   36 
-  9  -  9  -  6 

36   35   21 

19-4-7 

28 
-  3 

39.9 

10.2 

BERKFLEY  SPRINGS 

MAX 
j  MIN 

27   32   39  ■  30   48   54 
U   25   15    2   13   17 

41   40   28 
24   11    4 

39   44   40 
1  27   32   23 

31   33   27 
19   24   12 

27   36   52 
0-5    9 

41   50   47 
26   32   12 

17   34   43 
0   10   16 

39   31   30 
20    8    2 

38 

14 

37.1 
14.4 

BTRCN  RIVFR  6  SSW 

MAX 

MIN 

31   39   27   39   51   50 
17   21   14-6   18   17 

42   37   34 
23   12   14 

'  39   29   29 
27   29   20 

26   23   20 

17   18  -30 

22   26   34 

-10  -  6    1 

32   41   32 

j  25   31    7 

26   30   29 
-21  -20   24 

33   30   29 
19   11   13 

35 

29 

32.7 
11.0 

BLUFFIFLP'  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

j 

30   49   30   44   52   62 
26   30   15  1  15   25   36 

49   30   35 
30   17   24 

41   43   26 
30   26   16 

22      26   14 
14   11    2 

25   37   45 
0   13   25 

39   40   40 
30   29    1 

16   35   34 

-  8    5   25 

46   34   36 
24    6-1 

39 
35 

36. 4 
17.9 

BLUFSTONE  0AM 

MAX 
MIN 

1  33   33   39 
27   29   23 

29   43   50 
j  11   11   20 

57   S2   37 
21   25   22 

36   35   40 

22   23   25 

30   29   32 

19   16    9 

20   33   43 

1-2-2    5 

51   39   49 

14   32   21 

23   21   40 
-  1  -  2    3 

41   54   26 
26   24    1 

34 
1 

37.4 
19.1 

BRANDONVILLF 

MAX 

MIN 

i  26   35   45 

10   22    8 

1 

18   45   50 
-  1    7   19 

58   46   18 
22    2    3 

30   40   40 
12   28   19 

21   25   25 

13   13    3 

10   21   37 

-15  -  6   15 

46   34   42 
25   30    2 

10    9   35 
-  9  -  7    6 

33   29   17 
15-5  -19 

34 
-  8 

31.4 
7.3 

BUCKFYF 

MAX 

MIN 

'  33   35   39 
20   24   17 

1 

41   54   57 
-4    9   12 

54   45   31 
20   15   13 

41   40   38 
13   31   21 

27   29   24 
13   21    2 

35   39   47 
-17-6    1 

46   46   44 
25   32   13 

18   31   37 
-15  -11   16 

45   46   27 
7   20  -10 

42 
13 

38.9 
10.6 

BUCKHANNON  2    W 

MAX 
MIN 

40   49   37 
12   35   13 

48   56   60 
9   22   20 

49   39   36 
26    8   12 

40   42   30 
28   29   20 

25   27   20 
16   18    5 

25   38   48 
-19  -  2   14 

43   45   45 
27   31    5 

12   32   40 
-10  -U   19 

38   31   24 
19    3  -17 

43 
16 

37.9 
12.9 

CAIRO  ^    S 

MAX 
MIN 

1  41   44   38 
18   34   12 

47   55   60 

6   24   20 

;  50   40   32 
30   12   13 

39   39   32 
28   30   22 

28   32   23 
19   22    3 

26   45   52 
12    6   20 

39   50   33 
28   32    8 

26   33   40 
-8-7   21 

39   39   38 
20   19-2 

35 

25 

39.1 
16.7 

CANAAN  VALLFY 

MAX 
MIN 

33   45   42 
7   22    7 

40   49   56 
2   22   15 

48   39   28 
23    I    8 

36   39   27 
22   27   12 

15   20   12 
9   12-3 

18   33   40 
-16  -10   15 

38   37   37 
20   26    0 

4   23   30 

-14  -  6   20 

30   28   22 
13    2  -26 

37 
13 

32.4 
8.0 

CHARLFSTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

40   51   33 
25   33   15 

47   57   62 
12   28   25 

47   32   39 
32   17   22 

45   44   29 
29   28   20 

30   31   19 
21   15    7 

27   43   51 
-4    9   24 

43   50   32 
33   31    3 

15   40   42 
-2-2   28 

49   25   32 
25   11    1 

47 
31 

39.4 
16.9 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

35   41   49 

24   34   16 

29   49   60 
14   16   24 

54   47   31 
25   17   18 

40   39   39 
26   32   23 

28   32   30 
22   22    9 

22   30   46 
-2    0   14 

53   37   52 
26   32   11 

22       18   43 

0    0    3 

41   60   26 
26   12    4 

33 
8 

38.8 
16.3 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

41   47   35 
20   33    9 

43   54   58 
8   22   19 

51   31   33 
29    8   12 

41   42   31 
28   27   20 

28   29   16 
15   14-4 

24   41   48 
-11    2   18 

37   48   30 
27   28    2 

14   32   41 
-6-4   23 

38   24   26 

19    5    6 

44 
24 

36.7 
14.0 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

36   50   39 
25   35   13 

47   54   59 
13   33   31 

55   34   34 
34   14   22 

41   41   38 
31   27   19 

32   30   23 
15   21    2 

26   41   48 
1   15   28 

45   45   46 
31   32    8 

18   36   37 
-7    2   28 

60   44   31 
19    9-1 

45 
29 

40.1 
18.9 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36   45   32 
12   32    9 

47   55   59 

6   21   19 

48   29   33 
27   10    8 

43   42   25 
28   25   IS 

24   27   14 
15   12-4 

26   39   46 
-20  -  5    8 

37   45   40 
26   33    2 

14   35   35 
-8-9   23 

39   22   27 
22-9  -21 

44 
25 

36.2 
10.9 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

41   46   33 
19   33   12 

47   54   60 
10   34   25 

50   25   31 
26    7    9 

39   41   25 
28   26   19 

25   27   15 
16   14    5 

23   38   47 
-5    6   27 

36   44   30 
32   30    2 

13   30   38 
-6    2   21 

34   18   24 
15    2-3 

36 
24 

34.7 
15.5 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

24   46   39 
22   23   10 

37   51   56 
13   18   27 

47   31   29 
29   12   18 

39   35   27 
17   27   16 

21   23   15 
12   15-2 

29   38   47 
-12    1   15 

33   42   35 
28   29    6 

14   32   31 
-13  -  4   23 

46   39   30 
20    8-2 

38 
23 

34.8 
13.9 

FRANKLIN  2    NE 

MAX 

MIN 

30   45   40 
22   21   22 

40   60   64 
11   19   20 

54   50   31 
26   16    8 

48   49   40 
20   26   22 

28   30   23 
15   18    5 

23   43   52 

-12    1   13 

37   46   45 
28   26   15 

20   34   40 
-9   0   21 

45   41   36 
15   10-2 

48 
23 

40.9 
14.4 

GARY 

MAX 
MIN 

37   39   52 
28   31   21 

30   56   62 
14   13   23 

68   53   36 
23   28   24 

41   42   42 
25   26   25 

28   30   32 
20   11   10 

22   36   45 
-3-4    8 

52   39   51 

15   34   23 

24   23   43 
0-2    4 

40   55   26 

25   24-6 

35 
-  5 

40.6 
16.6 

GAS5AWAY 

MAX 
MIN 

40   48   42 
21   34   17 

50   58   62 
11   24   20 

53   43   39 

27   15   16 

46   42   33 
28   32   23 

30   34   24 
18   22    8 

27   44   51 
-10    5   14 

40   51   49 
29   34   10 

17   38   42 
-6-6   30 

47   40   29 
23   11-4 

45 
24 

41.6 
16.8 

GLENVILLF  2  NF 

MAX 
MIN 

25   41   47 
17   25   17 

27   46   59 
a   10   19 

64   53   29 
24   13   12 

36   42   42 
20   32   24 

30   29   30 
17   21    7 

20   30   43 
-10-5    5 

51   38   49 
25   33    9 

19   16   41 

-7-6-5 

41   41   25 
18    8-6 

30 
-  2 

37.3 
11.6 

GRAFTON  I  NE 

MAX 

MIN 

43   47   44 
12   36   12 

50   53   59 
5   33   30 

55   45   35 
26    5    7 

39   42   33 
27   33   23 

26   31   25  : 
16   22    5 

24   40   48 
-12  -  1   17 

44   45   42 
27   32-7 

31   40   38 
-11   19   19 

36   32   25 
15    0  -12 

36 
19 

39.6 

14.3 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

37   44   46 
20   26   15 

27   46   60 
11   13   20 

63   52   29 

21   13   13 

42   38   41 
22      21   23 

30   32   30 
16   20    5 

24   30   45  i 
-7-7   12 

53   36   51 
24   32    8 

20   16   42 

-7-6    0 

42   43   26  1 

19    7    0 

31 
-  2 

38.6 
11.9 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

37   46   50 
24   31   16 

30   50   60  i 
12   12   20 

55   47   32 
21   17   17 

39   44   39 
27   31   23 

31   33   34 
16   IS    3 

23   31   47 
-5-2   12 

55   38   52 
19   33   10 

20   19   42 

-10-7-1 

40   64   26  i 

23   12    0 

33 
2 

39.9 
13.4 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN  1 

30   34   39 
15   26   IS 

29   47   56 
12   19   22 

43   40   39 
26   14   11 

42   39   39 
25   32   24  ' 

36   38   34 
17   18   14 

28   36   49 

4    6   16 

46   55   53 
30   28   18 

22   35   42 
3    4   23 

42   36   32 
21   12    8 

34 
23 

39.2 

17.4 

HOGSFTT  GALL  I  POL  IS  0AM 

MAX 
MIN 

20   44   50 
27   27   17 

28   46   57 
12   15   22 

54   42   31 
20   16   14 

32   42   40 
22   31   25 

26   32   30 
21   21    7 

22   30   47 
-1-1   11 

54   38   53 
22   33   10 

18   16   43 
-1-2-2 

39   47   24 
21    9    2 

31 

1 

37.4 
14.3 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

28   44   40  ! 
18   24   11 

24   44   55 

0   18   20 

51   39   22 
29-7   13 

42   40   39 
22-3   13 

42   40   36 
15   20   11 

19   18   31 
-25  -10   14 

39   35   31 
27   24  -  6  - 

13   29   36 
■16    8   29 

36   24   13! 
14  -26  -10 

26 

10 

33.9 

8.4 

HUNTINGTON  HB  AIRPORT      1 

MAX 
MIN 

42   50   31 
26   30   14 

45   58   63 
12   28   24 

44   29   33 
30   13   22 

41   40   27 
30   27   21 

30   29   19 
19   13    5 

28   45   51 
0   10   25 

1 
39   51   29 
31   29    2  - 

15   39   41 

■4-1   27 

61   24   32 
24    8    2 

48 
32 

38.4 
17.8 

KEAPNEYSVILLF  1  NW 

MAX 
MIN 

31   28   40 
13   20   18 

25   29   46 
7   15   18 

49   40   27 
25   12    8 

31   42   39 

20   30   25  I 

28   31   34 
17   15   13  - 

19   29   35 
■3-5    8 

49   36   49 
29   29   15 

21   17   30 
2    3   15 

41   38   20 

16   11    6 

31 
11 

33.4 
14.1 

XFYSER 

MAX 

MIN 

27   42   38 
3   19   15 

25   40   42 
4   19   17 

44   17   21 
19-5    0 

36   44   35 
9   20    8 

33   31   26 
12   11    7 

27   28   47 
3   14   20  1 

50   30   12 
34   10-3 

35   29   32 
6    9   13 

44   25   30 
2    2    2 

34 
IS 

33.0 
10.2 

LEWISBURG 

MAX 

36   35   39 

40   50   58 

55   46   34 

40   39   40 

33   34   30 

30   40   42 

45 

MIN 

22   22   15 

5   16   18 

25   20   22 

18   32   30 

15   17    1  - 

8    1   20 

18 

40.3 
16.3 

LOGAN 

MAX 
MIN 

36   47   48 
27   34   21 

32   53   60 
16   16   25 

63   45   36 
24   22   20 

42   42   42 
29   31   23 

30   33   32 
22   21    7 

27   35   46 
2    2   12 

54   39   55 
20   32   15 

25   22   42 

0    0    3 

41   55   27 
27   19    4 

36 
4 

40.9 

17.1 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

21   34   22 

16   16   27 

25   23   20 

30   31   25 

!6   2  7   31 
'.0      20   10 

30   31   46 
0   0   12 

64   42   60 
22   32   15  - 

20   19   44 

1-4    1 

46   51   25 
25   16   4 

33 

4 

16.8 

MA 01  SON 

MAX 
MIN 

32   46   51 
26   31   19 

30   50   60 
14   15   23 

54   46   35 

23   21   19 

42   45   42 
27   32   23 

!9   34   30 
'3   22    8  - 

25   33   46 

3-3   13 

62   39   53 

19   32   14  - 

24   21   42 

3-3    0 

40   56   27 
26   16    1 

38 

1 

40.5 
15.5 

3«»  R*f«r*nc«  Nolvs  Following  Station  Indvx 
-    19    - 


ConflnuAcl 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
FEBRUARY   1963 


Station 


Day  Oi  Month 


13      U      IS  .  IB   ,  17      18      19  I  20  I  21   ,  22      23      24      25      2S      27      28      29      30      31 


MANNINGTON    1    N 

MADTINSBUPG    ftt     AP 

HATHIAS 

MC    ffOSS 

WIODLEBOURNE    2    ESE 

MOOREFIELO   MCNEILL 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

MORGANTOWN    LOCK    AND    DAM 

NEW   CUXSEPLAND 

NEW    MAPT1NSVILL= 

OAK    HILL 

PARKEPSBURG  FAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  W8  CITY 

PARSONS  1  SE 

PETERSBURG 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVFNSWOOO  DAM  22 

RICMWOOD  1  F 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

ROWLFSBURG  1 

SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

WEBSTER  SPRINGS 

WEIRTON 

WELLSBUPG  3  NF 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WIDFIFLD  LOCKS 


MAX 
WIN 

43 

13 

4S 
3* 

37 

11 

45 

5 

55 
22 

61 
18 

♦5 

12 

32 

5 

32 

6 

38 
28 

41 
30 

30 

IS 

28 
15 

31 

21 

22 

6 

25 

-16 

♦1 

4 

50 

17 

36 

25 

47 

33 

47 
6 

15 

-11 

30 
-12 

39 

21 

34 

15 

30 

-  7 

25 

-12 

36 
22 

MAX 

MIN 

28 
13 

40 
25 

40 
14 

31 

8 

47 
16 

51 
19 

40 
26 

35 

12 

31 

8 

43 
25 

39 
29 

35 
24 

31 
18 

34 
16 

20 
8 

30 
0 

36 

-  2 

50 

13 

35 
28 

49 
33 

43 
9 

18 
2 

31 
10 

43 
16 

38 
20 

27 
10 

31 

6 

32 
24 

MAX 
MIN 

28 
16 

38 
23 

34 
17 

36 
15 

55 

17 

60 
20 

51 
25 

46 

10 

30 
3 

45 
18 

46 
27 

40 
20 

28 

13 

32 
18 

22 

3 

30 
-13 

40 
-  3 

49 
14 

42 
26 

49 
26 

42 
12 

16 
-11 

30 

-  7 

44 
18 

47 
15 

34 

8 

31 

-  4 

49 
17 

MAX 
MIN 

27 
21 

35 
24 

44 
12 

40 

5 

62 
16 

61 

le 

60 
25 

45 
14 

31 
20 

40 
16 

38 
30 

31 
18 

25 

15 

28 
16 

20 
0 

31 
-16 

42 

-  3 

50 
6 

46 
28 

46 
30 

44 

7 

17 
-12 

34 
-13 

35 
16 

47 
20 

46 
16 

29 

-11 

39 
21 

MAX 
MIN 

39 

15 

44 
35 

37 
11 

44 
8 

55 

25 

58 
21 

51 
29 

36 
9 

30 
10 

37 
28 

38 
30 

30 
21 

27 
14 

29 
20 

20 
6 

27 
-  8 

42 
8 

61 
22 

40 
28 

49 
32 

47 
6 

15 
-12 

33 
-  9 

39 

27 

34 

17 

29 

-  1 

28 

-  7 

35 
22 

MAX 
MIN 

34 
16 

36 
28 

40 
IS 

40 
4 

60 
14 

63 

15 

54 
21 

49 
12 

31 

3 

46 
22 

48 
26 

42 
23 

30 
10 

33 
18 

29 
9 

28 
-15 

43 
-  6 

54 
8 

49 
24 

54 
25 

50 
14 

20 
-  2 

37 
18 

44 
16 

48 

16 

44 
9 

32 

-  1 

47 
17 

MAX 
MIN 

41 
19 

47 
32 

32 

11 

49 
9 

55 
18 

58 
26 

45 
23 

22 

5 

32 

8 

38 
28 

40 
26 

26 

18 

26 

15 

27 
15 

15 

2 

26 
-  5 

39 
10 

49 
30 

38 
32 

45 
29 

29 

1 

13 

-  5 

31 
2 

37 
21 

32 
14 

16 
-  5 

25 
-  6 

37 
23 

MAX 
MIN 

44 
U 

43 
33 

3fl 
11 

48 
6 

54 
26 

59 
21 

48 
28 

36 
6 

32 

8 

38 
28 

41 
30 

31 
20 

28 
16 

30 
21 

21 

7 

23 
-  7 

39 
6 

4S 
20 

38 

24 

47 
31 

48 

5 

12 

-  7 

30 

-  4 

39 
22 

33 
19 

28 

-  1 

24 

-  8 

35 
12 

MAX 

37 

42 

37 

38 

50 

55 

43 

30 

30 

36 

36 

32 

26 

30 

21 

25 

40 

48 

48 

43 

44 

13 

30 

37 

29 

25 

25 

34 

MIN 

11 

34 

8 

4 

26 

23 

29 

-  1 

6 

25 

11 

19 

15 

18 

7 

-10 

S 

30 

29 

32 

2 

-  6 

2 

26 

14 

-11 

-  9 

21 

MAX 

39 

43 

36 

43 

58 

61 

50 

34 

30 

38 

36 

31 

34 

29 

24 

41 

41 

49 

37 

44 

35 

12 

28 

37 

30 

24 

25 

34 

MIN 

20 

35 

11 

9 

25 

22 

31 

3 

12 

27 

27 

21 

16 

20 

8 

32 

14 

20 

29 

31 
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37 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Wrr^T    VIROIMIA 

rtiinuAHy  1961 


Station 

Dty  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

20 

30 

31 

ARFCV«LE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

3.0 
7 

f. 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

3,0 
3 

2.0 
i 

5 

2.0 

5 

i 

3 

2 

3.0 
3 

4.0 

7 

T 
6 

6 

6 

T 
5 

1.0 
6 

T 
5 

5 

3 

PAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
6 

T 
5 

T 

5 

1 
6 

3 

3 

3 

T 
3 

3 

2.0 

5 

3 

2.0 
5 

4.0 
7 

.1.0 
7 

3.0 
10 

T 
10 

9 

8 

T 
8 

7.0 
12 

4.0 
15 

.5 
14 

14 

l.O 
13 

1.0 
13 

5.0 
18 

14 

.5 
14 

EENSON 

SNOW  ALL 
SN  ON  GND 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

3.0 

- 

- 

1.5 

-'' 

1.0 

- 

- 

CLUE.-IELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

6.7 
2 

.3 
6 

.2 

6 

T 
7 

7 

6 

5 

4,9 
0 

T 
9 

.6 
B 

T 
8 

6 

T 
4 

T 
3 

2.3 
2 

5 

3 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
3 

T 
I 

T 
T 

I 

T 

T 

2.0 
2 

3.0 
4 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

1 

3.0 
3 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
2 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1 

T 
1 

2.4 
2 

2.1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

.4 
2 

3.1 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

BURNSVILLf 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

10 

5 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

4.0 

4 

T 
2 

2.0 
3 

3 

3 

3 

T 

3.0 
3 

4.0 
4 

2.0 
4 

T 
A 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

2 

T 

CAMDEN  ON  GAULEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
5 

2.0 

5 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

1 

3.0 
2 

8.0 

7 

2.0 
6 

4.0 
8 

5 

4 

2 

4.0 
4 

1.0 
4 

2.0 
3 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

5.0 
4 

3 

2 

CHARLESTON  WD  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1.8 
A 
.4 

2 

.4 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.2 

4.5 

1 

.5 
3 

2.2 
2 
.1 

T 
4 

3 

•2 

2 
.2 

T 

4.1 

T 

T 
1 

3.4 
3 
.1 

T 
2 
.1 

1 

T 

T 

1.5 

T 

.8 

2 

.1 

1 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

4 

4 

T 

- 

T 

3 

3 

1 

T 

- 

T 

- 

- 

ELUINS  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.A 

A 
.6 

3 

,4 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.6 

T 

T 
1 

.3 

T 

6.1 
2 

.3 

1.0 
7 
.5 

1.4 

6 
.5 

.2 

7 
.6 

6 
.6 

5 
.6 

4 
.5 

3.9 
4 
.5 

T 

5 

1.0 

2.4 

6 
1.0 

.2 

6 
1.1 

5 
1.0 

1.5 

5 
1.1 

3.3 

5 
1.0 

.9 

8 

1.2 

T 

7 

1.1 

T 
6 
.9 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

5 

6 

7 

4 

3 

8 

6 

7 

7 

6 

6 

4 

7 

7 

5 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

7 

5 

.7 
4 

S 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

3.3 
3 

.3 
2 

.6 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

1.6 
2 

2.0 
2 

2 

2 

T 

.2 

1.8 
2 

1 

T 

HUNTINGTON  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

2 

.2 

T 

T 

T 
T 

.8 

2.3 
1 

.1 

2 

.2 

.6 

2 

.2 

.3 

2 

.2 

2 
.2 

1 

T 

1.1 

.1 

T 

1.7 
2 
.2 

2 
.1 

T 
I 

.2 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

LEWISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
A 

- 

1 

1 

4.0 
4 

4 

.5 
5 

5 

5 

4 

7.0 
11 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

~ 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

2 

2.0 
2 

2.1 

4 

3 

2.2 

4 

2 

2 

1 

1.0 

1 

1 

2.3 
3 

1 

T 

3.0 
3 

2 

MANNINGTON  1  rj 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

2.5 

3 

.5 
3 

1.0 
4 

3 

3 

T 

3.0 
3 

T 
T 

1.0 

I 

T 
2 

2 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

T 
1 

T 

7.0 
4 

7 

T 
6 

5 

4 

4 

3 

4.0 

1 

4 

2 

2 

2 

T 
1 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 
2 

1 

T 

T 

8.0 

7 

7 

.2 
6 

5 

5 

4 

3 

8.5 
10 

' 

7 

7 

7 

T 
6 

5 

5 

5 

4 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 

5 

3.0 

7 

3.0 
9 

7 

7 

5 

3 

11.0 
9 

6 

2.0 

7 

7 

6 

T 
6 

4 

2.0 
6 

6 

4 

MOOREFIELO  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
4 

3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 

.5 
1 

T 

3.0 

T 
3 

.3 
3 

T 
2 

1 

1 

1 

4.0 

T 

1.0 
3 

1.0 
4 

3 

3 

.5 
2 

.7 

1 

2 

T 
2 

T 
2 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
6 

3 

3 

3 

3 

1 

T 

T 

,7 

1 

.5 

1 

.6 
2 

2.0 
4 

T 
4 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

1,9 

4 

4 

1.2 

4 

.3 

4 

3.3 
4 

4 

4 

4 

4 

3 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

3 

.5 
3 

1 

2,5 

3 

3.0 
& 

6 

1.0 

7 

T 
5 

5 

4 

5,5 

7 

2.0 

5 

1.6 

3 

.5 
3 

3 

3 

3 

3.0 

6 

5 

4 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 
1 

.4 

2.0 

T 
2 

.2 
2 

2 

2 

2 

1 

.7 

.5 

.1 

1 

1 

1 

.6 
1 

.8 
1 

1 

T 
1 

T 
T 

PARKERSBURG  WE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.5 

T 

.5 
2 

T 
T 

2.2 

T 

T 
2 

.3 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

1.3 

T 
1 

1 

1 

.5 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 
1 

2.0 
2 

.1 
2 

.2 
2 

2 

2 

T 

T 
T 

7.0 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

5 

3 

ROWLESeuRG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

4.0 
4 

T 
4 

2.0 
6 

T 
6 

5 

4 

1 

2.0 
3 

5.0 

6 

T 
6 

5 

T 
4 

T 
3 

2.0 
5 

4 

T 
3 

SPRUCE  <NOe 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
5 

A 

T 

T 

5.0 
5 

4.0 
8 

2.0 

10 

4.0 
14 

14 

14 

12 

3.0 
11 

8.0 
17 

1.0 
14 

12 

12 

2.0 
14 

4.0 
16 

4.0 
18 

T 
18 

T 
16 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

2.5 

1 

.5 

T 

2.5 
2 

T 
2 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

2 

1 

5.0 
2 

1.7 
4 

T 
3 

2 

1.5 
3 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
3 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

1.0 

3 

1.0 
2 

2 

2 

T 
2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
3 

2 

1 

2.5 
3 

1.5 

4 

3 

2 

1 

1 

6.5 

7 

6 

2 

1 

2.3 
3 

1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.5 
2 

.  . 

T 

2.5 

3 

1 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 
2 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

See  reference  notes  following  Stahon  Index. 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
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MRS  VIOLET  L.  SWECKER 
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UNIVERSITY  EXP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  w.  HOORE 

C.  E.  STETSON 
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JOHN  P  JONES 


t       1-BlG    SANDY,       2-CHEATi 


LITTLE    KANAWHAi       6-MONONOAHELA i 


9-POTOMACi 


■TYGARTj       ll-YOUGHlOGHENY 


MFKRINCS  N0TK8 

Additional  Informu  t  loii  roKurdlnn  tho  cllmoto  ot   WuBt  Vlrnliilii  muy  b>'   obtuliwil  by  wrltlnn  to  the.  Statu  C 1  Imu  toloulH  t  ut  Wi.athi.r  lliironu  Office 
Box  98l>,  Purki-rsburit,  Huat   VlrKlnla,  or  to  any  Ifuathor  Buri'au  Offlco  noor  you.  ' 

FlRur<-M  and  lottora  followlnR  tho  station  nomr ,  such  hh  12  SSW ,  Indlcotc  dlHtanco  In  ml  luH  and  dlrc'Ctlon  fioin  Ihi-  poHl  .ifflcti. 

Dvluycd  dutii  and  oorroctlonH  will  be  carrlod  only  In  the  June  and  December  Ihhuoh  of  thin  bulletin. 

Monthly  and  sfosonnl  snowfall  and  hontlnn  d<-KriH>  days  for  th.-  12  months  inidlnK  wllli  the  preoedlnK  June  data  will  be  carrlod  In  tli.-  July  Ihkuo 
of  this  bulletin.  ' 

Stations  appearlnn  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  mlssUiK  or  were  received  too  late  to  be  included 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlca 1  Dota"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Kvaporatlon  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind  Toble.   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.  ^ 

Normals  for  all  stations  are  cl Imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow  sleet  or  Ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other" 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 

Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table- 
and  the  Station  Index.  ' 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  T*ace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,  D.  C.  o        t 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
Be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  4/25/63  725 


<^i 


5 


/ 


C/0 


/a. 


\ 


^s. 


'en        r  s 

•  -     Ag         liJ       „    /  S 

^?Vi      X     =/ 


"^1" 


•{"a 


-A: 


%i-. 
.<)i 


/ 1 


H 


?      I©     s  >^ 


15 


r7' 


;n 


"5  Iji  l~  o 

■s      •        .|  1o6i\ 


„\2Y,S,      -o 


-^- 


»9  I         -     *     /V   -      ^:< 

||*r-i.^ii  ^1"  ?o„/ 


— - 

1 

^ 
i^ 

» 

«     1 

1 
tr     / 

1-    Z    /I 

o  o/i" 

OS       sX 

^1                                  J. 

^-,1^  1 

1     a.Y                S 

/ 
/'            ol 

L/J 


E-'~\ 


-^.^ 


N 


o  s. 


:® 


r^' 


U 


u  '^^^ 


.4- 


X 


\ 


«-©• 


i!0     S^\         ° 

J       >    V 


*    Ml  -A 


\ 


<;>£ 


B  t^^r^rsrf^r 


oc 


Jfii^l  / 


<6»    °  I 


<i>l_ 


^1^_ 


<J 


J5    X     ~ 


I 


5      ^^     N 


\    o 


< 


ts<r 


I  \ 


\ 


s 


S.Q.Q.Q.-     oeli 

^  £  5  2    S  || 

0.15:45:0:         ."t. 

5.  ^  *  ^ 


s " » ,» 


«  o 


UJ 


\         ^ 


./v^ 


J      \ 


r-p^j 


O 


CO 


\|o 


\ 


'.    X'      »^"o  o      -.10  '3 


"T — 


X. 


^rz: 


'T^A^V' 


\j__^ 


I  * 


q: 

UJ 


\ 


-   en      _ 


/7\io  : 


5   ,^^ 


-^v 


^.1 


>'V. 


c' 


®1> 


n 


/ 


/-X:^°^"     ,/ 


tf\.''7 


.-<:>        r 


?o| 


JO 


/s 


I  . 


i. 


%/ 


i^ 


m- 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  RKICHKLDKRFSR,  Chlaf 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


MARCH  1963 
Volume  71       No.  3 


ASHEVlllA:  1963 


mUBRARYIFTHE 

MAY  2  2  1963 
llfttVFWin  flHMiMnis 


WEST  VIRGINLA.  -  MARCH  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    86°    on   the   31st    at   Williamson 

Lowest  Temperature:       7°    on   the   23d   at   Pickens    1 

Greatest  Total  Precipitation:    11.53   inches   at   Pickens    1 

Least  Total  Precipitation:  3.65   inches   at  Harpers   Ferry 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.83   inches   on   the   4th   at   Parkersburg   FAA   Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    33.5  inches  at   Pickens   1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     40   inches   on  the   1st   at   Alpena   1   NW 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

This  month  was  much  above  average  as  to  precipitation  when  the  Guyandotte,  Tug,  Monongahela,  West  Fork,  and 

with  the  greatest  departure  apparently  in  the  Parkersburg  Greenbrier  Rivers  flooded  while  the  Ohio  River  flooded  a 

area  as  it  had  the  wettest  March  of  history  by  2.  82  inches,  second  time.     Seven  lives  were  lost  due  to  flooding. 

The  State  with  very  little  exception  experienced  flooding 

with   three   separate  periods   of  severe  flooding.     The 

first  flood  period  began  on  March  5  and  was  most  severe 

in  the  Little  Kanawha  basin  and  put  the  Ohio  River  to  flood.  Horace  C.   Dwelle 

The  worst  flooding  of  the   second  period,    which  began  Weather  Bureau  State  Climatologist 

March  12,     occurred  in  the  Guyandotte  and  Big  Sandy  Box  986 

River  basins.     The  third  flood  period  began    March  17  Parkersburg,   West  Virginia 
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BEPICELEY  SP«INGS 

i.S» 

BIHCH  RIVED  6  SSK 

6.71 

6LUEEIELD  PAA  AIRPORT 

».7« 

BLUESTONE  DAM 

7.)C 

BRANCHLAND 

6.ai 

BRANDONVILLE 

T.M 

BRUSHY  RUN 

s.ai 

BUCKEYE 

b.b: 

BUCKHANMON  2  W 

S.7« 

BURNSVILLE 

8.%* 

CAIRO  J  S 

0.69 

CAMDEN  ON  6AULEY 

7.23 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP        R 

CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY  1 

CLCNDENIN  1  5W 
CRESTON  1  SSW 

DRY  CREEK 
DUNLOU  9  E 
ELKINS  we  AIRPORT 
ELLENBORO 
FAIRMONT 

FLAT  TOP 
FRANKLIN  2    NE 
GARY 

CASSAWAY 
GLENVlLLE  2  NE 

GRAFTON  1  NE 

HACKER  VALLEY 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

HASTINGS 

HKO 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPE MONT 

HORNER 

HOULT  LOCK.  15 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

lAEGER 

IRELAND 

JANE  LEW 

KEARNEYSVIULE  1  NW 


KERMIT 

6.90 

LAKE  LYNN 

6.66 

LEMISBURG 

8.3C 

LOGAN 

7.65 

LONDON  LOCKS 

6.74 

HAD  1  SON 

6.81 

HANNtNGTON  1  N 

7.01 

HANNINGTON  I     M 

8.ie 

HARTlNSeURG  FAA 

AP 

4.95 

MATHIAS 

5,04 

HATOAKA 

6.80 

MC  MECHEN  DAM  !■ 

6.72 

HC  ROSS 

8.36 

MIOOLCeOURNE  2  ESE 

7.71 

MOOREFIELD  MCNEl 

LL 

6.41 

MORGANTOWN  FAA  A 

IRPORT 

6.55 

MORGANTOWN  LOCK 

AND  OAM 

6.76 

MT  STORM 

8.86 

NEW  CUMBERLAND 

5,79 

NEW  MARTINSVILLE 

5.45 

OAK  MILL 

6.63 

OMPS 

PARKERS8URG  FAA  AIRPORT 

PARKERSBURG  WS  CITY   //R 

PARSONS  1  SE 
PETERSBURG 
PHILIPPI 
PICKENS  1 
PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

PRINCETON 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RENICK  2  S 

RICHWOOD  1  E 
RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURC  1 
ST  MARYS 

SMOOT 
SPENCER 

spruce  knob 
stony  river  oam 
summersville  3  ne 

sutton  reservoir 
Thomas 

UNION 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 

VANDAL  I  A 

WARDENSVRLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  OAM  19 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 
WEIR TON 

MELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WHEELING  WARWOOD   DAM    12 


7.56 
8.89 

8.87 


8.10 
6.51 
7,95 
6,30 


7,53 
6.00 
B.09 
8.29 


9.03 

7,81 
7.61 
7.10 
>  9*26 
7.22 


Dty  ol  Month 


,90 
.35 


.66 

.83 

1.70 

.»• 

2.67 

.49 

.7« 

.93 

.««  2.30 

«9 

.66 

.61 

10 

.S6 

.96 

.72 

.62 

.26 

.72 

l.U 

.«« 

1.86 

.33 

.69 

.96 

.2S 

.7C 

57 

l.*2 

.31 

1.70 

.28 

.09    1.28    1.22 


.32    1.20 

3.09 

.96    2.19 


10         II         12 


.19      .62       .70 


.02    . 
1.39 
l.U 


.23 
1.29 
1.62 


.02 

2 

47 

.21 

.n 

.00 

2 

.00 

T 

03 

3 

.03 

.OS 

1 

.88 

.03 

2 

.09 

2.70 

.21 

1.20    1.61 


13    I    U    I    IS 


1.22 
.93 

1.93 


1.39      .03 


1.49    1.20 
.99 

1.93 

.62       .49 

1.07 


19      30      21 


22      23      M 


.10  2.89 
.16  1.9T 
.09   2.19 


.06  2.26 

.66  2.12 

.29  1.19 
.69      .78       .62 


.27 

.10 

.91 

.49 

.39 

.49 

.93 

•  47 

.09 

.01 

2.31  .15 
.40  1.32 
.09  1.72 
.42    1.62 


.20 

.93 

2.22 

.11 

.08 

.700 

.09 

1.29 

.42 

.44 

1.79 

.30 

.96 

.54 


.19 


T         1.10  .02 

.14       ,37  .04 
.15    1.55 

.66       ,12  .04 
.25       ,83 

.26    1.26  .15 


1.37  .09 
-10  1.43 
.12  2.14 
,40       .50 

1.2S       .40       .04 


2.08 

.17 

2.69 

.14 

1.99 

.48 

1 

.82 

.21  1 

.90 

.07  2 

.06 

.04  1 

.58 

.06  1 

.02 

1.46 

.44 

.40    1.92       .13 


1.28      .23 

1.15      .50 

.05   2.20 


.64  1.09 

.20  1.76 

.08  2.260    .30^    .200    .10 

.26  1.09 


.09  1.70 

.33  2.11 

.20  1.53 

.80  .46 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

Station 

o 

H 

12        3 

4    I    5    I 

6 

7    1    8        9 

10   1   11       12 

13    1    14    1    15 

16  1 

17  1   18 

19      20      21 

22  I  23   1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

7.12 

.29 

.21 

.64 

.10 

3.29 

.06 

1.51 

.19      .49      .06 

.05 

.23 

WIDEN 

7.52 

.to 

.87 

.57 

.10 

.11                 1.34 

1.12 

.10    1.95       .41 

.11       .03 

.3i 

.03   . 

WILLIAMSON 

9.61 

.06       .21 

.60 

.85 

.20    3.70 

.11 

1.80 

.30      .33      T 

T 

.23 

WILLIAMSON    2 

7.92 

.37 

.60 

.82 

.01 

.06    3.38 

1.38      T 

.11       .79 

.2C 

WINFIELD    LOCKS 

7.46 

T            .57 

1.54 

.32 

.04                1.76 

.01 

1.44 

.18    1.07       .17|      .02 

.21 

.15    . 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

36 

76 

44 

28 

39 

75 

175 

92 

91 

141 

132 

152 

70 

130 

103 

73 

45 

137 

49 

82 

184 

127 

77 

86 

98 

62 

102 

65 

57 

.19 
39 

.13 
57 

2724 

WARDENSVILLE    R   M   FARM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.30 
167 

.16 

44 

36 

.10 
176 

.07 
lOS 

.11 
92 

.13 

42 

.16 

44 

.23 

58 

.12 
50 

.17 
94 

.21 

48 

.17 
29 

.16 

49 

- 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 
III 

s 

d 
?    0    S 

111 

"*.    to   « 

station 

1 

OSS' 
III 

s  a  £ 

1 

> 
< 

1^ 

£  e 

g        1 

_1 

SI 

<V 

O  lU 

o 

<  f- 
O  LU 

E 

i 

g 

s 

3 

A 

8! 

g 
I 

4 

1 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 
ELKINS   WB   AIRPORT 
HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
PARKERSBURG   WB    CITY 

WSW 
WNW 
WSW 

15 
11 
15 

8.7 
9.4 
8.8 
8.5 

30++ 
40++ 
30++ 
31 

SW 

WNW 

N 

W 

6 
20+ 

4 
20 

73 
85 
64 

76 
88 
70 

55 
60 
51 

55 
64 
52 

5 
3 

4 
3 

5 
5 
5 
5 

4 
7 
4 
5 

2 

4 
3 

2 

3 

1 
3 

1 

0 

1 

0 
2 

19 
21 
19 
18 

42 

7.2 
7.6 
7.2 

I 


DAILY  TEMPERATURES 


MCST    VIHOINIA 
MARCH    19»] 


Station 

D.y 

01  M 

onlh 

\ 

1 

t 

i 

« 

5 

L!_ 

7 

» 

9 

10 

11 

12 



13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

[!"_ 

11 

22 

23 

49 
13 

24 

2S 

29 

27 

29 

69 

22 

2( 

»« 
29 

M 

72 
39 

21 

1 

ARBOVALE  2 

MIN 

39 

92 

99 
28 

48 
9 

48 

18 

91 
39 

49 
27 

99 

27 

44 
28 

92 

27 

93 
30 

93 

20 

46 

30 

62 
24 

98 
31 

48 

19 

44 
23 

69 
34 

62 
39 

46 
33 

16 

28 

30 
20 

29 

21 

69 
22 

66 

28 

92 
33 

49 

91.2 
26.1 

BAVARO 

MAX 
MIN 

A] 

42 

24 

47 
10 

45 

18 

47 
35 

42 
28 

36 

27 

42 

27 

90 
24 

48 

31 

36 
22 

53 

33 

61 
26 

98 
28 

45 
15 

49 
20 

67 
37 

61 
34 

43 
28 

49 
29 

31 
20 

30 
21 

43 

16 

62 

24 

68 

30 

90 
32 

69 

28 

74 
27 

79 
38 

65 
38 

91.4 
26.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

48 
33 

46 
28 

58 
16 

70 
36 

64 
49 

98 

31 

46 
31 

54 
27 

58 
24 

91 
34 

46 
29 

59 

37 

72 
37 

63 
33 

54 
14 

90 
37 

73 
43 

67 
40 

95 

44 

61 
33 

34 
23 

33 

23 

99 

12 

71 
30 

T2 

37 

63 
37 

72 
36 

78 
31 

80 
43 

65 
51 

99.4 
32.8 

BENSON 

MAX 
MIN 

41 
32 

44 
26 

57 

57 
27 

61 

41 

60 
30 

44 
30 

90 
27 

58 
23 

55 
35 

48 
24 

59 

40 

70 
32 

68 

33 

56 
18 

96 
23 

75 
45 

73 
39 

53 

30 

51 
34 

33 
25 

32 

27 

92 
18 

73 
29 

79 
34 

97 
35 

72 
29 

SO 
30 

80 
42 

70 
39 

99.3 

30.8 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

3a 

30 

37 

30 

56 
21 

43 
24 

41 
36 

43 
33 

43 
36 

50 
26 

47 
24 

50 
31 

43 
26 

44 
29 

55 

30 

57 
37 

49 

20 

w 

76 
38 

58 

44 

47 
31 

49 
35 

39 
29 

41 
30 

55 

28 

73 
24 

78 
34 

99 
39 

74 
46 

71 
31 

78 
37 

69 
37 

94.8 
31.4 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

A2 
32 

35 

25 

41 
11 

55 

24 

54 

43 

46 
30 

39 
30 

37 
30 

40 
29 

44 
19 

45 
23 

53 

45 

59 

30 

58 

33 

56 

13 

91 
36 

61 

41 

62 
35 

56 
33 

51 
32 

32 

24 

28 
25 

38 
28 

58 
20 

60 
30 

48 
36 

60 
29 

69 
36 

98 
39 

67 
35 

90.3 
29.8 

BLUEFIELD  FA*  AIRPORT 

MAX 
MIN 

♦S 
36 

41 
27 

57 
27 

69 

40 

60 
50 

55 

31 

44 
30 

51 
31 

59 

39 

48 
28 

42 
33 

58 

40 

68 

47 

50 
30 

53 
24 

53 

38 

69 

46 

62 
42 

50 
46 

58 
29 

31 
23 

30 
21 

53 
20 

68 
42 

69 

50 

60 
37 

70 
49 

77 
50 

77 
56 

69 
53 

96.9 
37.2 

BLUESTONE  OAM 

MAX 
MIN 

♦0 
28 

50 
33 

46 
22 

59 
23 

72 
29 

62 

47 

50 
34 

48 
25 

55 
25 

60 
29 

53 
29 

42 
33 

55 
35 

73 
36 

45 
27 

54 
27 

46 
34 

75 
41 

62 

44 

53 

41 

46 
30 

36 
29 

36 
21 

57 
23 

72 
28 

61 
40 

64 
32 

73 
34 

78 
36 

81 
42 

57.3 
32.1 

8RAND0NVILLE 

MAX 
MIN 

36 
29 

39 

24 

42 
15 

50 
26 

45 
32 

53 
36 

37 
29 

38 

29 

45 
27 

51 
31 

42 
23 

49 
31 

52 
29 

64 
27 

38 

15 

50 
23 

52 

33 

69 

36 

45 
28 

52 
35 

37 
22 

29 

23 

31 

17 

48 
25 

68 

40 

n 

96 
35 

69 
31 

77 
42 

70 
37 

51.0 
29.0 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

40 
32 

43 

31 

51 
11 

52 
19 

52 

35 

46 
32 

41 
31 

50 
24 

56 

18 

52 

34 

47 
20 

47 
31 

56 
31 

55 
33 

54 
15 

52 
22 

71 
35 

69 

41 

60 
36 

50 
35 

36 
24 

35 
26 

57 
15 

70 
20 

71 
28 

57 
36 

71 
23 

76 
26 

79 

30 

69 

50 

96.7 
28.1 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

♦  3 
32 

41 

20 

55 
18 

59 
25 

60 
42 

60 
30 

43 

31 

50 
30 

55 

24 

48 
22 

57 
25 

63 

46 

69 
33 

53 

33 

r. 

55 
25 

72 
63 

62 
39 

61 
30 

50 
31 

34 
25 

33 
25 

50 
16 

71 
26 

73 
37 

59 
36 

72 
32 

79 
33 

75 
52 

74 
45 

58.6 

31.3 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

42 
32 

47 
27 

60 
19 

55 
25 

57 
.32 

42 

38 

45 
30 

54 
29 

58 
25 

50 
27 

45 
31 

62 

42 

70 
35 

56 

34 

w 

50 
27 

70 
45 

52 

40 

50 
33 

48 
38 

39 
29 

38 
32 

56 

21 

74 
27 

75 
58 

65 
37 

76 

31 

83 
34 

73 
40 

70 
43 

58.3 

33.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 
30 

40 
22 

46 
12 

50 
21 

52 
36 

48 
25 

32 
24 

40 
25 

47 
30 

42 
27 

37 

17 

52 
37 

57 
26 

63 
27 

48 
12 

48 
22 

62 
40 

59 
31 

46 
25 

50 
27 

27 
17 

25 

18 

42 
15 

57 
32 

64 

35 

49 
30 

62 
38 

70 
27 

70 
49 

64 
46 

49.7 
27.7 

CHARLESTON  KB  AP 

MAX 
MIN 

51 

38 

38 
28 

59 

23 

68 

33 

63 

50 

59 

35 

46 
35 

56 

38 

60 
37 

53 

37 

53 

34 

55 

49 

72 
45 

47 
34 

65 
24 

59 
38 

76 
52 

55 
42 

71 
43 

61 
34 

35 

30 

38 
28 

57 
21 

74 
33 

76 
52 

64 

41 

76 
43 

82 
42 

81 
55 

65 
51 

60.6 
38.3 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

46 
33 

49 

30 

42 
23 

63 
26 

70 
40 

63 

37 

40 
30 

47 
32 

57 
29 

50 
35 

55 

35 

56 
36 

67 
38 

73 
37 

47 
25 

57 
33 

65 
39 

77 
43 

58 
43 

70 
43 

44 
30 

35 
30 

40 
22 

59 
30 

72 

40 

62 

42 

65 
38 

76 
38 

83 

44 

81 
52 

60.2 
35.5 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

45 
32 

40 
22 

57 
19 

49 
25 

60 
44 

58 
31 

42 
32 

51 

27 

57 
25 

47 
27 

64 
26 

65 
40 

68 
31 

45 
26 

53 
20 

57 
27 

72 
48 

51 
32 

52 

34 

58 
30 

37 
29 

38 
24 

53 

21 

72 
26 

74 
37 

65 

40 

62 

37 

59 
31 

80 
33 

74 
48 

72 
42 

57.7 
31.1 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

41 
28 

45 
27 

40 
19 

60 
20 

50 

28 

48 
28 

40 
29 

46 
28 

55 
25 

50 

27 

53 
25 

52 

32 

61 

35 

70 
35 

50 
20 

51 

20 

59 
27 

78 

41 

51 

31 

62 
38 

44 
29 

32 
29 

37 
20 

57 
21 

74 
21 

60 
28 

65 

40 

76 

30 

82 

30 

76 
32 

79 
41 

56.6 
28.5 

OUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

47 
37 

47 
29 

58 
26 

72 
42 

67 
45 

52 

30 

47 
32 

55 

34 

61 

40 

55 
35 

51 
35 

55 

47 

72 
48 

66 
33 

64 
26 

65 

40 

76 
39 

67 
39 

72 

41 

70 
36 

40 
27 

40 
25 

58 
22 

76 
45 

w 

70 
49 

68 
39 

76 
50 

83 
48 

82 
58 

59 
52 

63.2 
38.9 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
31 

42 
20 

52 

14 

45 
24 

54 
41 

54 
30 

39 
30 

48 
25 

55 
24 

45 
25 

45 
23 

62 
35 

67 
31 

43 
25 

56 
18 

53 
28 

70 
48 

50 
29 

54 
29 

55 

30 

31 
23 

30 
24 

49 
15 

66 
26 

72 
35 

65 
38 

56 

34 

59 
29 

76 

31 

76 
48 

70 
44 

54.7 
29.3 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

42 

31 

39 

27 

54 
25 

47 
33 

57 
44 

54 
31 

42 

32 

51 

34 

52 

32 

47 
31 

50 
27 

64 

50 

67 
40 

43 
30 

52 
23 

54 
34 

74 
48 

52 
35 

55 
36 

55 

30 

33 
26 

34 
27 

53 
24 

71 
37 

73 
52 

64 
39 

62 

37 

74 
46 

80 
42 

75 
53 

71 
44 

56.2 
35.5 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

43 
34 

41 
26 

53 
20 

62 

30 

56 

48 

53 

28 

39 
27 

47 
28 

54 
25 

45 
32 

37 
26 

55 
34 

65 

37 

57 
29 

47 
19 

44 
34 

68 

41 

55 
39 

47 
40 

44 
30 

30 
20 

27 
20 

50 

18 

65 

33 

56 
38 

54 
46 

56 
35 

65 
34 

71 
33 

74 
43 

50 
49 

52.6 
32.1 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

43 
34 

39 
32 

56 
19 

60 
25 

50 
36 

45 
35 

43 
33 

52 
28 

60 
23 

58 
36 

43 
19 

50 
32 

70 
29 

65 
37 

53 
19 

50 
27 

73 
39 

56 

45 

55 
30 

47 
32 

37 
27 

36 
28 

56 

20 

70 
27 

72 
36 

68 

35 

60 
37 

72 

31 

76 
32 

80 
39 

71 
52 

57.3 
31.4 

GARY 

MAX 
MIN 

45 

31 

54 
34 

40 
21 

63 
22 

74 
27 

64 

47 

47 
27 

47 
25 

58 
26 

51 

34 

54 
30 

54 

37 

53 

35 

74 
36 

47 
26 

60 
27 

59 
36 

76 
39 

55 
39 

57 
45 

47 
29 

34 
28 

38 
20 

60 
20 

74 

30 

74 
37 

64 
42 

65 

34 

75 
33 

80 

34 

83 
43 

60.2 
32.1 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

52 
34 

47 
28 

60 
19 

55 
25 

63 
44 

61 
35 

45 

31 

55 
29 

50 
25 

55 
38 

49 
27 

55 

45 

74 
35 

67 
36 

65 
21 

62 
28 

78 
47 

71 
42 

52 

36 

52 
36 

37 
28 

35 
29 

56 

20 

73 

27 

77 

37 

56 
35 

65 

40 

75 
31 

63 
33 

81 
41 

73 
48 

61.6 
33.2 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 
MIN 

46 
30 

46 
28 

40 
18 

60 
20 

51 
30 

62 

40 

41 
34 

45 
27 

55 
23 

60 
30 

51 
24 

55 
33 

67 
35 

71 
35 

60 
18 

56 

18 

50 
30 

76 
41 

52 
31 

52 

40 

41 
29 

32 
29 

37 
18 

55 
25 

76 
29 

75 
38 

65 
39 

55 
30 

76 
32 

83 
40 

77 
43 

57.7 
30.2 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

43 
22 

40 
27 

35 
27 

40 
30 

40 
30 

37 
32 

45 

34 

50 
29 

55 
24 

54 
25 

45 
26 

65 

45 

59 

33 

52 

32 

54 
17 

54 
25 

74 
45 

55 

40 

52 

40 

52 
32 

33 
26 

38 
27 

50 

18 

71 
25 

75 
36 

71 
37 

50 
37 

72 
29 

80 
32 

77 
43 

62 

41 

56.2 
31.2 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

48 
33 

50 
31 

43 
19 

64 
20 

72 
35 

64 
37 

41 
27 

48 
27 

58 
25 

52 

32 

55 
30 

58 
35 

68 
37 

73 
36 

51 
21 

56 
21 

62 

37 

77 
41 

58 
43 

74 
43 

45 
29 

36 
29 

43 
19 

50 
25 

75 
33 

77 
45 

63 
42 

68 
35 

77 
34 

83 
40 

80 
51 

60.9 
32.7 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

35 
30 

44 
30 

55 
24 

53 
29 

43 
36 

51 
33 

50 
34 

55 
30 

54 
28 

55 

33 

47 
29 

43 
29 

55 
33 

54 
39 

51 
28 

52 

33 

81 
39 

75 
42 

55 
32 

55 
34 

51 
29 

46 
30 

59 

27 

77 
30 

81 
39 

77 
41 

74 
42 

79 
41 

75 
42 

72 
43 

59 
44 

58.9 
34.0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

50 
32 

48 
27 

44 
21 

21 

52 
32 

63 

40 

41 

32 

47 
33 

55 

30 

57 
32 

58 
36 

50 
35 

59 

44 

69 

35 

49 
24 

54 
23 

60 
35 

74 
42 

61 
42 

74 
44 

59 

30 

35 
30 

41 
21 

59 

21 

75 
33 

75 

48 

60 
40 

68 
39 

76 
38 

80 
37 

72 

49 

59.2 

33.8 

HOPEHONT 

MAX 
MIN 

40 
21 

45 
30 

44 
27 

48 
19 

47 
29 

48 
32 

47 
25 

48 
34 

44 
30 

41 
26 

43 
29 

55 
21 

50 
27 

55 
26 

41 
15 

54 
37 

65 
49 

62 

27 

41 
29 

55 

27 

51 
19 

29 

20 

49 
16 

54 
37 

68 

31 

54 

33 

50 
30 

65 
36 

75 
45 

71 
37 

59 
35 

52.6 

29.0 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
32 

43 
29 

62 
24 

71 
36 

63 
47 

57 
34 

47 
35 

57 
38 

59 
43 

56 
38 

55 
35 

68 
55 

71 
45 

51 
34 

54 
25 

59 
35 

75 
52 

55 
42 

75 
43 

54 
34 

36 

30 

44 
30 

61 
24 

75 

47 

76 
60 

63 
43 

70 
41 

79 
53 

84 
44 

77 
54 

69 

51 

61.8 
39.8 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

33 
26 

38 
29 

38 
24 

52 

25 

43 
37 

40 
33 

45 
33 

44 
29 

52 

27 

50 
30 

51 
29 

34 
29 

40 
31 

55 

33 

49 
25 

49 
25 

53 
38 

78 
39 

55 
34 

38 
33 

51 
28 

40 
30 

44 
26 

52 

30 

74 
43 

79 
45 

72 
42 

62 
41 

75 
40 

70 
38 

74 
42 

52.6 
32.8 

LEWISBURG 

MAX 
MIN 

45 
30 

57 
17 

59 
19 

60 
21 

62 

25 

44 
27 

54 
27 

60 
25 

53 
39 

47 
22 

56 
41 

71 
23 

66 

37 

55 
17 

60 
30 

70 
35 

70 
42 

58 
45 

62 

37 

37 
25 

34 

24 

55 
22 

70 
25 

72 
37 

59 

41 

51 
39 

71 
29 

76 
32 

79 
36 

70 
51 

60.1 
30.7 

LOGAN 

MAX 
MIN 

44 
34 

55 

33 

45 

24 

65 
24 

74 
31 

65 

41 

43 
31 

50 
31 

60 
29 

63 

34 

58 
34 

54 
38 

75 

41 

45 
29 

58 
29 

61 
39 

78 
43 

58 
45 

71 
45 

45 
33 

37 
30 

45 
24 

61 
25 

75 
31 

75 
45 

64 
44 

59 
37 

77 
37 

82 
38 

83 
44 

61.2 
34.8 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

4S 
33 

56 
32 

43 
26 

62 

24 

74 
30 

70 
47 

50 

33 

48 
32 

58 
31 

62 
32 

55 
33 

52 

34 

54 
36 

74 
39 

62 
26 

59 
24 

64 
38 

78 
45 

65 

44 

53 
45 

46 
32 

34 
28 

38 
24 

50 
23 

65 

31 

57 
45 

43 

37 

40 

40 

46 

57.6 
34.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

42 
33 

53 
32 

43 
22 

64 
29 

74 
32 

64 
41 

42 
30 

50 
29 

50 
29 

52 

33 

57 
31 

55 
36 

53 
40 

75 
41 

46 
26 

58 
26 

52 
37 

77 
43 

51 
44 

71 
44 

45 
33 

36 
28 

43 
22 

61 
23 

76 
30 

76 
44 

63 

43 

68 
38 

77 
37 

83 
38 

82 

44 

61.0 
34.1 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

39 
30 

42 
32 

57 
12 

tl 

52 

40 

55 
32 

44 
33 

52 
25 

55 
22 

49 
30 

45 
23 

56 
42 

59 
31 

69 
32 

64 
17 

54 
22 

74 
38 

65 
39 

53 
30 

57 
23 

39 
27 

36 
28 

68 
32 

74 
18 

75 
32 

71 
32 

64 
37 

74 
28 

78 
30 

77 
37 

71 

41 

58.6 
29.1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
29 

39 
29 

55 
24 

45 
27 

41 
35 

45 
33 

45 
36 

52 

29 

48 
25 

52 

30 

34 
28 

42 
31 

55 
32 

49 
32 

50 
26 

54 
25 

78 
38 

55 
35 

40 
33 

51 

34 

40 
29 

44 
29 

57 
27 

75 
28 

80 
43 

73 
40 

63 

43 

76 
41 

72 

40 

77 
40 

70 
40 

54.5 
32.7 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

40 
31 

42 
31 

54 
17 

54 
24 

44 
37 

43 
31 

43 
32 

50 
28 

58 
24 

50 
27 

40 
22 

52 
22 

69 

27 

50 
36 

50 
17 

48 
27 

74 
38 

56 
42 

48 
27 

46 
34 

34 
25 

38 
26 

55 
21 

71 
25 

75 
36 

65 

37 

60 

37 

.73 
34 

75 

30 

80 
43 

70 
46 

55.7 
30.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    31    - 


CoatiBuad 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRG!NIA 
MARCH    1963 


Day  Of  Montli 

1 

Station 

g 

is 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HC  ROSS 

MAX 

*5 

45 

56 

66 

65 

53 

42 

52 

S6 

52 

45 

49 

69 

68 

53 

60 

72 

63 

56 

52 

35 

30 

53 

70 

76 

70 

57 

72 

77 

79 

66 

57.9 

MIN 

33 

27 

24 

23 

41 

30 

29 

27 

22 

33 

25 

34 

29 

34 

17 

32 

38 

39 

39 

32 

23 

22 

9 

23 

30 

36 

35 

29 

29 

35 

50 

30.0 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

40 

40 

57 

47 

57 

55 

44 

51 

53 

46 

47 

67 

67 

52 

63 

51 

73 

62 

55 

59 

37 

36 

65 

72 

75 

69 

63 

74 

81 

70 

70 

57.4 

MIN 

31 

26 

21 

27 

40 

34 

34 

29 

26 

37 

25 

45 

35 

33 

20 

27 

45 

40 

32 

36 

27 

29 

21 

27 

38 

43 

38 

31 

34 

42 

40 

32.7 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

40 

42 

61 

56 

45 

45 

46 

54 

54 

51 

50 

43 

71 

69 

56 

55 

76 

72 

56 

54 

44 

40 

58 

78 

79 

75 

64 

75 

80 

80 

71 

59.3 

MIN 

31 

31 

15 

20 

36 

34 

35 

24 

29 

31 

22 

31 

28 

39 

11  :  44 

[ 

35 

45 

40 

37 

29 

29 

19 

21 

29 

33 

39 

29 

28 

42 

41 

30.9 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

43 

37 

56 

48 

59 

51 

43 

60 

54 

46 

53 

66 

66 

42 

52  68 

73 

49 

57 

56 

33 

31 

52 

73 

76 

65 

60 

74 

80 

72 

68 

55.2 

MIN 

30 

27 

26 

35 

42 

32 

32 

34 

32 

29 

28 

48 

41 

29 

22  38 

45 

34 

34 

31 

26 

25 

22 

40 

52 

40 

37 

45 

44 

52 

42 

35.3 

MORGANTOWN  LOCK  AND  0AM 

MAX 

38 

40 

55 

46 

56 

50 

43 

50 

64 

48 

48 

65 

69 

52 

53  67 

74 

60 

65 

55 

36 

36 

52 

72 

75 

67 

61 

72 

80 

75 

71 

55.9 

MIN 

29 

28 

22 

27 

41 

34 

33 

31 

28 

35 

25 

43 

34 

31 

20  1  27 

46 

40 

33 

36 

26 

27 

22 

27 

37 

37 

38 

35 

34 

48 

43 

32.8 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

38 

37 

51 

49 

44 

47 

43 

48 

46 

42 

42 

65 

63 

44 

49 

54 

70 

61 

45 

49 

37 

34 

55 

73 

75 

70 

64 

73 

79 

74 

63 

54.3 

MIN 

26 

24 

19 

30 

37 

32 

33 

30 

32 

32 

25 

40 

36 

28 

19 

27 

46 

36 

30 

33 

27 

27 

21 

22 

43 

46 

36 

36 

34 

52 

44 

32.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

37 

35 

53 

45 

47 

39 

43 

47 

45 

42 

56 

65 

62 

44 

49 

53 

69 

55 

47 

49 

40 

34 

53 

70 

72 

65 

69 

79 

71 

61 

57 

53.5 

MIN 

27 

24 

25 

30 

39 

28 

32 

32 

30 

33 

35 

31 

38 

29 

22 

24 

29 

39 

35 

33 

21 

23 

26 

29 

38 

46 

45 

40 

45 

43 

40 

32.6 

OAK  HILL 

MAX 

42 

47 

36 

61 

70 

60 

42 

46 

58 

58 

51 

55 

61 

72 

39 

65 

56 

74 

59 

57 

41 

31 

35 

57 

73 

74 

59 

67 

75 

79 

80 

57.1 

MIN 

35 

30 

19 

21 

40 

42 

32 

31 

27 

34 

29 

35 

39 

38 

17 

21 

39 

37 

41 

41 

24 

24 

16 

18 

29 

45 

39 

38 

35 

39 

43 

32.2 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 

44 

39 

57 

50 

59 

57 

45 

52 

53 

47 

61 

67 

67 

48 

53 

63 

72 

51 

61 

61 

32 

38 

56 

72 

74 

61 

64 

76 

81 

67 

59 

57.0 

MIN 

32 

25 

25 

32 

44 

34 

34 

34 

30 

30 

30 

49 

40 

32 

23 

36 

46 

37 

38 

32 

26 

29 

24 

39 

55 

41 

38 

44 

43 

56 

46 

36.3 

PARKERSeuRG  WB  CITY 

MAX 

47 

38 

59 

51 

62 

57 

43 

54 

55 

47 

61 

68 

65 

45 

64 

52 

73 

52 

63 

49 

33 

38 

66 

74 

75 

63 

65 

75 

82 

70 

59 

57.6 

MIN 

32 

25 

25 

32 

44 

34 

35 

38 

31 

35 

33 

49 

39 

32 

25 

34 

46 

40 

39 

32 

29 

28 

24 

37 

53 

41 

38 

41 

43 

53 

47 

36.6 

PARSONS  1  SE 

MAX 

46 

43 

53 

44 

51 

55 

40 

48 

54 

47 

42 

59 

68 

65 

66 

53 

72 

71 

49 

52 

34 

33 

49 

69 

74 

70 

56 

70 

78 

77 

72 

56.5 

MIN 

31 

28 

16 

39 

37 

33 

31 

30 

24 

33 

25 

40 

38 

33 

19 

27 

42 

38 

30 

33 

24 

25 

17 

25 

34 

36 

30 

29 

31 

41 

43 

31.0 

PETERSBURG 

MAX 

45 

44 

60 

60 

48 

46 

46 

55 

54 

52 

47 

46 

71 

68 

54  53 

76 

68 

53 

49 

42 

40 

57 

75 

78 

74 

63 

75 

81 

82 

73 

59.2 

MIN 

31 

31 

19 

25 

41 

34 

35 

39 

28 

39 

26 

32 

28 

41 

22  !  25 

39 

46 

34 

37 

28 

30 

23 

27 

37 

43 

44 

44 

34 

55 

57 

34.6 

PICKENS  1 

MAX 

44 

41 

50 

59 

55 

53 

37 

47 

53 

45 

43 

59 

56 

51 

54 

52 

68 

56 

52 

68 

29 

28 

44 

62 

67 

60 

52 

67 

74 

75 

57 

53.6 

MIN 

33 

20 

14 

28 

39 

27 

27 

28 

25 

30 

24 

42 

32 

30 

18 

20 

52 

35 

30 

29 

21 

21 

7 

24 

33 

36 

33 

31 

33 

43 

48 

29.6 

PIEDMONT 

MAX 

44 

40 

32 

54 

48 

45 

40 

40 

48 

54 

46 

40 

58 

68 

41 

50 

62 

73 

60 

44 

45 

36 

35 

56 

70 

75 

72 

61 

72 

76 

74 

53.2 

MIN 

30 

28 

25 

30 

39 

36 

34 

26 

35 

36 

28 

30 

34 

33 

24 

30 

40 

41 

33 

33 

26 

28 

25 

33 

44 

47 

38 

40 

43 

48 

41 

34.1 

PINEVILLE 

MAX 

34 

55 

46 

60 

72 

63 

48 

48 

56 

60 

54 

49 

62 

73 

45 

59 

64 

75 

63 

63 

46 

34 

38 

58 

74 

74 

63 

65 

75 

81 

83 

59.0 

MIN 

22 

28 

21 

22 

27 

47 

27 

25 

26 

28 

29 

31 

36 

38 

27 

26 

33 

41 

41 

46 

30 

28 

20 

20 

29 

36 

43 

32 

33 

33 

38 

31.0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

45 

45 

59 

56 

61 

61 

46 

55 

56 

62 

60 

68 

70 

59 

53 

61 

74 

68 

67 

71 

40 

41 

68 

75 

76 

70 

65 

76 

81 

78 

65 

61.0 

MIN 

32 

24 

20 

27 

43 

30 

32 

34 

27 

38 

30 

43 

43 

33 

20 

28 

40 

39 

38 

35 

26 

28 

19 

30 

47 

47 

38 

35 

35 

54 

50 

34.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

46 

45 

60 

60 

60 

61 

44 

52 

58 

54 

56 

67 

68 

68 

68 

58 

75 

70 

60 

65 

39 

38 

56 

72 

73 

72 

64 

74 

78 

78 

77 

51.8 

MIN 

33 

26 

21 

29 

43 

31 

26 

33 

33 

40 

43 

43 

43 

34 

22 

25 

47 

40 

38 

37 

29 

29 

24 

30 

44 

49 

39 

35 

38 

44 

48 

35.4 

RICHWOOD  1  E 

MAX 

46 

42 

53 

66 

60 

58 

38 

48 

55 

49 

57 

61 

59 

52 

49 

69 

68 

47 

60 

36 

35 

49 

57 

70 

53.9 

MIN 

18 

27 

16 

26 

38 

32 

12 

10 

24 

23 

33 

31 

34 

18 

33 

42 

39 

38 

31 

22 

22 

8 

17 

31 

26.0 

RIPLEY 

MAX 

46 

46 

62 

48 

61 

59 

47 

57 

61 

63 

50 

68 

72 

61 

54 

52 

76 

69 

65 

64 

40 

39 

59 

71 

77 

72 

67 

78 

83 

80 

68 

61.5 

MIN 

33 

19 

19 

26 

43 

13 

30 

28 

26 

31 

29 

44 

36 

33 

18 

28 

46 

40 

35 

35 

27 

27 

18 

27 

43 

48 

38 

31 

35 

42 

48 

32.2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

43 

38 

59 

53 

45 

44 

46 

63 

52 

60 

48 

46 

70 

69 

53  1  53 

76 

73 

51 

49 

42 

41 

66 

75 

78 

76 

62 

75 

79 

81 

71 

58.3 

MIN 

32 

32 

17 

» 

37 

34 

35 

26 

21 

35 

25 

31 

30 

38 

181  21 

37 

44 

32 

37 

29 

30 

27 

23 

33 

35 

40 

31 

30 

41 

39 

31.1 

ROWLESBURG  1 

MAX 

38 

42 

54 

40 

51 

49 

42 

48 

55 

52 

41 

62 

68 

62 

66  64 

72 

65 

52 

44 

34 

34 

48 

69 

74 

67 

57 

72 

80 

76 

70 

55.7 

MIN 

22 

28 

17 

27 

32 

32 

32 

30 

21 

35 

27 

38 

36 

32 

22 

28 

43 

40 

31 

33 

26 

26 

17 

26 

36 

39 

37 

32 

32 

40 

44 

31.0 

SPENCER 

MAX 

46 

46 

60 

58 

61 

61 

43 

55 

60 

55 

49 

66 

70 

66 

55 

53 

75 

69 

62 

64 

37 

35 

56 

74 

75 

73 

65 

75 

81 

79 

68 

61.0 

MIN 

35 

25 

21 

34 

45 

32 

33 

34 

28 

39 

33 

46 

43 

34 

21 

35 

48 

40 

38 

36 

27 

28 

20 

30 

44 

47 

38 

38 

38 

52 

47 

35.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

42 

42 

39 

51 

57 

51 

46 

35 

42 

62 

48 

47 

56 

61 

38 

48 

56 

65 

48 

50 

39 

24 

27 

48 

63 

66 

58 

52 

65 

68 

73 

50.2 

MIN 

35 

27 

21 

35 

39 

36 

25 

27 

30 

30 

27 

26 

43 

32 

20 

21 

34 

35 

32 

32 

19 

16 

12 

20 

35 

45 

33 

32 

47 

49 

50 

31.1 

UNION 

MAX 

44 

49 

40 

58 

70 

60 

46 

47 

54 

60 

62 

50 

56 

71 

46 

54 

54 

73 

63 

50 

43 

33 

36 

55 

71 

74 

60 

62 

72 

74 

81 

56.7 

MIN 

30 

32 

15 

20 

32 

44 

28 

22 

24 

28 

23 

31 

28 

33 

15 

24 

35 

40 

41 

39 

26 

25 

20 

24 

36 

39 

39 

31 

32 

34 

38 

29.9 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

36 

39 

40 

57 

55 

45 

46 

47 

52 

56 

51 

36 

45 

71 

48 

52 

52 

75 

57 

48 

50 

38 

41 

57 

73 

72 

70 

62 

75 

75 

82 

64.9 

MIN 

26 

32 

19 

23 

29 

34 

35 

25 

22 

26 

25 

29 

31 

33 

21 

24 

28 

39 

32 

35 

29 

30 

29 

25 

34 

38 

40 

34 

32 

40 

45 

30.5 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

59 

50 

60 

67 

63 

60 

44 

54 

60 

53 

49 

64 

72 

69 

61 

66 

74 

71 

60 

64 

37 

34 

64 

71 

75 

66 

63 

75 

81 

81 

71 

61.8 

MIN 

34 

29 

19 

29 

43 

32 

34 

29 

26 

36 

29 

44 

35 

36 

21 

34 

46 

40 

37 

34 

24 

24 

12 

25 

36 

38 

38 

31 

30 

42 

49 

32.7 

WEIRTON 

MAX 

40 

39 

52 

47 

45 

47 

40 

48 

43 

43 

44 

66 

64 

45 

50 

65 

69 

55 

50 

62 

37 

34 

65 

73 

75 

68 

63 

74 

78 

75 

55 

54.9 

MIN 

25 

22 

24 

35 

37 

32 

31 

31 

33 

32 

25 

43 

40 

27 

21 

31 

50 

36 

30 

31 

25 

25 

23 

37 

50 

45 

35 

45 

40 

53 

45 

34.2 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

40 

37 

52 

38 

47 

48 

42 

47 

45 

43 

44 

66 

64 

46 

49 

55 

72 

48 

46 

52 

36 

34 

53 

72 

75 

71 

63 

73 

80 

74 

56 

54.1 

MIN 

27 

25 

18 

28 

35 

31 

33 

28 

28 

34 

24 

40 

32 

29 

19 

25 

44 

38 

31 

33 

28 

27 

21 

26 

38 

44 

37 

32 

33 

46 

47 

31.6 

WESTON 

MAX 

45 

45 

39 

60 

54 

62 

48 

44 

54 

57 

61 

68 

66 

71 

48 

55 

60 

75 

62 

62 

44 

32 

35 

53 

74 

76 

6S 

64 

75 

82 

77 

57.5 

MIN 

30 

28 

21 

23 

28 

47 

34 

32 

26 

29 

28 

32 

36 

36 

22 

22 

28 

41 

34 

39 

28 

28 

22 

23 

29 

39 

39 

32 

34 

35 

45 

31.3 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

MAX 

34 

39 

36 

53 

45 

50 

39 

43 

47 

42 

42 

50 

65 

62 

44 

49 

69 

69 

50 

50 

39 

35 

34 

53 

69 

72 

62 

61 

71 

78 

51 

51.7 

MIN 

27 

25 

23 

30 

33 

38 

32 

32 

32 

33 

28 

31 

38 

29 

22 

24 

29 

39 

35 

35 

28 

28 

26 

29 

33 

46 

38 

39 

36 

43 

48 

32.5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

SI 

49 

57 

70 

65 

60 

47 

54 

60 

54 

50 

63 

72 

72 

53 

49 

73 

72 

60 

48 

38 

36 

55 

71 

72 

70 

61 

73 

79 

80 

72 

60.5 

MIN 

34 

32 

17 

23 

33 

35 

33 

25 

23 

38 

26 

33 

31 

31 

18 

27 

40 

43 

40 

37 

26 

26 

21 

24 

32 

35 

40 

27 

30 

35 

51 

31.2 

WILLIAMSON 

MAX 

45 

56 

47 

67 

73 

67 

46 

52 

62 

64 

60 

58 

43 

62 

68 

78 

61 

74 

49 

38 

48 

66 

78 

76 

66 

72 

79 

84 

85 

52.9 

MIN 

35 

34 

23 

30 

33 

40 

31 

29 

30 

36 

34 

36 

27 

34 

43 

46 

45 

46 

33 

30 

24 

30 

40 

49 

46 

37 

37 

42 

46 

36.0 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 

4S 

48 

43 

62 

69 

62 

43 

47 

56 

59 

53 

64 

65 

70 

60 

65 

61 

76 

56 

71 

45 

35 

41 

69 

74 

75 

60 

67 

76 

81 

76 

69.2 

MIN 

32 

29 

25 

24 

33 

42 

31 

33 

31 

33 

34 

37 

41 

37 

26 

25 

35 

43 

43 

44 

31 

30 

22 

23 

33 

46 

42 

39 

38 

38 

46 

34.4 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WeST    VIKQINIA 
MARCH    l«t) 


Station 

D«T  of  mooUi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

» 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
I 

T 
T 

8.0 
» 

3 

3.0 

2 

BAVAHO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

T 
12 

11 

9 

6 

4 

1.0 
5 

T  ■ 
A 

3 

T 
3 

T 
3 

3.0 

4 

2 

2 

1 

T 

T 

9.0 

S 

4.0 

T 

* 

2 

T 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

- 

T 

.9 

1 

.1 

BLUESTONE  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 

1 

T 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

9.1 
5 

2 

T 
T 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

l.O 
1 

1.0 

CAMOEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

I 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

6.0 

4 

6.0 
9 

3.0 
3 

.1 

CHARLESTON-WS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

I 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

5 
.7 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

.7 
T 

T 

T 

.9 

1.9 

1.1 
3 
.2 

3 
.2 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

2 

2 

T 

1.2 

.2 

T 

4.0 

2.8 

2 

.8 

3 

3 

T 

SLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.4 

T 

1.2 
2 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.1 

.2 

T 

.1 

T 

LEWISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 
T 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

3 

T 

T 

.1 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

T 

7.0 

7 

3.0 
3 

1.0 

T 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

I 

T 
T 

T 

4.0 
2 

T 

T 

6.0 

5 

3.0 

5 

1 

T 

T 

MOOREFIELD  MC  NEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

.9 

1.5 

1 

.3 

1 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 
T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 
2 

2.0 

4 

PARK.ERS8URG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

1.0 

.1 

1 

.1 

T 

PARKER5BURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

3.0 
3 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

5.0 

4 

T 

T 
T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.6 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 
S 

4 

T 

SPRUCE  K.N08 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6 

1 

1.0 
1 

1.0 

1 

5.0 

5 

6.0 
6 

5.0 
10 

5 

2 

1.0 

1 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

.3 

T 

WHEELING  WARWOOD  0AM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

o 

s 

M 

< 

TIME  AND 

S5 

P 

B 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

P 

i 

OBSERVER 

^ 

Q 

2 

\ 

%_ 

i 

1 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

~r 

39  29 

79  38 

1219 

7A 

MONONGAHELA  POWEB  CO. 

ALDERSm 

0102 

MONROE 

37  44 

80  38 

1555 

7A 

RASSIE  L>  SIMS 

ALPENA  1  NM 

0143 

RANDOLPH 

2 

79  40 

3020 

OMEB  S.  SMITH 

02«.9 

POCAHONTAS 

36  26 

79  49 

2730 

5P 

BA 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0355  MERCEB 

7 

37  25 

81  01 

CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

0527  GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2375 

5P 

7A 

^ 

HOWARD  R.  FULK 

BECKLEY  V  *  HOSPITAL 

0560  RALEIGH 

7 

37  47 

61  11 

2330 

6P 

8A 

V.  A.  HOSPITAL 

BEtlNGTON 

0633  BARBOUR 

10 

39  02 

1679 

GEORGE  B.  HILLYABD 

BELLEVILLE  DAM  20 

0645 IwOOD 

39  09 

61  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661  NICHOLAS 

'• 

38  14 

61  12 

748 

7A 

RAYMOND  E.  PHILLIPS 

BENSON 

0679  .HARRISON 

10 

39  09 

60  33 

1060 

4P 

4P 

H   CLARnseuRG  WATER  BOARD 

BENS  RUN 

0687, TYLER 

e 

39  28 

61  06 

644 

8A 

6A 

IROBERT  N.  hall 

BERKELEY  SPRINGS 

0710|M0B&AN 

78  14 

640  1  6P 

6P 

H.  M.  RUPPENTHAL.  Ill    i 

BIRCH  BIVER  6  SSW 

0641.  Inicholas 

4 

36  25 

6P 

SOUTHEASTERN  GAS  CO.     | 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

0921  MEBCER 

T 

37  16 

"?I 

2605 

MID 

MID 

h 

F£0.  AWIATION  AGENCY    , 

BLUESTONE  DAM 

0939ISUMMERS 

37  39 

60  53 

1368 

BA 

SA 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCHLAND 

1075  LINCOLN 

36  13 

82  12 

600 

7A 

BERYL  L.  WINTERS 

BRANDONVILLE 

1083  PRESTON 

2 

39  40 

79  37 

1796 

8A 

verl  e.  galloway      ! 

BRUSHY  RUN 

1204  PENDLETON 

9 

38  50 

79  15 

1375 

7A 

H 

JOHN  B.  SHBEVE 

BUCKEYE 

1215  POCAHONTAS 

7 

3B  11 

80  06 

2100 

5P 

7A 

MISS  ILEAN  WALTON       1 

SUCKHANNON  Z    W 

1220  UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

14*5 

6P 

6P 

DR.  ARTHUR  8.  GOULO 

BURNSVlLLE 

1282  BRAXTON 

5 

36  52 

80  40 

770 

7A 

H 

JOHN  W.  BBOWN 

CAIRO  J  S 

1326  RICHIE 

5 

39  10 

61  10 

660 

6P 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1363  iWEBSTER 

4 

36  22 

60  36 

2100 

6A 

H 

HOWABD  FLETCHER          1 

CANAAN  VALLEY 

1393  TUCKER 

2 

39  03 

79  26 

3250 

6P 

6P 

BEN  F.  THOMPSON         ' 

CENTRAL  lA 

1526  8PAXT0N 

36  37 

80  34 

950 

6A 

MRS.  CLARA  F.HOLOEN     \ 

CHARLESTON  MB  AP 

36  22 

950 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  1 

38  21 

81  39 

600 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO.    ! 

CLARKSBURG  1 

1677  HARRISON 

6 

39  16 

80  21 

977 

MID 

MID 

HID 

c 

CLAY  1 

1696  CLAY 

* 

36  27 

81  05 

722 

7A 

H 

MRS.  SARAH  3.  FRANKFORT j 

CLENDENIN  1  SM 

1723  KANAWHA 

38  29 

81  22 

M5 

BA 

iKATHERlNE  M.  RADER      | 

1959  KANAWHA 

38  29 

81  16 

640 

C 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRESTON  1  SSW 

2054  WIRT 

5 

38  56 

81  17 

648 

7A 

7A 

SEWARD  R.  LYNCH 

DAVIS 

2209  TUCKER 

2 

39  08 

79  26 

3120 

MBS.  MARY  L.  OUMAS 

DRY  CREEK 

2462  RALEIGH 

* 

37  52 

81  28 

1264 

7A 

MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

OUNLOW  5  E 

2620  WAYNE 

e 

38  20 

82  20 

650 

5P 

5P 

KELLY  BROWNING 

ELKINS  HB  AIRPORT 

2718  RANDOLPH 

10 

1970 

MID 

MID 

C  HJ 

U.  S.  WEATHER  6UBEAU    1 

ELLEN6OR0 

39  16 

Bl  04 

805 

7A 

MRS.  RUBY  L.  GORRELL    1 

FAIRMONT 

2920  MARION 

6 

39  28 

80  06 

MIO 

HID 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072  MERCER 

7 

37  35 

81  07 

3225 

X 

C  H 

FREO  E.  BOWLING         | 

FRANKLIN  2    N£ 

3215  PENDLETON 

9 

38  39 

79  IB 

1900 

6P 

7A 

C 

GEORGE  D.  HAMMER 

FREEMANSBURG 

3238  LEWIS 

6 

39  06 

BO  31 

1030 

c 

EQUITABLE  GAS  CO.        i 

GARY 

1 

37  22 

Bl  33 

1426 

8A 

GASSAMAY 

3361  BRAXTON 

36  40 

80  46 

640 

6P 

6P 

c 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

GLENVILLE  2  NE 

3544  GILMER 

5 

38  57 

80  49 

625 

7A 

DICK  W.  BEALL            1 

GRAFTON  1  NE 

3630  TAYLOR 

10 

39  21 

80  00 

1230 

5P 

5P 

IeaRL  fi.  COBROTMERS 

GRANTSVLLLE  2  Nw 

3648  CALHOUN 

5 

36  56 

81  06 

730 

8A 

8A 

IHOPE  NATURAL  GAS  CO.    j 

GRIFFITHSWILLE 

3749  LINCOLN 

3 

36  14 

81  59 

650 

C     ROSIN  C  MOORE           ! 

HACKER  VALLEY 

36  39 

80  2  3 

1501 

7A 

HALL 

3816  BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

C 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAMLIN 

3846  LINCOLN 

3 

36  17 

82  06 

642 

8A 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRY 

3927  JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

7A 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE   j 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932  JEFFERSON 

9 

39  19 

77  44 

220 

5P 

5P 

NATIONAL  PABK  SERVICE   1 

HASTINGS 

3974  WETZEL 

8 

39  33 

BO  40 

760 

3P 

MOPE  NATURAL  GAS  CO.    1 

HICD 

4128  FAYETTE 

7 

38  07 

81  00 

1970 

7A 

MRS  MILDRED  E  CRIST     [ 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4200  MASON 

8 

36  41 

82  11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOPEMONT 

4264  PRESTON 

U 

39  26 

79  31 

2490 

5P 

7A 

MRS,  HARRIET  SHARPS     1 

HORNER 

4281  LEWIS 

36  59 

80  22 

CLARKSBURG  WATER  BOARD  ' 

HOULT  LOCK  15 

4309; MAR  I  ON 

6 

39  30 

80  08 

876 

12M 

CORPS  OF  ENGINEERS      , 

HUNDRED 

4369  WETZEL 

8 

39  41 

80  27 

1034 

c 

MFGRS.  LT.  +  MT.  CO. 

HUNTINGTON  FED  BLOC 

43ee!cABELL 

B 

38  25 

«a7 

565 

MID 

MIO 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

4393ICABELL 

6 

38  22 

82  33 

826 

MIO 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

lAEGER 

1 

37  28 

ai  49 

1040 

BA 

MRS  MOLLlE  C.  AUVIL 

IRELAND 

4478  LEWIS 

6 

38  49 

80  28 

5P 

JANE  LEW 

45S9:lEwIS 

6 

39  06 

80  25 

1020 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD  i 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4763  JEFFERSON 

9 

39  23 

77  53 

550 

5P 

5P 

UNIVERSITY  EXP.  STA.    ' 

K.ERHIT 

4816  MINGO 

1 

37  50 

82  24 

620 

7A  1 

BOY  A.  OEMPSEY 

KEYSER 

4836  MINERAL 

39  26 

76  59 

930  1  SPl  5P| 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KUMBRABOM  STATE  FOREST 

4971  RANDOLPH 

80  05 

3210  '  5P   5p! 

M   FOREST  SUPT. 

LAKE  LYNN 

5002  MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900  1 

7A 

LEWISBURC 

5224  GREENBRIER 

T 

37  48 

80  26 

2250   5P 

5P 

H   HUGH  A.  SCOTT 

LINDSIDE 

5284  .MONROE 

37  27 

2000, 

c 

LIVERPOOL 

e 

38  54 

81  32 

665] 

BROOKS  E.  UTT            1 

LOCKNEY 
LOGAN 

5353  LOGAn" 

3 

38  51 
37  51 

82  00 

720  1 
664  ;  8A 

8A 

c 
c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LONOON  LOCKS 

S365  KANAWHA 

^ 

38  12 

61  12 

623   7A 

7A 

1 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

5563  BOONE 

4 

38  03 

81  49 

675   8A 

BA 

K 

J.  E.  CURRY 

HANNINGTON  1  N 

5621  MARION 

6 

39  33 

60  21 

975   6P 

&P 

H 

JAMES  N.  MORGAN         | 

5626  MARION 

6 

39  32 

80  22 

995 

TA 

ORA  G.  FROST 

567Z  POCAHONTAS 

'' 

38  13 

2150  j 

c 

CECIL  A.  CUBBY 

^ 

„ 

OBSERVATION 

§ 

M 

M 

< 

TIME  AND 

o 

% 

P 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

1 

3 

^ 

d 

i 

1 

1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

5707 

BERKELEY 

39  24 

77  59 

537 

MID^ 

mid" 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MARTINSBURG  2  W 

BERKELEY 

39  28 

76  00 

535 

ROBERT  L*  CRISWELL 

MATH1A5 

5739 

HARDY 

38  52 

76  52 

1625 

6P 

C  H 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

MATOAKA 

5747 

MERCER 

37  25 

81  15 

2560 

RAY  B.  THOMPSON 

MC  MECMEN  DAM  13 

5847 

MARSHALL 

8 

39  59 

80  44 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  ROSS 

5871 

GREENBRIER 

37  59 

80  45 

2445 

5P 

„ 

RUSSELL  D.  AMICK 

MEADOW  BLUFF  2  S 

5666 

GREENBRIAR 

37  53 

80  40 

2450 

1  MOVED  TO  SMOOT  -6295-     .1 

MIDDLEBOUBNE  2  ESE 

5963  TYLER 

39  29 

80  52 

750 

JOHN  W.  CRUMRINE 

MOOBEFIELO  2  SSE 

5163  |HAROY 

39  02 

76  58 

C 

MRS,  ZELLA  M.  VETTEB 

MOOBEFIELD  MCNEILL 

6168  HARDY 

39  09 

800 

6P 

MRS,  JOHN  w.  SAVILLE 

HORGANTOHN  FAA  AIRPORT 

6202  MONONGALIA 

39  38 

79  55 

1245 

MIO 

MIO 

„ 

FED*  AVIATION  AGENCY 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

6212  ImONONGALIA 

39  37 

79  58 

82S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MT  STORM 

6293  GRANT 

39  17 

2845 

MRS.  EILEEN  MINNICK 

6362  .RALEIGH 

81  29 

1210 

C 

VIRGIL  G.  WEBB 

NEW  CUMBERLAND 

6442  HANCOCK 

40  30 

80  36 

6P 

NEW  MARTINSVILLE 

6467  .WET2EL 

39  39 

80  52 

637 

6P 

H 

OR.  Z.  W,  ANKROM 

OAK  HILL 

6591  [FAYETTE 

37  56 

61  09 

1991 

c  h 

MILES  H.  MARTIN 

OMPS 

39  30 

78  17 

950 

MRS.  E.  M.  hOVERMALE 

PARKERSBUBG  FAA  AIRPORT 

6649  WOOD 

39  21 

61  26 

837 

MIO 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

PARKERSBURG  WB  CITY 

66S9JW00D 

39  16 

81  34 

615 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

6e67;TUCKEH 

39  06 

79  40 

1660 

5P 

FERNOW  EXP.  FOREST 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

39  00 

79  07 

1013 

6P 

MRS.  BESS  S.  MOHL 

PHlLlPPl 

6982 

BARBOUR 

10 

60  02 

1281 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

38  40 

60  13 

2695 

7P 

MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

39  29 

79  02 

1053 

8A 

H 

C.  A.  SUTER.  JR. 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

37  36 

61  32 

7A 

^ 

JAMES  G.  MC  DERMIIT 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7112 

MASON 

38  55 

82  07 

610 

5P 

UNIVERSITY  OF  W.  VA. 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

37  22 

81  05 

2410 

W.  VA.  WATEB  SVC,  CO. 

RAVENSWOOO  0AM  22 

7352 

38  57 

584 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENICK  2  S 

7444 

GREENBRIER 

37  58 

80  21 

MRS.  MART  V.  MC  FERRIN 

RICHWOOD  1  E 

7503  NICHOLAS 

* 

38  13 

60  31 

2300 

6P 

HUGH  D.  WEBB 

RIPLEY 

7552|jACKSON 

38  49 

81  43 

610 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

7730  HAMPSHIRE 

39  23 

640 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

ROWLESBURG  1 

7765, PRESTON 

39  21 

79  40 

1375 

H 

MRS.  MAUOE  C.  BOLyARD 

ST  MARYS 

7675  PLEASANTS 

39  23 

81  12 

650 

JOHN  H.  INGRAM 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

7864  HARRISON 

39  16 

SO  35 

U20 

BA 

CLOSED  7-1-62 

SALEM  POST  ROGERS 

7669  HARRISON 

6 

39  17 

80  36 

1120 

c 

CLOSED  7-1-62 

SMITH6URG 

8274  DODDRIDGE 

39  17 

795 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SMITHBURG  2 

8276!0ODDRIOGE 

39  17 

80  44 

616 

7A 

MRS  ANNABELLE  CHRDERS 

SMITHVILLE 

e266|RlTCHIE 

39  04 

81  05 

840 

c 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SPENCER 

e364!R0ANE 

36  46 

81  21 

964 

6P 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

SPRINGFIELD  1  N 

8409  HAMPSHIRE 

39  26 

78  42 

795 

c 

HARRY  L.  GRACE          ' 

SPRUCE  KNOB 

8433  PENDLETON 

36  41 

3050 

BA 

8A 

STONY  RIVEB  0AM 

8536  GRANT 

39  08 

79  18 

3400 

FREO  C.  BECKER 

SUMMERSVILLE  3  NE 

e608:NlCHOLAS 

38  16 

80  48 

1650 

7A 

c 

CHARLES  F.  GUM 

SUTTON  BESEBVOIfl 

8662  BRAXTON 

36  39 

80  41 

835 

TA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TERRA  ALTA 

8762  PRESTON 

39  27 

79  33 

c 

CHARLES  E.  TREMBLY 

Thomas 

8807  TUCKER 

39  09 

79  30 

3010 

7A 

MRS,  MARGARET  PERKINS 

TBIBBLE 

36  41 

81  50 

630 

c 

MISS  NORMA  RUTH  CASTO 

TYGABT  OAM 

9966  TAYLOR 

10 

39  19 

1200 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION 

9011  MONROE 

37  36 

1975 

7A 

7A 

c 

MRS,THELMA  SPANGLER 

VALLEY  BEND 

9068  RANDOLPH 

36  46 

2010 

MRS  VIOLET  L.  SWECKER 

VALLEY  HEAD 

36  33 

2425 

c 

KENT  SWECKER 

VANOALIA 

9104  LEWIS 

38  56 

80  24 

1120 

6P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281  IhARDY 

39  06 

78  35 

960 

9A 

9A 

9A 

UNIVERSITY  EXP.  STA. 

WASHINGTON  DAM  19 

930  9  WOOD 

39  15 

61  42 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

9333  WEBSTER 

38  29 

BO  24 

1515 

5P 

7A 

c 

THOMAS  W.  MOORE 

WEIBTON 

C.  E.  STETSON 

WELLSBURG  3  NE 

40  18 

60  35 

668 

6P 

MISS  DORIS  J.  PFISTER 

WESTON 

9436  LEWIS 

39  02 

80  26 

1026 

7A 

7* 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR. 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

9492  OHIO 

40  06 

60  42 

659 

6A 

7A 

„ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522  GREENBRIER 

80  16 

1914 

5P 

7A 

WIDEN 

9554  CLAY 

36  28 

60  52 

1143 

SA 

MRS.  JOYCE  S.  BUTCHER 

WILLIAMSON 

960 S  MINGO 

37  40 

62  17 

673 

6A 

BA 

NORFOLK  *    WESTERN  By. 

WILLIAMSON  2 

9610^MINGO 

37  40 

62  17 

659 

7A 

MRS,  WILMA  E.  ROBERTS 

WINFIELD  LOCKS 

PUTNAM 

38  32 

61  55 

571 

,A 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATION 

5MOOT 

B29S 

GREENBRIER 

37  52 

BO  41 

2500 

_ 

JOHN  P  JONES 

1-BlG  SANDVi 


ITTLE  KA^4AWHA,   6-MONONGAhELA, 


lO-TYGARTp   11-YOUGMIOGHENV 


REKKIIKNCK  NtriKS 

Additional  Informtttloii  roKurdlnK  tho  cllmwto  of  Wi-hI  VliKt»>«  may  h.-  olitMliu-d  hy  wrlltnK  I"  1 1><*  Stall-  <  1  irau  m  Ic.k  i  Mt  ut  Wi-utlur  linnuu  OttUt^, 
Box  986,  Purkorabvirn,  Woat  VlrKinta,  or  to  any  Woathor  Hurouu  Offlrr  lUMir  you. 

Figures  and  Itfttom  followintf  tho  titatlon  namo,  hucIi  um  12  SSW,  liidlculu  dlHtaner  In  ml  Ioh  and  dlri'ction  from  the  pout  orflcu. 

Delayed  data  and  correctlonn  will  bo  carrlod  only  In  tho  Juno  and  December  luHutTH  of  thlM  hullotln. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  hontlnK  doKroo  day.s  for  thu  12  monthH  ondlnK  with  tho  procodln^  Junt?  data  will  bo  carrlod  In  the  July  Issuo 
of  this  bulletin. 

Stations  appoarlntc  In  tho  Index,  but  for  which  data  aro  not  listed  In  tho  tablos,  olthor  aro  mlSHlnK  or  woro  rocoivod  too  lato  to  bo  Includod 
in  this  Issue. 

Divisions^  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ^^F,  precipitation  and  evaporation  In  inchcH  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Hax  and  Uin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  arc  cl Imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  grouad. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplement a  1  Data"  Table ;  "Daily  Precipitation"  Table ;  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  "Snowf all  and  Snow  on  Ground"  Table ; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-M-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data ,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Tirace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDEHFER,  Chl.f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


APRIL  1963 
Volume  71      No.  4 


IHE  LIBRARY  OF  Ih. 
JUN  20  19B3 


ASHEVILLE:  1963 


WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:        91°  on  the  18th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:      14°  on  the  16th  at  Arbovale  2  and  on  the  Uth  at  Spruce  Knob 

Greatest  Total  Precipitation:     3.  78   inches  at  Canaan  Valley 

Least  Total  Precipitation:       0.  56  inch  at  Matoaka 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.  56  inches  on  the  23d  at  Keyser 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       1.  8  inches  at  Flat  Top 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        2  inches  on  the    14+    at  Flat  Top 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


April  was  unusually  dry  in  the   Southern  Section  with 
Charleston  and  Huntington  having  the  driest  April  of  re- 
cord.    Daily  maximum  temperature  records  were  estab- 
lished  during  the  first  three  days  of  the  month  at  Hunting- 
ton and  Parkersburg  and  again  on  the  21st  at  Huntington. 

The  dry  weather  and  generally  low  humidity  caused  a  cri- 
tical forest  fire  situation  with  many  small  fires,   and  a 
few  of  larger  proportion,     principally  during  the   early 
period. 


During  the  last  week  gusty  winds  associated  with  storms 
caused  damage  in  scattered  places,  with  one    "tornadic 
type"   wind  which  did  severe  damage  at  Berkeley  Springs, 
including  the  State  Park. 


Horace  C.    Dwelle 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Box  986 

Parkersburg,   West  Virginia 
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•  06 

•  04 
.07 
.53 
.12 

•  40 

.60 

.29 
.32 

.09 
.08 

.19 

.46 
•  M 

.71 
.36 

BAYARO 

BtCliLeV  V  A  HOSPITAL 

BELINGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 

8ELVA 

2.<0 
1.21 
2.M 
1.69 
1.60 

.02 

T 

.05 
T 

.15 

.01 

T 

.06 

.09   t 

.03 

.09 

•  98 

T 

•  2T 

•  07 

•  11 

I 

.24 

T 

1 

.24 
.29   T 

T 

•  10 

•  06 

•  09 

•  04 

•  94 

•  87 

•  42 

•  09 

.09 
.12 
.12 

•  11 

•  02 
.29 

.07 
T 

•  06 

•  10 

•  23 

•  32 

.21 

.73 

.46 
.36 

.42 
.49 

.09 
.04 

T 

T 

.39 

.09 
.39 
.22 
.14 

BENSON 
BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BLUEflELD  FAA  AIRPORT 

2.x 

l.Bl 
l.«9 

l.M 
l.» 

.20 

I 

.2* 

.11 
.16 

T 

•  09 

•  36 

•  47 

•  17 

.20 

•  19   T 

•  30 
.20 
.27 

.09   t 

•  70 

•  92 

.20 

.13   .10 

.07 

,14 
,48 

.24 
,12 
,51 
,18 

T 

.It 

.12 

.23   .It 

.23 

.23 

•  49 

•  39 

.42 

•  21 

BLUESTONE  DAM 
BRANCHLAND 
BRANOONVltLE 
BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 

1.02 
1.9« 

i.ai 

2.32 

.11 
.08 
.14 

.08 
T 

T 

.01 

.08 

.01 
.31 
.53 

.11 
.26 

.18 
.06 

.21 

•  21 

•  06   1 

•  04 

.04 
.07 
.04 

.02 
.01 
.82 
.23 

.19 

1 

.20 

.09 

.02 
.12 
.12 
.14 
.09 

,06 
,20 

,21 
.07 

,17 

,85 
.59 
.62 

T 
,03 

T 

.20 

•  20 

•  47 

•  34 

•  83 

BUCK,HANNON  2  W 
BURNSVILLE 
CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 

i.oe 

i.9e 

2.2< 

2.11 

3.Te 

.04 
.16 

.10 
.02 
.12 

.03 

.03 

.12 
.02 
.16 
.30 
.50 

T 

.10 

I 

T 
T 

•  53 

•  05 
.33 

.01 
.47 

.51 

.50 
.46 

•  09 
.70 

.09 
•  03 

•  29   7 

•  04 

•  19 

•  13 

.35 

.41 
.36 

.23 

.69 
.50 
.34 
1.12 
.92 

.03 

.02 

7 
7 
.04 

•  27 

•  42 

•  19 

•  16 
.37 

•  07 
.37 

•  49 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WB  AP       R 

CHARLESTON  I 

CLARKSBURG  1 

CLAY  1 

1.22 
1.21 
.91 
2.K 
1.91 

.01 

T 

.02 

T 

.06 

T 

.01 

T 

.06 

.02 

.09 
.19 
.12 
.18 

.24   .04 

.05   1 

.01 

.05' 

.14 
.01   .09 

.04 
.02   .43 

.12 
.11 

.11 
.65 
.12 

.01 
.09 

.04 
.08 

•  09 

I     .09 

.07 

.01   .01 

.26   7 

.09 
.15 
.16 

.09 
.07 

.34 

.03 
.03 
.26 

.80 

.09 

7 
7 

.33 

.01 
.30 

•  31 

•  17 

•  34 

•  09 
.22 

CLENOENIN  1  SW 
CRESTON  1  SSW 
DRY  CREEK 
DUNLOW  3  E 
ELKINS  WB  AIRPORT 

l.«( 
2.12 

1.30 
1.66 

2. to 

.08 
.12 
•  09 

T 
T 

.04 

.04 
.04 
.04 
.10 

r 

.03 

.02 
.07 
.25 
.20 

.21   .04 
.25 

t 

.17 

.17 
.16   T     T 

T 

.02 

.02 

.08 

.03   .03 

T     .50 

.11 
.34 

T 
.24 

.01 

.08 
.30 
.09 
.22 
.18   .08 

.05 
.62 
.17 
.45 

,20 

.36 
,32 

,08 

,30 

.02 
.02 

.04 

.38 

.32 

.36 

.24 
.30 
.10 
.22 

ELLENBORO 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 
FRANKLIN  2  NE 
GARY 

2.96 
1.71 
l.«l 
1.52 
1.22 

T 
.03 

.02 

.15 

.08 
.03 

T 

.05 
.02 

.25 
.12 
.41 
.05 
.01 

.16 

.17 

.11 

.02 
.32 

.09   .03 

.01 

.85 

.30 

.16 

.01 
.10 
,09 
.20 

.13 

.08   .02 

.07 
.02 

,18 
.03 
.11 
.14 

7 

,45 
.37 
.06 
.64 
.55 

.21 
.33 

7 

.90 
.06 
.11 
.26 
.36 

6ASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVlLLE  2  NW 
HACKER  VALLEY 

1.26 
1.60 
l.BO 
1.60 
1.8t 

.01 
.12 

.03 

.06 

.04 

T 

.01 

•  01 

•  04 
.18 

.03 

T 
T 

T     T 

.21 
.21 
.43 
.24 
.12 

.04 
.21 
.35 
.15 
.32 

.03 
.11 

.19 

.28 
.12 

.10 
.33 
.08 
.39 
.17 

.34 
.34 
.40 
,32 
,65 

.03 
.01 

7 

.04 

.36 
.11 

.17 
.41 
.12 
.35 

.30 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

HASTINGS 

HICO 

1.98 
1.13 
1.25 
2.00 
1.6* 

.09 
.12 
.29 

.22 

T 

T 

.13 

T 

.23 
.16 
.10 
.17 
.11 

.02 
.30 

.01   .02 

.23   T 

.11 

.10 
.52 
.02 

.03 
.10 
.02 
.40 
.12 

7 
.02 

.12 

.19 
.30 

.31 

7 

.01 
.22 

,13 
,37 
,42 
,37 
.24 

7 
7 

7 

•02   •SO 
•  30 

.51 
.16 

.25 
.11 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HOPEMONT 

HORNER 

MOULT  LOCK  15 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

l.Oi 
2.21 

i.sa 

1.68 

.66, 

.11 

.07 

T 

.09 

T 

T 
.02 

T 

.11 

T 

.04 

T 
.01 

.02 
.17 

.20 
.15 

.02 
.01   T 

7 

.48 
.05   .01 

.05 
.87 
.36 
.62 
.12 

.03 

.24 

.06 

7 

.12 
.11 
.25 

.11 

.03 
.76 
.49 
.55 

.02 

.03 

.19 
.24 

.41 
.07 
.15 
.20 
.09 

lAEGER 

IRELAND 

JANE  LEW 

>;£ARNEYSVILLE  1  NW 

KERMIT 

i.ir 

2.18 
2.32 

1.67 
.87 

.03 
.13 

T 
•  28 

.08 

.03 

.05 
.08 
.14 
.20 
.31 

.01 

T 

.05 

•  43 

•  37 

T 
7 

.01 
.12 

•  47 

•  17 

.18 
.13 

.49 

.45 

.18 

7 

.12 

.02 
.41 
.58 
.91 

T 

.05 
.26 
.22 

.49 
.25 

.12 
.38 
.41 

KEYSER 

LEWISBURG  Z    SSW 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 

3.58 
.93 
1.80 
1.63 
1.65 

.09 
.04 

.21 

T 
T 
T 

.15 
.16 
.07 
.14 

.17 
.35 
.18 

.30 

.06 

.11   1 
.11   T 
.02   T 

•  43 
.07 
.02 
.03 
.05 

•  07 
.01 

.13 

.48 

.42 
.15 
.31 

.20 
.23 
.20 
.59 

1.56 

.04 
.30 
.27 

7 

.03 

•  30 

7 

.60 
.11 
.39 
.13 
.31 

MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MaRTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 
MATOAKA 

1.71 
2.21 
1.96 
1.29 
.96 

T 

.02 

.36 

T 

T 
.03 

.02 

.11 

T 

.10 

.08 

.17 

T 

.07 

.02 

T 

.17 
.17 
.05 

•  35 
.77 

.24 

.05 

.14   7 
.12 

7 

.03 
.04 
7 
.06 

.55 

.66 
.59 

.35 

T 
T 
T 

•  36 

•  46 

•  30 

.16 

.50 
.10 
.17 
.42 

MC  MECHEN  DAM  13 
MC  ROSS 

MIDDLE80URNE  2  ESE 
MOOREFIELO  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

2.17 
2.35 
1.90 
1.29 
1.45 

.06 

.02 

T 
.04 

T 
T 

.15 
.12 

•  10 

T 

.02 
.10 

.17 
.57 

.29 

T 

.01 
.46 

T     .47 
.14 
.31 

.57 

.37 
,01 
.15 

.04 

T 

.55 

.05   7 
.03 

.48 

7 

.08 

.05 

.18 

,28 
,59 
,28 

T 
T 

•  35 

•  42 

•  06 
.18 

.48 
.37 
.02 
.25 

.02 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MT  STORM 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 

1.31 
2.15 
2.36 
2.45 
1.75 

.03 

.03 
.08 
T 
.10 

T 
.03 

T 

.03 

T 
.13 
.03 

T 
T 

.36 

.33 

T 

.24 

T 
.08 

.19 

7 
T 

.32 

T     .58 

.03 

.46 
.59 
.45 
.42 

.06 

T 
T 

.03 
.07 
,70 
,20 
,33 

.05 
T 

.05 
.39 

,13 
,73 
.10 
,54 
,22 

.04 

T 

.06 

.03 

T 

•  36 

•  45 

.17 
.32 
.16 
.18 
.14 

OMPS 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

PARKERS8URG  W8  CITY 

PARSONS  I  SE 

PETERSBURG 

1.90 
1.89 
1.90 
3.28 
1.68 

.12 

.05 

T 

.06 

.18 

.01 

.04 
.04 

.01 

T 

.04 

.01 

.35 

.18 
.12 
.36 

T 

.01 

T     T 

7     T 

T 

7     T 
.06   .11 
.56 

.48 
.55 

.42 
.76 
.18 

.01 
.01 

.15 

.04   .01 
.04   7 
.15 

.22 
.36 
.15 
.13 

,46 
.40 
.45 
.55 

.87 

.02 

•  23 

.20 
.17 

.31 

.12 
.04 
.45 
.35 

PHILIPPI 

PICKENS  1 

PIEDMONT 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

2.01 
2.33 
2.19 

l.lc 

1.85 

T 

.32 

.02 

T 
T 
.10 

.06 

.10 

.02 

.01 

.28 
.11 

.38 

.02 

1     T 
T     T 
T 
.36 

.10 

T 

T 
.12 

.02 

T     .16 

.97 
.32 
.20 
.04 
.02 

7 
.05 

.18 
.23 
,01 
.06 
.12 

.13 
.21 

.06 
.34 

.21 
.79 
.68 
,13 
.63 

.01 
.04 
.02 

T 

T 

.46 

.23 

•  36 

•  48 

•  31 

•  11 

PRINCETON 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RENICK  2    S 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 

.7( 
1.91 
1.38 
1.66 
1.8C 

.02 

.03 
.12 

.05 

.02 
.04 

T 

.01 
.04 
.03 
.04 
.29 

.09 
.23 

.07   T 
.04 

T 
.02 

.05 
.10 
.05 
.03   .07 
.10 

.26 

.05 
.05 

T 
.08 

7 

.04 
.16 
7 
.29 

.08 

.15 
.10 
.01 

.13 
.57 
.05 
.70 
.76 

T 

T 
.02 

T 

7     7 

.25 
.14 

•  29 

•  21 

•  79 

•  04 
.31 

ROWLESBURG  1 
ST  MARYS 
SMOOT 
SPENCER 
SPRUCE  KNOB 

2.91 
1.41 
1.21 

1.33 
2.0i 

T 
T 
.05 

T 

.08 

.03 
.07 
.05 

.01 

T 

.08 

.35 

.10 
.02 

.10 

T 
.03 

.14 

.02   .01 

1 

7 

•  23 
.04 
.27 

.07 

1.05 
.36 
.03 

T 
.16 

.08 
.15 

.15 

7 
7 

.26 
.15 

.05 
.08 
.11 
.19 
•  16 

.65 
.25 

.05 
•  38 
.83 

•  03 

T 

T 

.37 

.04 

.44 
.03 
.67 
.17 
.47 

STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 
SUTTON  RESERVOIR 
THOMAS 
UNION 

2.9; 

1.31 
l.Oi 
2.5! 

l.OC 

.08 

.01 

T 

.10 

.16 

T 
.03 

T 

.02 

.02 

.27 
.28 

.02 
.30 

.13 

.01   T 
.21 

.09 
.12 

.04 
.08 

T 
.06 

.97 

.70 

.16 

7 
.27 

.12 

•     • 

.02 

.18 

7 

.24 
.19 
.06 
.18 
.03 

.77 
.16 
.46 
.38 
.15 

T 

.03 
.08 
.02 

T 

7 
.02 

.31 
.32 
.36 

.44 
.27 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
VANDAL  I  A 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 
WASHINGTON  DAM  19 

2.35 
1.6! 
2.1- 
1.3 
1.6' 

.06 
.02 

.02 

.04 
.04 
.03 

.02 

.10 
.21 
.10 
.06 
.17 

.06 
.20 
.39 

.07 

.40 
.10 
.23 
.23 
.41 

.25 

.02 

7 

.18 

.06 
.08 

.05 

.36 
.23 
•  32 
.05 
.28 

.70 
.45 
.98 
.62 
.37 

.0* 

T 

.OA 

.03 

.03 

.28 

.23 
.36 
.12 
.27 
.23 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
WEIR  TON 
WELLSBURG  3  NE 

1.2C 
2.7 
3,1 

.11 
.14 

T 
.02 

.05 
.09 

T 
T 

.31 
.06 

T 

.01 

.11 
.35 
.45 

.27 
.50 
.36 

.07 
.30 
.25 

.02 
.73 
.80 

.02 

7 

.22 
.15 
.46 

.04 
.03 

.34 

.25 

.13 
.19 
.20 

Sea  reieieDc«  Dol«a  loUowing  Siaiion  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  Month 

1        2    I    3 

4    {    S    1    6 

7        8    1 

9 

10         U 

12 

13       14       15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22   1  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WESTON 

WHEELING    WARWCX)0    DAM    12 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WIDEN 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON    2 
WINFIELO    LOCKS 

2.68 
2.43 
.92 

1.96 
1.10 

.98 
.92 

T 

.07 
.05 
.02 

.05 

T 

.09 
.19 

T 
.02 

.03 

.09 

.13 
.04 

.20 
.05 

.04 

.03 
.19 
.08 
.06 

T 

.02 
.14 
.07 

.06 

.12 
.11 

.03 

T 
.02 

T 
.08 

.04 
.10 

.03 

.12 

.11 

.18 

.88 

.13 

.10 

.11 

.22 

.25       .56 

.14 
.07      .09 
.05    1.02 
•23       .05 

T 

•04      .03 

.03 

T 

.01 

T 

T 

.34 
.48 
•  43 
.19 
.48 

.49 

.47 

; 

DAILY  TEMPERATURES 


weST  VIROINI* 
APRIL  I'M) 


Slallon 

D>y 
15 

Dl  Month 

2,^ 

1 

1 

1 

3 

4 

s 

« 

7 

•1 

9 

10 

11 

12 

■»l 

'* 

"1 

"j 

le 

"1 

20  ' 

21 

22 

23 

14 

>_1 

^'j 

27 

"l 

30  1  31 

ARBOVALe  2 

MAX 
MIN 

it 

40 

eo 

40 

74 
37 

5J 

23 

61 

20 

59 

25 

56 
21 

49 
24 

49 
28 

♦9 
24 

4t 

»2 

»l 
23 

♦a 

2* 

62 

1* 

7) 
42 

72 
48 

76 
41 

73 

50 

76 
26 

7J 
42 

6S 
34 

41 
31 

23 

37 
26 

63 
21 

63 
24 

62 
3t 

*> 

61. > 
31.6 

ATHENS  CONCORD  COLLEOe 

MAX 
MIN 

7) 
JO 

79 

50 

ao 

57 

79 
49 

52 
30 

61 
35 

6* 
35 

63 

35 

61 
44 

57 
30 

55 

29 

55 
3S 

52 

32 

52 

27 

50 
27 

67 
26 

79 
47 

78 
52 

75 
55 

75 
57 

80 
38 

78 
53 

73 
48 

48 
35 

63 
34 

62 
35 

" 

65 
38 

69 
3a 

66.1 
39.9 

BAYARO 

MAX 
MIN 

70 

77 
44 

7a 

46 

74 
34 

49 
26 

62 

18 

60 
26 

54 
22 

53 

40 

48 
24 

44 
28 

50 
26 

50 
26 

53 

24 

52 
22 

63 
18 

68 
43 

73 

50 

81 
42 

76 
47 

77 
33 

69 

45 

61 
34 

44 
31 

52 

24 

57 
25 

60 
26 

64 
25 

60 
31 

61.5 
32.3 

BECdLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

ao 

A9 

81 
44 

84 

44 

78 
45 

54 
25 

64 

31 

65 
32 

62 

28 

61 
46 

54 
29 

56 
26 

57 
23 

52 

27 

53 

34 

5a 

27 

68 
22 

82 
46 

78 
63 

80 
48 

74 

57 

83 
33 

78 
48 

72 
43 

52 
33 

62 
33 

64 
36 

70 
28 

71 
35 

68 
46 

67.6 
37.6 

BENSON 

MAX 
MIN 

«a 

83 

45 

85 
45 

83 
39 

55 

22 

70 
22 

70 
28 

66 
27 

56 

44 

55 

22 

50 
21 

55 

22 

57 

28 

57 
25 

60 
25 

66 
21 

76 
48 

81 

57 

83 

49 

79 
50 

83 
34 

79 

45 

56 
41 

45 
37 

62 
25 

69 
27 

68 
29 

78 
30 

76 
39 

68.4 
34.9 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

72 
»7 

82 
46 

85 
46 

83 
45 

50 
25 

58 
26 

69 
30 

66 
28 

55 

38 

53 
25 

57 
30 

51 
31 

59 

24 

62 
26 

65 
41 

82 
51 

80 
44 

84 
50 

72 

37 

82 

46 

59 
47 

54 
37 

65 

30 

68 
29 

76 
38 

67.4 
37.2 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

60 
4« 

85 
44 

86 
56 

81 

44 

55 

35 

65 
22 

67 

31 

62 

25 

55 

42 

53 

30 

55 

30 

58 
39 

58 

40 

61 
37 

60 

37 

67 
25 

60 
47 

80 
47 

87 

48 

83 

58 

84 
33 

78 
49 

63 

40 

50 

37 

58 
25 

63 
29 

66 
31 

68 
30 

63 
32 

72 
46 

66.8 

38.0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7a 

S3 

79 
58 

79 
57 

65 
36 

53 
29 

59 
40 

52 
38 

51 
41 

57 

40 

50 
30 

54 
30 

55 
32 

46 
34 

48 
34 

52 

33 

67 
36 

77 
57 

73 
50 

76 
59 

72 
59 

79 
52 

72 

54 

57 
36 

51 
34 

59 
35 

61 
43 

66 

43 

67 
46 

34 
48 

65 
31 

63.3 
42.6 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

67 

82 
46 

83 

44 

84 

47 

64 
32 

60 
35 

66 
36 

68 

36 

66 

40 

63 
34 

53 

32 

58 
29 

60 
30 

53 
33 

56 
32 

58 
28 

70 
30 

84 

43 

78 
50 

80 
53 

77 
37 

85 

43 

79 
55 

73 
40 

55 

37 

65 

43 

67 
34 

72 
36 

72 
40 

5» 

4a 

68.4 
39.0 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

65 
46 

70 
46 

79 
50 

79 
47 

49 
29 

50 
20 

63 
27 

50 
23 

54 
34 

52 

24 

39 
26 

45 
27 

50 
25 

54 
23 

53 
22 

53 
21 

54 
36 

71 
55 

74 
42 

80 
50 

70 
35 

77 
42 

56 

43 

55 

34 

44 
24 

55 

25 

57 
28 

63 
30 

68 

40 

59 
46 

60.3 
34.0 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

79 
»3 

82 

40 

83 
36 

79 
42 

55 
24 

66 
21 

65 
28 

63 
23 

61 
43 

57 
29 

52 
22 

55 
24 

55 
24 

54 
29 

55 

22 

62 

16 

77 
33 

77 
51 

80 
41 

77 
49 

81 
28 

77 
40 

73 
39 

47 
36 

62 
26 

63 
28 

69 
23 

71 
27 

69 
34 

67 

40 

67.1 
32.0 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

78 
55 

81 
47 

80 
45 

74 

38 

53 
25 

65 
22 

65 
29 

55 
27 

57 
40 

45 
22 

52 
20 

54 
19 

55 
31 

57 
28 

20 

64 

77 
50 

75 
57 

81 
51 

78 
50 

80 
35 

68 
49 

70 
36 

57 
35 

58 
24 

62 
29 

65 
28 

74 
31 

70 
51 

65 
47 

66.1 
36.0 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

82 

50 

84 
47 

84 
45 

81 
41 

60 
24 

70 
25 

69 
30 

55 
29 

50 
41 

53 
26 

54 
24 

58 

25 

57 
30 

58 
28 

61 
26 

65 
25 

83 
46 

84 
55 

84 
54 

82 

48 

84 
37 

73 
47 

63 

43 

53 

40 

63 
29 

66 
30 

70 
31 

78 
33 

75 
44 

64 
45 

69.4 
36.6 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
46 

74 
48 

78 
50 

74 
31 

48 
22 

50 
17 

60 
23 

59 

21 

50 
38 

46 

20 

42 

24 

47 
25 

46 
25 

50 
22 

50 
25 

52 

17 

68 
46 

70 
50 

80 
45 

74 
46 

75 
35 

55 

44 

65 
30 

42 
28 

52 

24 

55 
22 

57 
25 

62 
25 

60 
42 

63 

42 

60.2 
32.0 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
62 

84 
58 

84 
54 

76 
42 

55 
30 

57 
31 

70 
37 

50 
35 

62 

43 

51 
32 

58 
28 

60 
30 

53 
34 

57 
39 

51 
34 

59 

30 

85 
54 

81 
55 

84 
55 

77 
52 

87 
43 

77 
52 

75 
42 

55 
38 

53 
34 

68 

40 

72 
35 

78 
42 

54 
57 

69 
36 

69.6 
42.5 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

69 

56 

87 
49 

85 

49 

85 
56 

58 
29 

57 

31 

70 
35 

69 

34 

50 
52 

62 

30 

53 
28 

58 
30 

61 
34 

55 
35 

58 
31 

62 

30 

69 
49 

85 

57 

81 
54 

84 
53 

78 
41 

88 

53 

77 
50 

62 

40 

56 
35 

54 
40 

59 
36 

74 
40 

79 
49 

54 

55 

69.3 
42.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

78 
52 

82 

47 

82 
45 

75 
32 

56 
25 

65 
24 

55 

30 

54 
29 

57 
39 

47 
25 

50 
24 

54 
23 

54 
30 

57 
29 

58 
27 

64 
23 

80 
51 

78 
54 

82 
51 

74 
47 

82 

35 

52 

48 

60 
39 

49 
35 

62 
25 

54 
29 

56 
30 

75 
32 

64 
43 

58 
37 

55.5 
35.4 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

74 
41 

84 
44 

85 
44 

84 
44 

55 
24 

57 
23 

58 
29 

57 
29 

60 
24 

50 
20 

55 
23 

57 
23 

55 
25 

50 
29 

61 
25 

51 
24 

55 

83 

83 
52 

84 
45 

80 
47 

82 
48 

56 
50 

60 
40 

58 
29 

53 
30 

63 

30 

71 
32 

75 
36 

68 
51 

57.8 
34.4 

OUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

87 
61 

85 
62 

86 
62 

80 
43 

55 

31 

68 

37 

69 

45 

56 
40 

54 
51 

59 

31 

59 
35 

60 
35 

58 
39 

56 
38 

62 
38 

70 
40 

85 
55 

82 
62 

84 
52 

79 
59 

86 
43 

83 
51 

75 
46 

55 
39 

53 
39 

57 
43 

72 
44 

76 
49 

72 
56 

65 

48 

71.1 
45.2 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
54 

80 
48 

81 
46 

70 
35 

53 
28 

63 
25 

62 

29 

57 
25 

54 
37 

43 
27 

48 
27 

52 
21 

51 
36 

55 
32 

54 
28 

56 
23 

76 
50 

75 
53 

83 
49 

59 
44 

79 
35 

70 
47 

70 
35 

44 
30 

56 
26 

60 
29 

63 

30 

70 
29 

55 
48 

65 
32 

53.3 
35.3 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

78 
56 

83 

60 

82 
60 

73 
37 

55 

30 

65 
29 

65 
35 

55 
34 

57 
37 

47 
27 

49 
31 

54 
32 

54 
34 

57 
36 

58 
33 

63 
30 

76 
55 

78 
58 

81 
58 

72 
52 

80 
43 

58 

45 

57 
38 

48 
35 

58 

30 

62 

34 

64 

35 

74 
39 

61 
52 

70 
35 

64.5 
40.4 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

74 
50 

76 
47 

77 
52 

69 

39 

50 
26 

59 

34 

59 
32 

58 

31 

54 
45 

47 
25 

50 
29 

51 
28 

45 
35 

46 
31 

50 
31 

64 
23 

76 
46 

70 
59 

74 
52 

68 

57 

77 
35 

71 
45 

65 
33 

45 
31 

57 
33 

56 
39 

63 
30 

62 
42 

57 
41 

62 

41 

61.1 
38.3 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
52 

83 
47 

85 
47 

70 
44 

57 
29 

65 
25 

66 
25 

62 

27 

61 
42 

54 
30 

51 
33 

55 
23 

52 
35 

56 
26 

57 
26 

65 
22 

77 
41 

78 
47 

80 
47 

78 
55 

83 
35 

73 
49 

68 
42 

43 
38 

59 
29 

62 
27 

55 
29 

68 
30 

64 
41 

71 
46 

55.1 
36.3 

GARY 

MAX 
MIN 

77 
49 

S3 
45 

85 
43 

85 
44 

63 
27 

58 
30 

57 
38 

59 

34 

67 

64 
31 

54 
29 

59 
28 

50 
29 

52 
31 

55 
31 

58 
26 

70 
30 

85 

48 

78 
48 

81 
51 

77 
37 

85 
48 

79 
55 

73 
40 

57 
37 

66 

40 

69 

30 

77 
40 

75 
44 

54 
51 

59.7 
36.4 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

84 
51 

85 
47 

85 
43 

83 
43 

58 
24 

71 
27 

69 

31 

54 
30 

61 
49 

57 
25 

56 
22 

58 
25 

55 

33 

59 
33 

60 
28 

67 
24 

84 
50 

81 
56 

85 
48 

82 
46 

85 
35 

79 
51 

71 
44 

51 
39 

52 
29 

55 

31 

71 
30 

79 
33 

75 
54 

68 
47 

70.4 
37.7 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
50 

83 
46 

85 
43 

83 
52 

55 
21 

58 
22 

69 
26 

68 
27 

57 
37 

60 
21 

49 
20 

56 
21 

59 

31 

55 
27 

59 
25 

62 

21 

65 
35 

82 

57 

61 
51 

83 
49 

74 
35 

84 
34 

67 
52 

59 
38 

51 
25 

52 
28 

67 
29 

70 
32 

78 
45 

62 

52 

57.2 
35.1 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

77 
52 

82 
42 

82 
43 

79 
45 

55 
21 

64 
22 

64 
28 

60 
28 

57 
44 

54 
24 

53 
22 

54 
22 

54 
26 

58 
25 

58 
25 

66 
22 

76 
52 

78 
54 

83 
50 

79 
52 

80 
34 

73 
46 

66 
41 

50 
35 

58 

24 

62 
28 

65 
29 

72 
30 

71 
37 

69 
54 

66.7 
35.3 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

71 
48 

85 
46 

86 
44 

88 
53 

56 

24 

59 

25 

70 
30 

70 
29 

50 
29 

57 
37 

51 
24 

52 
24 

57 
24 

50 
30 

52 

31 

60 
25 

57 
42 

85 
53 

82 
52 

85 
47 

76 
37 

85 
51 

67 
51 

59 

40 

52 
24 

68 

31 

72 
34 

71 
39 

80 
42 

63 
59 

68.5 
37.5 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

67 
52 

85 
45 

86 
46 

86 
55 

57 
24 

57 
27 

69 

31 

70 
31 

63 
42 

64 
28 

55 
24 

50 
27 

51 
31 

56 
31 

58 
25 

53 
25 

69 

41 

85 
65 

83 
51 

84 
51 

77 
35 

67 

48 

78 
55 

60 
40 

57 
33 

54 
35 

69 
32 

74 
38 

80 
49 

63 
55 

69.5 
39.2 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

66 

43 

88 
48 

87 
54 

85 
51 

60 
37 

65 
32 

71 
41 

70 
33 

52 

44 

52 
28 

59 

38 

63 
35 

63 
37 

67 
35 

64 
34 

68 
32 

58 
54 

85 
54 

90 
52 

87 
54 

86 
43 

78 
53 

70 
42 

56 

40 

62 

33 

68 
34 

67 
33 

69 
37 

70 
42 

76 
49 

70.7 
41.4 

hogsett  gallipolis  dam 

MAX 
MIN 

67 
52 

85 
50 

84 
48 

85 

51 

56 
26 

60 
25 

70 
27 

76 
33 

61 
33 

61 
27 

51 
25 

59 
27 

61 
28 

56 
34 

58 
29 

53 
28 

65 

27 

85 
51 

83 
59 

83 

54 

76 
38 

85 
39 

70 
52 

51 

38 

55 

31 

63 
35 

57 

33 

75 
34 

80 
43 

62 

55 

56.6 
37.6 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

70 
44 

76 
49 

79 
52 

75 
45 

48 
27 

51 

18 

57 
25 

52 
19 

48 
30 

45 
27 

51 
31 

49 
22 

41 
20 

51 
25 

50 
21 

57 
22 

70 
43 

71 
52 

78 
44 

74 
47 

75 
35 

71 
53 

58 

41 

50 
30 

11 

56 
24 

57 
28 

63 
37 

59 
39 

56 

45 

51.0 
34.0 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
65 

86 
61 

87 
65 

71 
43 

58 
33 

59 
32 

72 
43 

65 

41 

64 
45 

55 

34 

62 
33 

52 

35 

55 
39 

61 
42 

56 

33 

57 
34 

87 
53 

85 
59 

85 
56 

79 
55 

90 
44 

77 
54 

79 
44 

58 
40 

55 
36 

70 
48 

73 
40 

60 
51 

68 
60 

65 
38 

71.7 
45.2 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

68 
42 

65 

43 

86 
53 

86 

58 

63 
31 

57 
26 

53 

37 

68 

29 

62 

42 

53 
31 

47 
34 

56 

37 

50 
32 

59 

34 

63 
33 

61 
29 

56 

49 

62 
45 

81 
50 

85 
50 

71 
47 

80 
48 

55 
42 

65 

37 

52 

28 

57 
32 

64 
34 

66 

35 

67 
41 

59 

47 

65.2 
39.6 

KEYSER 

MAX 
MIN 

60 
48 

75 
52 

82 

50 

77 
46 

60 
32 

66 
25 

62 

33 

60 
27 

53 
45 

47 
26 

53 
33 

52 
34 

55 
31 

60 
33 

60 
31 

68 

34 

70 
47 

83 
51 

88 
53 

87 
54 

78 
41 

80 
51 

51 
32 

51 
31 

61 

27 

61 

31 

70 
33 

71 
35 

60 
31 

70 
33 

66.0 
37.7 

LEWISBURG  2  SSW 

MAX 
MIN 

80 
46 

82 
39 

82 
45 

78 

54 
27 

64 

33 

67 
34 

64 
29 

59 
44 

58 
31 

57 
29 

58 
25 

55 
27 

54 
33 

56 

28 

67 
24 

81 
41 

80 
57 

81 
41 

78 
49 

82 

77 
48 

75 
43 

52 
32 

52 
35 

68 
44 

71 

70 

58 
42 

70 
46 

58.4 
37.4 

LOGAN 

MAX 
MIN 

76 
55 

88 

50 

87 
48 

88 
49 

60 
32 

58 
33 

59 

35 

72 

33 

67 
39 

66 

34 

58 
32 

63 

32 

63 

33 

51 
35 

57 
32 

65 

30 

69 
32 

87 
52 

82 
53 

85 
56 

80 
41 

89 
45 

79 
57 

66 
43 

59 

41 

67 
42 

71 
35 

74 
40 

79 
43 

65 
56 

71.3 
41.4 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

52 

50 

50 

50 

31 

30 

34 

37 

36 

32 

59 
28 

51 
26 

60 
31 

54 
34 

57 
33 

62 

33 

70 
34 

86 
51 

83 
54 

85 
50 

78 
46 

88 
43 

83 
52 

59 
42 

59 
37 

66 
35 

59 
36 

75 
40 

78 
45 

64 
55 

40.3 

S««  Rsienncs  Notes  Following  Station  Index 
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APRIL  1963 

Day  Of  Month 

1 

Station 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAC  I  SON 

MAX 

69 

as 

86 

87 

60 

59 

71 

72 

64 

64 

56 

61 

62 

53 

58 

54 

71 

81 

83 

85 

79 

88 

80 

69 

58 

66 

70 

7* 

80 

65 

70.8 

MIN 

5* 

47 

48 

49 

28 

31 

33 

35 

36 

31 

28 

29 

32 

36 

30 

28 

32 

54 

52 

57 

40 

53 

56 

42 

38 

39 

34 

34 

49 

55 

40.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

79 

84 

83 

79 

57 

69 

67 

62 

54 

49 

50 

55 

57 

60 

60 

66 

80 

79 

83 

79 

83 

72 

58 

52 

50 

65 

67 

75 

75 

71 

57.7 

MIN 

51 

45 

43 

40 

26 

20 

22 

25 

42 

22 

21 

21 

25 

25 

22 

20 

58 

54 

47 

47 

33 

46 

41 

37 

24 

27 

27 

28 

38 

45 

34.1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

57 

84 

88 

65 

58 

65 

70 

64 

54 

47 

57 

60 

59 

62 

61 

66 

61 

81 

87 

78 

83 

66 

66 

51 

50 

54 

65 

59 

51 

73     1  66.1 

MIN 

43 

45 

56 

42 

35 

26 

35 

32 

41 

32 

38 

37 

39 

38 

37 

28 

49 

47 

50 

58 

41 

49 

41 

39 

30 

32 

37 

38 

37 

43     '  39.8 

MATHIAS 

MAX 

70 

83 

88 

75 

56 

62 

65 

65 

57 

51 

51 

56 

56 

57 

57 

67 

73 

79 

85 

77 

80 

74 

53 

50 

58 

62 

65 

57 

58 

73 

66.1 

MIN 

*7 

48 

51 

41 

30 

22 

28 

25 

41 

27 

34 

32 

34 

31 

27 

22 

45 

52 

48 

55 

38 

51 

41 

36 

28 

25 

28 

28 

38 

44 

36.5 

MC  ROSS 

MAX 

80 

83 

81 

61 

54 

65 

65 

62 

56 

54 

54 

60 

55 

56 

56 

66 

79 

80 

81 

77 

81 

76 

79 

50 

52 

63 

68 

71 

54 

55 

67.5 

MIN 

50 

41 

40 

40 

26 

27 

31 

29 

43 

27 

29 

25 

30 

34 

27 

21 

43 

59 

44 

53 

32 

44 

44 

33 

30 

37 

27 

32 

41 

44 

36.1 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

80 

83 

82 

78 

57 

67 

66 

60 

57 

49 

51 

56 

56 

57 

60 

64 

80 

79 

82 

79 

80 

70 

59 

50 

51 

66 

58 

75 

72 

57 

67.0 

MIN 

50 

47 

46 

37 

24 

25 

28 

26 

44 

25 

22 

24 

29 

27 

24 

24 

49 

55 

53 

49 

36 

47 

40 

34 

27 

29 

31 

32 

41 

43     i  35.7 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

68 

85 

88 

85 

58 

70 

69 

69 

57 

59 

54 

57 

55 

61 

61 

70 

71 

82 

89 

87 

85 

80 

65 

50 

62 

65 

65 

71 

71 

74 

59.5 

MIN 

'>9 

44 

45 

45 

28 

20 

29 

23 

42 

30 

29 

23 

28 

23 

21 

19 

48 

45 

44 

49 

31 

41 

44 

40 

25 

24 

25 

27 

30 

47 

34.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

7* 

64 

82 

73 

55 

69 

62 

54 

54 

43 

50 

50 

51 

56 

57 

69 

75 

79 

82 

70 

83 

60 

58 

47 

59 

62 

6* 

75 

54 

56 

64.3 

MIN 

55 

59 

60 

37 

29 

29 

37 

31 

35 

27 

33 

30 

31 

31 

30 

28 

57 

59 

59 

53 

42 

45 

38 

37 

30 

33 

36 

42 

53 

34 

40.0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAW 

MAX 

74 

83 

81 

72 

55 

66 

64 

55 

56 

46 

50 

53 

55 

59 

58 

66 

75 

79 

84 

79 

83 

71 

50 

50 

58 

53 

66 

75 

70 

71       55.9 

MIN 

62 

51 

50 

53 

29 

27 

32 

30 

43 

27 

30 

27 

29 

29 

28 

26 

50 

55 

45 

40 

37 

46 

42 

36 

28 

30 

33 

34 

41 

44       37.5 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

72 

84 

61 

77 

55 

66 

63 

55 

54 

46 

52 

51 

56 

59 

60 

66 

76 

75 

80 

77 

79 

74 

52 

48 

59 

52 

56 

73 

69 

66 

56.2 

MIN 

49 

50 

50 

37 

27 

25 

30 

28 

40 

25 

36 

26 

28 

27 

24 

25 

52 

56 

52 

54 

49 

40 

40 

37 

29 

29 

33 

33 

41 

45 

37.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

82 

66 

82 

78 

57 

70 

67 

56 

58 

51 

51 

52 

58 

60 

60 

65 

78 

60 

63 

75 

63 

72 

59 

52 

63 

55 

59 

79 

66 

65 

57.4 

MIN 

46 

54 

50 

45 

27 

27 

32 

32 

45 

28 

27 

29 

30 

28 

28 

33 

53 

58 

55 

51 

40 

44 

43 

37 

29 

32 

34 

35 

44 

40 

38.6 

OAK  HILL 

MAX 

65 

83 

84 

63 

57 

56 

67 

68 

62 

58 

50 

56 

58 

50 

54 

58 

69 

82 

77 

81 

75 

82 

80 

57 

53 

53 

55 

70 

72 

57 

55.7 

MIN 

53 

49 

48 

46 

29 

32 

33 

35 

44 

30 

25 

28 

33 

33 

31 

27 

37 

51 

51 

56 

39 

50 

51 

34 

35 

39 

33 

40 

43 

49 

39.5 

PARICERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

85 

82 

69 

56 

67 

66 

53 

58 

49 

53 

58 

56 

56 

61 

63 

82 

81 

82 

74 

82 

60 

55 

51 

51 

57 

59 

75 

62 

65 

66.0 

MIN 

60 

59 

57 

39 

30 

31 

38 

37 

39 

32 

30 

26 

35 

34 

29 

31 

57 

60 

62 

52 

45 

45 

42 

39 

32 

38 

38 

41 

55 

36 

41.7 

PARKERS8URG  WB  CITY 

MAX 

83 

85 

83 

65 

57 

66 

64 

56 

57 

49 

53 

57 

56 

56 

60 

64 

63 

80 

83 

72 

81 

58 

57 

51 

61 

56 

59 

78 

64 

66 

66.1 

MIN 

58 

55 

55 

41 

32 

31 

36 

39 

38 

31 

31 

30 

35 

35 

32 

32 

54 

60 

60 

52 

44 

47 

40 

39 

32 

38 

38 

44 

55 

35 

41.7 

PARSONS  1  SE 

MAX 

74 

81 

82 

60 

54 

67 

64 

58 

55 

53 

47 

52 

52 

55 

56 

66 

75 

75 

83 

60 

81 

77 

58 

46 

57 

51 

53 

70 

62 

58 

65.4 

MIN 

53 

48 

42 

38 

29 

24 

29 

27 

36 

28 

29 

26 

29 

27 

27 

23 

48 

52 

47 

50 

35 

49 

38 

35 

28 

28 

30 

30 

48 

50 

36.1 

PETERSBURG 

MAX 

68 

86 

89 

82 

58 

66 

68 

63 

57 

56 

53 

56 

60 

60 

60 

72 

74 

80 

88 

66 

85 

80 

55 

52 

61 

54 

75 

71 

70 

76     '  69.4 

MIN 

51 

46 

54 

45 

34 

24 

31 

26 

43 

32 

29 

27 

35 

29 

27 

23 

53 

58 

48 

59 

40 

54 

44 

39 

30 

30 

31 

31 

35 

48     1  38.7 

PICKENS  1 

MAX 

74 

77 

78 

66 

52 

63 

59 

56 

54 

42 

45 

49 

48 

52 

51 

62 

73 

70 

78 

67 

78 

68 

58 

41 

54 

57 

61 

69 

55 

65       61.1 

MIN 

52 

46 

45 

33 

21 

25 

29 

27 

41 

24 

20 

20 

31 

32 

26 

22 

49 

52 

49 

44 

35 

45 

34 

31 

25 

28 

29 

30 

45 

42       34.5 

PIEDMONT 

MAX 

70 

73 

82 

83 

64 

55 

65 

64 

60 

55 

44 

50 

55 

55 

55 

60 

66 

71 

77 

88 

70 

82 

65 

62 

48 

58 

60 

64 

70 

50     .  64.4 

MIN 

45 

46 

55 

52 

34 

29 

39 

34 

40 

30 

30 

34 

38 

40 

34 

30 

46 

56 

55 

56 

46 

50 

45 

36 

35 

39 

42 

40 

46 

48     !  41.7 

PINEVILLE 

MAX 

72 

64 

86 

87 

62 

60 

68 

69 

66 

64 

55 

60 

61 

55 

55 

60 

71 

85 

81 

82 

78 

86 

80 

72 

57 

57 

69 

75 

76 

62 

70.2 

MIN 

48 

44 

43 

43 

29 

29 

37 

33 

34 

31 

29 

28 

29 

29 

33 

26 

26 

45 

48 

49 

36 

42 

53 

41 

35 

39 

32 

32 

38 

51 

37.1 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

83 

85 

82 

62 

56 

66 

68 

64 

61 

55 

59 

60 

58 

59 

63 

63 

83 

83 

83 

80 

85 

76 

51 

54 

51 

67 

71 

78 

78 

65 

69.7 

MIN 

56 

49 

49 

40 

25 

25 

33 

35 

45 

26 

22 

25 

31 

35 

27 

25 

48 

60 

57 

48 

38 

46 

42 

37 

30 

40 

33 

40 

55 

42 

38.8 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 

83 

82 

82 

70 

58 

70 

68 

66 

68 

58 

66 

60 

60 

57 

63 

63 

82 

63 

62 

61 

84 

82 

76 

55 

52 

68 

71 

78 

79 

55 

70.7 

MIN 

57 

47 

49 

41 

26 

26 

31 

33 

46 

28 

23 

26 

30 

30 

27 

27 

51 

60 

57 

46 

39 

47 

39 

39 

30 

33 

33 

37 

57 

58 

39.1 

RIPLEY 

MAX 

85 

66 

65 

77 

61 

72 

71 

59 

63 

55 

60 

62 

60 

61 

64 

64 

86 

84 

65 

67 

87 

72 

52 

55 

54 

70 

74 

79 

71 

57 

71.0 

MIN 

55 

40 

45 

41 

22 

24 

30 

30 

45 

24 

21 

23 

27 

29 

25 

25 

47 

50 

55 

45 

37 

49 

42 

36 

29 

31 

31 

35 

53 

42 

35.5 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

68 

86 

89 

65 

56 

69 

70 

64 

57 

56 

55 

59 

57 

62 

61 

69 

67 

81 

39 

86 

85 

78 

53 

53 

61 

55 

65 

69 

67 

74 

58.9 

MIN 

47 

46 

48 

45 

33 

22 

31 

25 

42 

26 

35 

26 

26 

30 

25 

22 

50 

48 

46 

59 

36 

51 

45 

39 

25 

27 

30 

29 

33 

46 

36.5 

ROWLESBURG  I 

MAX 

74 

81 

81 

77 

54 

61 

64 

55 

56 

49 

46 

53 

52 

56 

57 

67 

75 

77 

82 

78 

80 

62 

61 

49 

58 

62 

63 

71 

70 

65 

64.7 

MIN 

50 

51 

44 

39 

31 

24 

30 

29 

43 

28 

30 

27 

29 

27 

27 

24 

47 

57 

50 

50 

36 

49 

40 

37 

28 

30 

31 

32 

40 

49 

37.0 

SPENCER 

MAX 

83 

84 

63 

81 

56 

67 

66 

63 

61 

57 

53 

57 

55 

57 

60 

64 

83 

83 

84 

61 

84 

77 

67 

52 

61 

65 

59 

78 

75 

55 

69.1 

MIN 

57 

50 

51 

40 

25 

26 

33 

32 

47 

26 

22 

25 

30 

32 

28 

26 

54 

62 

59 

52 

40 

49 

43 

38 

29 

34 

32 

37 

53 

48 

39.3 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

67 

72 

76 

80 

46 

50 

58 

63 

56 

53 

36 

42 

45 

46 

48 

49 

63 

71 

71 

78 

75 

76 

68 

62 

39 

54 

55 

55 

63 

53 

59.1 

MIN 

47 

48 

60 

40 

25 

27 

33 

34 

38 

23 

14 

28 

26 

30 

30 

32 

40 

52 

54 

48 

32 

48 

42 

26 

28 

33 

40 

40 

42 

39 

36.7 

UNION 

MAX 

60 

60 

82 

83 

64 

53 

64 

67 

67 

61 

50 

57 

58 

54 

55 

57 

66 

82 

76 

81 

75 

82 

75 

71 

52 

53 

67 

70 

69 

58 

66.7 

MIN 

47 

43 

43 

52 

30 

34 

35 

30 

39 

30 

28 

28 

28 

34 

29 

21 

30 

51 

47 

56 

34 

46 

54 

36 

31 

41 

28 

36 

43 

42 

37.6 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

70 

64 

84 

88 

64 

57 

68 

61 

56 

47 

54 

58 

55 

60 

60 

68 

73 

80 

85 

74 

84 

72 

66 

51 

50 

52 

65 

57 

61 

66.0 

MIN 

47 

47 

47 

52 

35 

26 

28 

40 

31 

34 

34 

32 

32 

26 

24 

42 

50 

47 

58 

37 

54 

44 

41 

29 

28 

31 

29 

33 

49 

38.2 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 

84 

85 

85 

63 

57 

71 

67 

68 

59 

56 

55 

57 

56 

59 

60 

67 

82 

80 

85 

81 

84 

78 

76 

49 

63 

55 

71 

77 

72 

69 

70.1 

MIN 

56 

47 

43 

42 

26 

29 

30 

23 

42 

30 

23 

25 

33 

33 

30 

23 

51 

57 

50 

50 

38 

49 

40 

37 

29 

32 

30 

33 

48 

51 

37.7 

WEIRTON 

MAX 

75 

63 

80 

75 

56 

66 

63 

54 

65 

47 

52 

53 

58 

60 

62 

64 

76 

75 

78 

67 

77 

70 

51 

50 

61 

65 

68 

72 

66 

58 

64.6 

MIN 

50 

58 

57 

35 

30 

26 

33 

30 

40 

25 

36 

30 

32 

33 

30 

30 

54 

56 

55 

53 

42 

40 

38 

35 

31 

33 

37 

35 

48 

41 

39.2 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

73 

83 

81 

79 

55 

65 

62 

55 

56 

47 

51 

52 

52 

59 

60 

66 

76 

76 

81 

68 

79 

74 

54 

50 

50 

64 

57 

72 

70 

67 

65.1 

MIN 

49 

48 

47 

37 

27 

23 

28 

26 

36 

26 

31 

24 

26 

26 

23 

22 

49 

55 

49 

55 

36 

41 

40 

35 

28 

29 

31 

30 

38 

45 

35.4 

WESTON 

MAX 

71 

60 

85 

84 

54 

57 

76 

68 

56 

58 

48 

55 

55 

56 

60 

60 

58 

81 

80 

84 

74 

83 

65 

60 

50 

60 

55 

60 

75 

66.7 

MIN 

45 

49 

48 

49 

26 

27 

29 

32 

33 

27 

24 

25 

27 

31 

29 

26 

28 

58 

56 

54 

38 

43 

52 

36 

28 

32 

32 

35 

36 

36.4 

WHEELING  WSRWOOO  DAM  12 

MAX 

67 

73 

61 

79 

46 

56 

66 

63 

54 

56 

47 

51 

53 

56 

57 

59 

56 

77 

78 

60 

68 

78 

56 

55 

49 

50 

64 

66 

74 

58 

53.5 

MIN 

48 

50 

52 

45 

31 

28 

33 

31 

30 

27 

30 

29 

32 

32 

28 

28 

37 

57 

53 

55 

44 

43 

46 

35 

32 

33 

34 

35 

41 

45 

38.1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

81 

83 

84 

81 

57 

66 

69 

68 

62 

56 

61 

59 

57 

56 

60 

71 

83 

63 

84 

79 

83 

79 

77 

55 

63 

70 

72 

72 

66 

73 

70.4 

MIN 

46 

43 

40 

46 

26 

30 

34 

28 

42 

34 

26 

24 

25 

35 

26 

21 

41 

53 

46 

59 

32 

45 

47 

36 

31 

37 

27 

32 

42 

47 

37.3 

WILLIAMSON 

MAX 

83 

89 

69 

90 

62 

61 

72 

83 

74 

69 

61 

65 

67 

54 

60 

69 

75 

91 

85 

65 

84 

90 

82 

68 

64 

70 

75 

60 

80 

66 

74.8 

MIN 

58 

50 

47 

54 

30 

35 

41 

38 

46 

35 

34 

31 

36 

36 

32 

30 

44 

55 

54 

62 

41 

55 

59 

44 

42 

44 

36 

44 

51 

54 

43.9 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 

65 

84 

64 

85 

56 

58 

67 

69 

62 

62 

52 

59 

60 

55 

58 

63 

52 

85 

83 

82 

76 

86 

74 

63 

55 

65 

68 

73 

80 

65 

68.6 

MIN 

50 

51 

51 

52 

29 

30 

31 

35 

36 

30 

29 

29 

29 

37 

31 

33 

34 

52 

57 

52 

42 

41 

54 

39 

34 

37 

37 

39 

42 

57 

40.0 

Saa  Refarence  Nolan  Followltig  Station  lodax 
-    44    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MCST    VIRGINIA 
APRIL    1963 


Station 

Day  oi  moBth 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

BAYARO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

BENSON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

BLUEFIELD    FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

ELK.1NS    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

FLAT    TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.e 

2 

2 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

MC    ROSS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MORGANTOWN    FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.2 

PAHKERSBURS    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

PARKERSBURS   WB    CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

SPRUCE    KNOB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stabon 

Day  of  month 

3-  <> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUE  STONE     DAM 

EVAP 

. 

. 

.20 

.19 

.23 

.11 

.16 

.18 

.10 

.07 

.16 

.16 

.15 

.04 

.12 

.14 

.11 

.17 

.13 

.26 

.32 

.28 

.09 

.34 

.16 

.17 

.22 

.18 

.19 

.01 

B4.97 

WIND 

- 

- 

49 

64 

82 

35 

47 

57 

42 

52 

69 

69 

57 

50 

57 

59 

40 

53 

52 

86 

70 

67 

43 

94 

59 

41 

50 

35 

52 

42 

B1685 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

- 

.16 

.21 

.28 

.08 

.07 

.08 

.02 

.09 

.11 

.07 

.07 

.06 

.13 

.16 

.06 

.09 

.21 

.16 

.05 

.31 

.16 

.05 

.04 

.19 

.10 

.12 

.14 

.01 

.14 

B3.54 

WIND 

71 

88 

108 

221 

50 

37 

65 

44 

109 

128 

72 

77 

81 

109 

74 

41 

60 

103 

97 

199 

138 

52 

185 

128 

40 

55 

46 

57 

61 

203 

2  799 

HOGSETT   GALL  I  POL  IS    DAM 

EVAP 
WIND 

- 

I 

- 

.26 

.03 

.01 

.29 

.34 

- 

.28 

.09 

.12 

.20 

.01 

.21 

.06 

.08 

.32 

.26 

75 

.27 
137 

.26 
86 

.33 
85 

.14 
59 

.28 
128 

.08 
65 

.08 
40 

.19 
42 

.21 
36 

.23 
41 

39 

B5.56 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 

.08 

.17 

.23 

.25 

.11 

.15 

.14 

.18 

.03 

.11 

.12 

.07 

.15 

.09 

.19 

.22 

.10 

.01 

.11 

.29 

.38 

.26 

.14 

.18 

.08 

.12 

.11 

.19 

.22 

.05 

4.53 

WIND 

28 

46 

55 

94 

105 

44 

31 

51 

40 

80 

73 

54 

52 

50 

77 

61 

29 

72 

47 

56 

224 

37 

40 

144 

60 

41 

49 

37 

41 

45 

1864 

WAROENSVILLE    RM    FARM 

EVAP 

.16 

.12 

.11 

.25 

.30 

.14 

, 

.12 

.08 

.07 

.26 

.13 

- 

.16 

.16 

.21 

.18 

.04 

.08 

.46 

.42 

.31 

.09 

.33 

.05 

.25 

.16 

.12 

.21 

.04 

B5.01 

WIND 

35 

41 

57 

85 

172 

65 

» 

31 

33 

66 

123 

80 

58 

48 

60 

40 

32 

43 

54 

123 

116 

115 

41 

140 

67 

28 

35 

23 

27 

76 

1915 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wmd        speed 

m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

<£  as 

1 
1 

station 

1 

1 

•Bag' 
s  a  s 

a.a  a 

1 

1 

ll 

0        1 

a    J 

Si 

< 

O  UJ 

< 

O  UJ 

a 

OUJ 

o  Ul 
OUJ 

1 

s 

3 

3 

^ 

0) 

0) 

at 

T 

S 

IN    S 

1 

3 

HI 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 
ELK  INS   WB   AIRPORT 
HUNTINGTON   WB   AIRPORT 
PARKERSBURG   WB    CITY 

sw 

NW 
NNW 

18 
12 
11 

7.8 
9.7 
7.8 
7.6 

25++ 
50++ 
25++ 
34 

ssw 

w 
wsw 

w 

19 
30 
23+ 
23 

57 
73 
52 

72 
79 
66 

33 

45 
39 

40 
49 
37 

5 

4 
5 
4 

7 
4 
7 

7 

5 
8 
4 
6 

0 

1 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

17 
17 
16 

17 

- 

59 

6.1 
7.3 
&.S 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


:^ 

OBSERVATION 

d 

u 

P 

< 

TIME  AND 

as 

o 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

1 

1 

1 

ALBRIGHT 

0094 

PRESTON 

39  29 

79  36 

1219 

7A 

mononoahela  power  CO* 

ALOERSON 

0102  MONROE 

37  ** 

80  36 

1555 

RASSIE  L.  SIMS 

ALPENA  1  H¥ 

0U3  RANDOLPH 

79  40 

3020 

OMER  S.  SMITH 

ARBOVALE  2 

0249  POCAHONTAS 

79  49 

5P 

BA 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  COhCORD  COLLEGE 

OJSS  MEBCen 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

SATARD 

052T  IGBANT 

, 

39  16 

79  22 

2375 

SP 

7A 

H 

HOWARD  R>  FULK 

SeCKLEY  V  A  HOSPITAL 

0580  RALEIGH 

37  47 

81  a 

2330 

6P 

6A 

V.  A.  HOSPITAL 

BELINGTON 

0633I8ARBOUR 

10 

39  02 

1679 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELLEVILLE  DAM  20 

ObAS  WOOD 

39  09 

81  45 

500 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0561  NICHOLAS 

38  1* 

81  12 

7*8 

7A 

RAYMOND  E.  PHILLIPS 

BENSON 

0679  HARRISON 

10 

39  09 

80  33 

lOBO 

*P 

4P 

„ 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

BENS  RUN 

0587  TYLER 

644 

8A 

6A 

ROBERT  N.  HALL 

BERKELEY  SPRINGS 

0710  MORGAN 

39  37 

7B  14 

'640 

6P 

6P 

H.  M.  RUPPENTHAL.  IJl 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

OB**  INKHOLAS 

38  25 

1885 

6P 

6P 

SOUTHEASTERN  GAS  CO. 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

0921  |MERC£R 

37  18 

81  13 

2805 

MID 

MID 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BLUESTOHE  DAM 

0939  SUMMERS 

37  39 

80  53 

1368 

8A 

SA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCHLAND 

1075  LINCOLN 

38  13 

02  12 

600 

7A 

BERYL  L.  WINTERS 

6RAND0NVILLE 

1083  .PRESTON 

39  40 

79  37 

1798 

6A 

6A 

VERL  E.  GALLOWAY 

120*  PENDLETON 

38  50 

79  15 

1375 

7A- 

JOHN  B.  SMREVE 

BUCKEYE 

1215  POCAHONTAS 

38  U 

80  06 

2100 

5P 

7A 

MISS  ILEAN  WALTON 

auCKMANNON  2    W 

1220  UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

1*45 

6P 

5P 

DR.  ARTHUR  8.  GOULD 

BURNSVILLE 

1282  IbRAXTON 

80  40 

770 

JOHN  w.  BROWN 

CAIRO  3  S 

1328  'RICHIE 

39  10 

Bl  10 

680 

6P 

7A 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAMOEN  ON  GAULEY 

1353'wEBSTER 

80  35 

2100 

6A 

HOWARD  FLETCHER 

CANAAN  VALLEY 

1393  'tucker 

39  03 

79  25 

32S0 

6P 

6P 

SEN  F.  THOMPSON 

CENTRALIA 

1526  SRAXTON 

38  37 

80  3* 

950 

6A 

MRS.  CLARA  F.HOLOEN 

CHARLESTON  MB  AP 

1570  KANAWHA 

38  22 

Bl  35 

950 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  J 

1S75  KANAWHA 

38  21 

81  39 

600 

9A 

9A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

CLARKSBURG  1 

1577  HARRISON 

MID 

HENRY  R.  GAY             1 

CLAY  I 

1595  CLAY 

38  27 

81  OS 

722 

7A 

M 

MRS.  SARAH  a.  FRANKFORT 

CLENDENIN  1  SW 

1723  KANAWHA 

38  29 

81  22 

615 

BA 

KATHERINE  M,  raoeh 

COR TON 

195V  KANAWHA 

38  29 

81  15 

640 

c 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRESTON  1  SSW 

205*:wlHT 

38  56 

648 

7A 

7A 

DAVIS 

2209  TUCKER 

79  26 

3120 

c 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 

DRY  CREEK 

2*62  RALEIGH 

37  52 

Bl  26 

126* 

7A 

MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

DUNLOW  5  E 

2520  WAYNE 

38  02 

82  20 

850 

9P 

5P 

KELLY  BROWNING 

ELKINS  we  AIRPORT 

2719 'RANDOLPH 

10 

38  53 

79  51 

1970 

MID 

MID 

C  HJ 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ELLENBORO 

27<.6  RITCHIE 

61  04 

805 

MRS.  BUBY  L.  GORRELL 

FAIRMONT 

2920  MARION 

39  28 

BO  06 

1296 

MID 

MID 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072  MERCER 

37  35 

3225 

C  H 

FREO  £.  BOWLING 

FRANKLIN  2  NE 

3215  PENDLETON 

38  39 

79  IB 

1900 

6P 

7A 

c 

GEORGE  D.  HAMMER 

FBEEMANSBURG 

323B  LEWIS 

80  31 

1030 

c 

EQUITABLE  GAS  CO.        1 

GARY 

3353  MC  OOwELL 

37  22 

Bl  33 

1*26 

8A 

6A 

JAMES  KISH 

GAS SAW AY 

3361  BRAXTON 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO.   j 

GLENVILLE  2  HZ 

35**  GILMER 

38  57 

80  49 

825 

6P 

7A 

M 

DICK  W.  BEALL 

GRAFTON  1  NE 

10 

39  21 

80  00 

1230 

5P 

5P 

EARL  R.  CORROThERS 

CBANISVILLE  2    NW 

36*e  CALHOUN 

38  56 

61  06 

730 

BA 

BA 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GRIFFITHSVILLE 

37*9  LINCOLN 

81  59 

850 

c 

ROBIN  0.  MOORE           1 

HACKER  VALLEY 

3796  WEBSTER 

3B  39 

80  23 

1501 

7A 

MRS.  LELA  M.  CARTER     ' 

MALL 

3815  BARBOUR 

10 

39  03 

BO  07 

1375 

c 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAMLIN 

38*6  IlINCOLN 

38  17 

B2  06 

6*2 

8A 

BA 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO.    j 

HARPERS  FERRY 

3927  JEFFERSON 

39  19 

77  4* 

7A 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE   | 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932  JEFFERSON 

39  19 

77  4* 

220 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HASTINGS 

39T*  WETZEL 

39  33 

60  40 

760 

3P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO.     ' 

MICO 

*l2e  FAYETTE 

38  07 

61  00 

1970 

7A 

MRS  MILDRED  E.CRIST 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

*200  MASON 

62  11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOPEMONT 

*25*  PRESTON 

u 

5P 

MRS.  HARRIET  SmABPS 

MORNER 

60  22 

1075 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

HOULT  LOCK  IS 

*309  MARION 

6 

39  30 

60  08 

B7B 

12H 

CORPS  OF  ENGINEERS      , 

HUNDRED 

*359  WETZEL 

60  27 

103* 

c 

MF6RS.  LT.  ♦  HT.  CO. 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

*3e8  CABELL 

38  25 

62  27 

565 

MID 

MID 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  Wfl  AIRPORT 

*393  CABELL 

38  22 

82  33 

626 

MID 

MID 

H 

U,  S.  WEATHER  BUREAU 

lAEGEB 

**08  MC  OOwELL 

61  49 

8A 

IRELAND 

**T6  LEWIS 

80  28 

1142 

CLARKSBURG  WATER  BOARD  ' 

JANE  LEW 

..559  LEWIS 

39  05 

80  25 

1020 

*P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD  i 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

<.753  JEFFERSON 

39  23 

77  53 

550 

SA 

BA 

W8  AGRICULTURE  SER.  OFF.  | 

KERMIT 

*815  MINGO 

37  50 

62  2* 

520 

1  7A  1     1 

HOY  A.  DEMPSEY 

KEYSER 

*e36  MINERAL 

39  25 

930  1  5P 1  5P|     1 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

(•971  RANDOLPH 

10 

38  35 

60  05 

3210  '  6pl  5P'     '   H 

FOREST  SUPT. 

LAKE  LYNN 

5002  MONONGALIA 

39  *3 

79  51 

900  , 

7A 

■  c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEW15BURG  2    SSW 

522*  GREENBRIER 

37f  46 

80  28 

2185   5P 

5P 

!   H 

RADIO  STATION  WRON 

LINOS  IDE 

528*  MONROE 

3T  27 

80  40 

2000  t 

c 

LOUIS  £.  CANTIBEBRT 

LIVERPOOL 

38  54 

61  32 

655 

c 

BROOKS  E.  UTT 

LOCKNEY 

53*1  GILMER 

38  51 

60  58 

720 

c 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LOGAN 

5353  LOGAN 

37  51 

62  00 

664  1  8A 

BA 

c 

cor  E.  MARSHALL 

LONDON  LOCKS 

5355  KANAWHA 

38  12 

61  22 

623;  7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

555  3  BOONE 

38  03 

81  49 

675  1  BA 

BA 

J.  E.  CURRY 

MANNINGTON  1  N 

5621  MARION 

39  33 

SO  21 

975   6P 

6P 

JAMES  N.  MORGAN 

MANNINGTON  1  W 

5525  MARION 

MARLINTON 

5572 

POCAHONTAS 

38  13 

60  05 

2150 

c 

CECIL  A.  CURRY 

COUNTY 


MC    MECHEN    DAM    13 

MC    ROSS 

MEADOW    BLUFF    2    S 
MIDOLEBOURNE    2    ESE 
MOOREFIELD    2    SSE 
MOOREFIELD    MCNEILL 


5712    BERKELEY 


15871  ,GREEN8R1EB 
15866  !&R£ENBRIAR 

5953    TYLER 

6153    HAROT 


MORGANTOHN    FAA    . 

HORGANTOWN    LOCK 

MT    STORM 

NAOHA 

NEW    CUMBERLAND 

NEW   MARTINSVILLE 

OAK    HILL 

OMPS 

PARKERSBURG    FAA    Al  R( 

PARKER5BURG    W8    CiTr 


PINEVILLE 

POINT    PLEASANT    5    Nl 
PRINCETON 
RAVENSWOOD    DAM    22 
JRENICK    2    S 

iRICHWOOO    I    E 

RIPlEY 
|fiOMNEY    3    NNE 

ROWLESBURG    1 


IRPORT     '6202    I 

AND    DAM '6212    MONONGALIA 
i293    GRANT 
6362  'BALEIGH 


6467 

WETZEL 

FAYETTE 

667* 

MORGAN 

6S49 

WOOD 

5659 

WOOD 

6857 

TUCKER 

BARBOUR 

5991 

ranoolp 

7112  ImASON 

7207    MERCER 
7352    JACKSON 

7*4*    GREENBRIER 


SMIThBuBC    2 


[SPENCEB 
SPRINGF 

SPRUCE    1 
STONY    B 

■  SUMME: 


VIL 


SUTTON    RESI 
jTERBA    ALT* 
I  THOMAS 
;TR|BBLE 

TY6ABT     0AM 


VALLEY  BEND 
!  VALLEY  HEAD 
;  VANDAL  I A 

JWAROENSVILLE     R    M    FARI 

'WASHINGTON    DAM    19 
WEBSTER    SPBINGS    1    £ 

'wEIRTON 

JWELLSBURG  3  NE 
WESTON 


8662  BRAXTON 
8762  PRESTON 
8807  TUCKER 


0  I  1  MONROE 
066  RANDOLPH 
066  RANDOLPH 


IMEEL. 


iBWOOD  I 


93*5 

HANCOC 

9368 

BROOKE 

9436 

LEWIS 

9492 

OHIO 

CLAY 

9605 

MINGO 

9610 

MINGO 

9663 

PUTNAM 

39  2* 

39  28 

38  52 
37  25 

39  59 

37  59 

37  53 

39  29 

39  02 

39  09 

39  38 

39  37 

39  17 


39 

30 

39 

21 

39 

16 

39 

06 

39 

00 

39  Z3 
39  21 
39  23 


38  *6 

38  33 
36  55 

39  05 


77  59 

78  00 
78  52 


80  2* 
80  35 
80  35 


40  06    80  42 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


81 

32 

87 

07 

510 

81 

2*t0 

584 

80 

-il 

80 

31 

2300 

610 

78 

4* 

640 

79 

1375 

81 

12 

650 

60 

35 

1120 

60 
60 

1120 
795 

BO 

616 

61 

81 

05 

954 

60  41 

835 

79  33 

25B7 

79  30 

3010 

61  50 

630 

BO  02 

1200 

80  32 

1975 

79  56 

2010 

BO  02 

2425 

80  24 

1120 

76  35 

950 

81  42 

600 

RUSSELL  D.  AMKK 

MOVED  TO  SMOOT  -8295- 

JOHN  w.  CBUMRINE 


CORPS  OF  ENGINEI 
MRS.  EILEEN  MINI 
VIRGIL  G.  WEBB 


MRS.  £.  M.  hOvERHALE 

U.  S.  WE 

ATHEfl  BUREAU 

U.S.  WEA 

THER  BUREAU 

FERNOW  E 

IP.  FOREST 

MRS,  BES 

S  S.  MOml 

NE  LEACM 

MRS.  NEl 

L  6.  ARMSTRONG 

C.  A.  SU 

ER,  JR. 

JAMES  G. 

MC  OEBMITT 

UNIVERSI 

Y  OF  W.  VA, 

iTER  SVC.  CO 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

MRS.  MAR 

1    V,  MC  FERH 

N 

HUGH  D,  WEBB 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  FRANCES  VANCE 
MRS.  MAUDE  C.  BOLYARD 
JOHN  H.  INGRAM 

CLOSED  7-1-62 

CLOSED  7-1-62 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

MRS  ANNABELLE  CMJLDERS 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 


CO. 


W.  VA.  WATER  SVC, 
HARRY  L.  GRACE 
HARRY  J,  GORDON 
FRED  C.  BECKER 


mrs.  margaret  perkins 
miss  norma  ruth  casio 
corps  of  engineers 

mrs.ihelma  spangler 

MRS  VIOLET  l.  SWECKEB 
KENT  SwECKEH 
CLARKSBURG  HATER  BOABD 
UNIVERSITY  £XP.  STA. 


C.  E.  STET 


CORPS   OF    ENGINEERS 
JAMES    A.    TERRY 
MRS.    JOYCE    S.    BUTCHER 
NORFOLK    f    WESTERN    RY. 
MRS.    WILMA    E.    ROBERTS 

'CORPS    OF    ENGINEERS 


NEW  STAT 

ONS 

SMOOT 

8295 

3REENBRIER 

37  52 

80  41 

2500 

7A 

JOHN  P  JONES 

BECKLEY  WB  AI 

BPORT 

0582 

RALE IGH 

37  45 

81  07 

2504 

MID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1 

1-BIG    SANDY)       2-CHEAT,       3-GUVAnOOT| 


6-MONONGAHEUA 


11-VOUGHIOGHEN' 


IlKKKllKNCK  NOTKS 

Additional  Information  ruKardlnK  the  cllmiitu  of  WoHt  VtrK^nlii  niuy  be  ohtii  1ih<<I  by  wrlllnK  to  thi*  State  CIlmatoloKlNt  at  Wcathifr  Bureau  Offlco, 
Box  986,  PurkorHhurK,  WoHt  Vli-Klnia,  or  to  any  WoathtM-  Buroiiu  Offlct*  ntMir  you. 

Flgurrs  and  It'ttom  following  the  station  name,  such  uh  1'2  SSW,  IndlcaLu  dlutuncu  In  mlluH  and  direction  fron  thu  poHt  ufficu. 

Df  luyt'd  da  ta  and  correct  ions  will  hv   carr  lud  on  ly  in  ttu*  Juno  and  December  Issues  of  thlH  bullutln. 

Ilonthly  and  souMonu 1  snowfu  1 1  und  hont Ing  dogroo  days  for  thv    12  monthu  4>ndlnK  with  the  procod Ing  Junr  da  ta  will  be  rarrlod  In  the  Ju 1 y  Issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  art^  missing  or  were  received  too  lute  to  be  Included 
in  this  Issue . 

Divisions,  as  used  In  "CI Iroatologlca 1  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effect Ive  with  data  for  January  1957 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "^F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  mi les .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat ive  departures  of  average  dal ly  temperatures  from  65°  F. 

Evaporat  ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  the  "Evaporat  ion 
and  Wind"  Table .   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat ions ;  consequent ly  occaslona 1  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Stat  ion  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .   Degree  day  data ,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  T*ace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


MAY  1963 
Volume  71      No.  5 


ASHEVILLE:  1963 


WEST  VIRGINIA  -  MAY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:      95°  on  the  10+  at  Harpers  Ferry  Nat  Monmt,   and  on  the  10th  at 
Moore  Field  McNeill 

Lowest  Temperature:       17°  on  the  2d  at  Birch  River  6  SSW 


Greatest  Total  Precipitation:        6.  04  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:  0.  65  inch  at  Mathias 

Greatest  One-Day  Precipitation:      2.  10  inches  on  the  18th  at  Flat  Top 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        4.  0  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       2  inches  on  the  2d  at  Alpena  1   NW  and 

at  Spruce  Knob 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  a  dry  May  in  the  northeast  and  northwest,    es- 
pecially the  northwest.     Parkersburg  had  the  second  dri- 
est May  since  1888,   exceeded  only  in  1939,  which  had  a 
total  of  0.  53  inch.     It  was  xmusually  cold  on  the  1st  and 
2d  of  the  month  and  again  on  the  23d  and  24th  with  new 
daily  records  established  on  one  or  more  of  those  days 
at  Parkersburg,   Huntington,   and  Charleston,  with 


Charleston  reporting  the  lowest  ever  so  late  in  the  sea- 
son on  the  2d  and  24th. 

Horace  C.    Dwelle 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

P.  O.   Box  986 

Parkersburg,   West  Virginia 
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0 

2.19 

.95 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

PINEVILLE 

74.0 

45,5 

59.8 

89 

10 

28 

3+ 

167 

0 

0 

3 

0 

4.09 

.94 

18 

.0 

0 

12 

3 

0 

UNION 

72.3 

43.5 

57.9 

-  2.9 

87 

10 

25 

2 

224 

0 

0 

4 

0 

2.88 

-   .55 

1.15 

17 

.0 

0 

8 

2 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

75.6 

44.3 

50.0 

-  2.1 

89 

9 

23 

2 

171 

0 

0 

5 

0 

2.47 

-  1.04 

1.27 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

59.4 

-  3.0 

3.07 

-   .63 

T 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

74.9 

44.5 

59.7 

93 

10 

28 

24 

192 

0 

3 

0 

1.29 

.34 

18 

T 

0 

5 

0 

0 

FRANKLIN  2  NE 

72.8 

43,2 

58,0 

90 

9 

25 

2 

226 

0 

5 

0 

.95 

,36 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

78.3 

50.2 

64.3 

95 

10+ 

35 

3+ 

94 

0 

0 

0 

1.99 

.68 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

72.6 

46.9 

59.8 

-  3.5 

92 

10 

29 

24 

190 

0 

2 

0 

1.46 

-  2.34 

.79 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

KEYSER 

72. 7M 

M 

M 

92 

10 

0 

0 

T 

0 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

74.6 

46.7 

50.7 

-  2.5 

94 

10 

31 

24 

166 

0 

1 

0 

1.73 

-  2.08 

.90 

17 

T 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
MAY    1963 


Temperoture 

Precipitation 

«   1 
II 

si 

*  'E 
<  S 

1 
< 

ll 

n 

1 

r 

a 

1 

J 

a 

1 

o 

a 

No.  of  Days 

£ 

t  z 
0.  E 

o  J: 

>- 
& 

1 
O 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyj 

Station 

Max. 

Min. 

1 

ll 

Q     O 

Is 

1 

• 
1 

o 

1 

o 

S 
1 

o 
o 

0    J 

Si 

sl 

5| 

MATH I AS 

73.7 

42.3 

58.0 

91 

10+ 

26 

24 

229 

2 

0 

5 

0 

.65 

.45 

17 

.2 

0 

2 

0 

0 

MOOREFIELD    MCNEILL 

77.8 

41.5 

59.7 

95 

10 

22 

2 

186 

3 

0 

5 

0 

1.61 

.60 

14 

T 

0 

6 

1 

0 

PETERSBURG 

77.3 

46.8 

62.1 

-    0.8 

93 

10+ 

29 

3 

138 

2 

0 

3 

0 

1.07 

-    1.98 

.53 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

PIEDMONT 

70.9 

49.7 

59.8 

-    1.9 

90 

11 

30 

2 

201 

1 

0 

3 

0 

2.71 

-    1.22 

.5 

T 

1 

0 

ROMNEY    3    NNE 

76.4 

44.5 

60.5 

93 

10 

26 

2 

172 

3 

0 

3 

0 

1.87 

.60 

14 

T 

0 

5 

1 

0 

WAROENSVILLE    R    M    FARM 

73.5 

43.8 

58.7 

-    2.3 

93 

11  + 

29 

24+ 

212 

2 

0 

2 

0 

1.62 

-    2.08 

.69 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

60.1 

-    2.0 

1.54 

-    2.12 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    52   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

J 

Day  ol  Month 

_iJjJ_3_ 

4  1  s  I  e 

7|8|9 

10  1  11  1  12 

IFT 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

l.| 

20  1 

21 

22723  1  24 

^251 

»] 

27 

»l 

»l 

30 

31 

ALBRIQHT 

2.M 

.IS 

.09 

.10 

.19 

.97 

•  Oi 

•  10 

•  97 

.09 

:H 

:H 

:« 

ALOCRSON 

2.» 

■  07 

.01 

1.2t 

kLPtHA    1  NW 

>.«« 

.35 

.05 

.01 

■  60 

.19 

1.10 

.10 

•  09 

•  26 

.05 

.90 

.90 

ARIOVALl  i 

1.9» 

.07 

.09 

■  68 

.20 

.76 

.21 

.19 

.09 

ATHCNS  CONCORD  COLLEOe 

>.>« 

t 

.03 

■  06 

.50 

1.06 

•  96 

•  02 

.02 

.92 

.09 

.96 

.09 

BAYARO 

>.!« 

.02   .27 

■  60 

1.06 

.72 

.08 

•  63 

•  02 

.10 

.09 

8ECH.L«Y  V  A  HOSPITAL 

1.91 

■  01 

■  16 

.02 

.26 

1.92 

■  38 

.06 

•  02 

.12 

.16 

.91 

.06 

SeCKLEY  we  AP 

- 

- 

- 

-     _     _ 

-   -    - 

-     -     - 

- 

- 

.02 

.01 

1.69 

•  11 

7 

.62 

T 

.01 

7 

.20 

.69 

.19 

.09 

BeilNOTON 

>.S« 

.26 

.12 

I 

■  16 

.69 

1.29 

.02 

.11 

■  57 

T 

•  02 

.02 

.10 

.10 

8£LLEVILLE  DAM  20 

Lit 

.10 

.06 

■  72 

.19 

.72 

.01 

.31 

.02 

.01 

.05 

.09 

BCLVA 

4.06 

■  31 

.32   7 

■  23 

.96 

.05 

1.67 

7 

.19 

T 

■  91 

.62 

7 

BENSON 

2.72 

.36 

.62 

■  09 

•  27 

.61 

.02 

.25 

.04 

.01 

.64 

.27 

SENS  RUN 

.79 

.12 

.03 

.16 

.06 

.30 

.09 

.09 

.06 

BERKCLCy  SPRINGS 

1.2« 

7 

7     7 

7 

■  16 

.26 

.96 

7 

.32 

.01 

.06 

.16 

.02 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

l.H 

.15 

.30 

■  31 

.11 

.11 

.10 

.06 

.21 

8LUEFIELD  fAA  AIRPORT 

S.3) 

.03 

■12   .07 

.12 

7 

.07 

•  16 

.77 

.28 

.02        7 

.03 

.02 

.57 

.25 

.86 

6LUEST0NE  QAH 

j.oe 

.07 

T 

7 

■  06 

.01 

.02 

.16 

1.69 

•  10   7 

.01 

7 

.11 

.12 

.69 

.16 

BRANCHLAND 

3.t6 

.08 

.31 

.16 

7 

.90 

.02 

.10 

.66 

.29 

.10 

.02 

.01 

.67 

.90 

.20 

BRANDONVILLE 

2.6« 

.08 

.05 

T 

.37 

.17 

.66 

.92 

•  29 

.12 

.54 

.99 

7 

BRUSHY  RUN 

1.16 

T 

.19 

.03 

.67 

•  06 

7 

.09 

.12 

.08 

aUCKEYt 

2.ao 

.09 

.09 

.22 

.09 

1.69 

.20 

.14 

.95 

.13 

6UCKHANN0N  2  W 

3.2a 

.11 

.20 

.20 

.56 

.15 

■  89 

.39 

.12 

.32 

.11 

7 

T 

.10 

.19 

BURNSVILLE 

4.01 

.20 

.65 

.63 

.10 

1.99 

.10 

.37 

.01 

.02 

.96 

.04 

CAIRO  3  S 

1.S4 

.03 

.27 

.25 

I 

■  67 

.46 

T 

.04 

.18 

.14 

7 

CAHOEN  ON  6AUCEY 

3.57 

.60 

.02 

7     7 

.35 

.62 

1.22 

.06 

.16 

.06 

.69 

.19 

CANAAN  VALLEY 

«.0« 

.26 

.30 

.06 

1.36 

.13 

.63 

.76 

.04 

.05 

.66 

7 

T 

.27 

CENTRALIA 

3.21 

.63 

T 

7     .06 

7 

.69 

.26 

.01 

1.10 

7 

.09 

.07 

T 

.01 

.03 

.31 

.15 

CHARLESTON  WB  AP        R 

3.«< 

.02 

.03 

.67   7 

.50 

.22 

.13 

.16 

1.09 

7 

.03 

.04 

.10 

.14 

.52 

.03 

CHARLESTON  1 

3.27 

.07 

.10 

.06 

.69 

7 

.20 

.30 

1.01 

.03 

7 

.06 

.36 

.37 

CLARKSBURG  1 

2.60 

T 

.05 

.21 

.89 

.60 

.17 

.09 

.03 

.65 

.11 

CLAY  1 

3.16 

.17 

.06 

.69 

.37 

1.10 

.06 

.12 

.03 

.03 

.12 

.52 

.07 

CLENDENIN  1  SW 

2.56 

.15 

.03 

.52 

.26 

.02 

.52 

.06 

.09 

.07 

.16 

.57 

.05 

CRESTON  1  SSW 

2.66 

.10 

.05 

7 

.61 

.22 

.69 

.30 

.14   7 

7 

.26 

.31 

DRY  CREEK 

6.36 

.06 

.03 

.32 

.18 

.06 

1.02 

.36 

.03 

.30 

.01 

.02 

.10 

.56 

1.01 

.92 

OUNLOW  5  E 

6.66 

.10 

.27 

7 

7     7 

.56 

.19 

7 

.17 

1.52 

.30 

.03 

7 

.11 

.72 

.52 

.37 

ELKINS  we  AIRPORT 

2.33 

.07 

.15   .02 

.31 

.31 

.01 

.64 

.01 

.05 

.36 

.02 

7 

7 

.08 

.28 

ELLENBOftO 

1.62 

.09 

.05 

.23 

.11 

.69 

.27 

.05 

.20 

.13 

FAIRMONT 

2.21 

.08 

.10 

.69 

.37 

.16 

.21 

.04 

.03 

7 

.47 

.06 

FLAT  TOP 

5.75 

.03 

.11 

.02 

,06 

.61 

.95 

2.10 

.30 

.06 

.02 

7 

.32 

.98 

.39 

FRANKLIN  2  NE 

.95 

.06 

.21 

■  09 

.36 

.05 

.09 

.11 

GARY 

3.09 

.10 

T 

■  16 

.19 

.16 

.07 

.22 

.17 

.36 

.12   .07 

7 

.02 

.22 

.24 

.80 

.19 

7 

GA5SAWAY 

3.23 

.07 

.16 

.82 

.19 

.56 

.25 

.03 

.76 

.02 

.02 

.13 

.22 

GLENVILLE  2  NE 

2.76 

.10 

.02 

.36 

7 

.35 

.91 

.16 

.08 

.01 

.45 

,25 

.07 

GRAFTON  1  NE 

3.56 

.12 

.11 

1.20 

1.05 

.12 

.17 

.07 

.12 

.45 

.17 

GRANTSVILLE  2  NW 

2.62 

.10 

.60 

.81 

.02 

.63 

.02 

.21 

.23 

HACKER  VALLEY 

6.03 

.68 

7 

7 

.26   7 

.89 

.26 

.99 

.04 

.21 

.12 

7 

.06 

.47 

.05 

HAMLIN 

3.91 

.06 

.32 

.17 

.70 

.07 

.44 

.20 

.39 

.03 

.06 

.05 

.56 

.54 

.32 

7 

HARPERS  FERRY 

1.51 

.63 

7 

.27 

.62 

.10 

7 

.09 

7 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

1.99 

.56 

.01 

.33 

.12 

.68 

.10 

.04 

.03 

.10 

.04 

HASTINGS 

1.51 

.12 

.17 

■  27 

.21 

.02 

.06 

.09 

.46 

.06 

■' 

.07 

HICO 

3.70 

.26 

.09   7 

.19 

.17 

.05 

.09 

1.49 

.05 

.06 

7 

.39 

.76 

.10 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.99 

.03 

7 

7 

.91 

.33 

.05 

.03 

.92 

7 

.16 

7          7 

.04 

.01 

7 

.33 

.18 

7 

MOPEMONT 

2.65 

.05 

.05 

.19 

1.07 

.03 

.09 

.97 

.17 

.23 

HOPNER 

3.20 

.06 

.10 

■  21 

.53 

.08 

1.00 

.39 

.11 

.33 

.39 

HOULT  LOCK  15 

1.91 

.15 

T 

.45 

.10 

.46 

.22 

.10 

.07 

■  30 

.06 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

6.56 

T 

.25 

.02        T 

■  75 

.60 

.05 

7 

1.45 

.22 

7 

.05 

7 

.33 

■  55 

.27 

lAEGER 

6.16 

.07 

.05 

.46 

.02 

.35 

.15 

.90 

.02   .01 

.30 

.01 

.20 

.24 

1.30 

■  10. 

IRELAND 

3.63 

.16 

.75 

■  30 

.32 

.93 

.15 

.76 

.08 

JANE  LEW 

2.66 

.09 

.08 

■  18 

.29 

.22 

.57 

.03 

.27 

■  17 

.04 

.23 

.31 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

1.66 

.12 

T     7 

.31 

.79 

■  11 

.08 

.02 

.01 

7 

■  02' 

KERMIT 

6.27 

.16 

.16 

.21 

.55 

.17 

.04 

.22 

■  40 

.04 

■  23 

.55 

1.45 

■  oai 

KEYSER 

- 

T 

.76 

■  23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKE  LYNN 

1.63 

T 

.02 

.30 

.23 

.30 

.03 

.30 

.04 

.03 

.13 

.05 

LEWISSURG  2  SSW 

2.19 

.10 

■  10 

.06 

.09 

•  07 

.96 

.11 

.10 

■  02 

.27 

.33 

LOGAN 

6,02 

.11 

.07 

.01 

.67 

7 

.19 

■  74 

.30 

.01 

.16 

.03 

.04 

■  09 

.63 

1.17 

■  02j 

LONDON  LOCKS 

6.70 

.16 

T 

.23 

.31 

.39 

.03 

.16 

1.54 

.03 

.20 

.07 

.26 

1.08 

■  20 

MADISON 

5.60 

.16 

7 

.71 

.07 

T 

.60 

1.91 

.01 

.23 

.02 

.03 

.02 

.52 

.76 

■  16 

MANNINGTON  1  N 

1.75 

.12 

T 

.03 

7 

■  17 

.37 

.15 

.21 

.25 

.09   .09 

.05 

.01 

.16 

.05 

MANNINGTON  1  W 

1.71 

.12 

.02 

.05 

.01 

.28 

.22 

.44 

.27 

.07 

.02 

.16 

.05 

MARTINSeURG  FAA  AP 

1.73 

T 

T 

.02 

.29 

.90 

.27 

7 

.14 

.01 

7 

.07 

.03 

' 

MAThIAS 

.65 

.02 

7 

.10 

7 

.65 

.02 

.06 

; 

MATOAKA 

6.87 

.32 

.09 

.40 

.55 

1.03 

.11 

,30 

.45 

1.27 

■  35 

MC  MECHEN  DAM  13 

1.37 

.11 

7 

7 

.13 

.43 

.03 

.12 

.41 

7 

7 

.02 

.12 

MC  ROSS 

6.51 

.30 

7 

.22 

.10 

.10 

.20 

.83 

.96 

.03 

.46 

.50 

.61 

.20 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

1.63 

.03 

7 

7     .06 

■  30 

.43 

.11 

.08 

.11 

.36 

.02 

.03 

.02 

■  02 

7 

.06 

MOOREFIELO  MCNEILL 

1.61 

T 

.03 

.60 

.33 

.28 

.11 

.14 

.12 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

1.36 

.06 

7 

7 

■  17 

.18 

.33 

.03 

.32 

.07 

.02 

.02 

7 

.15 

.01 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

1.52 

.06 

.06 

T 

.06 

.15 

.20 

.43 

.27 

.11 

.03 

.14 

.05 

MT  STORM 

2.57 

.16 

.01 

.29 

.83 

.76 

7 

.13 

.34 

■  02 

.03 

NEW  CUMBERLAND 

2.11 

.07 

.06 

■  03 

.38 

.10 

.62 

T 

.05 

.18 

.60 

NEW  MARTINSVILLE 

1.65 

T     .28 

■  38 

.33 

.25 

.15 

.34 

.04 

7 

.06 

OAK  HILL 

6.65 

.18 

.25 

.26 

.10 

.03 

.17 

1.30 

,01 

.10 

■  10 

.20 

1.06 

.67 

OMPS 

1.29 

.16 

.70 

,34 

7 

.09 

PARKERS6URG  FAA  AIRPORT 

.66 

T 

7 

■  32 

.05 

7 

.13 

T 

.26 

,02 

7 

■  09 

■  01 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

.99 

T 

.11 

7 

.25 

.01 

7 

.13 

7 

.31 

,03 

.01 

,12 

.02 

PARSONS  1  SE 

3.91 

.15 

7 

.05 

.09 

.91 

.16 

.54 

.70 

.05 

.06 

,74 

.11 

7 

.01 

.15 

.19 

PETERSBURG 

1.07 

.30 

.53 

.10 

7 

.07 

.07 

PHILIPPl 

2.65 

.16 

.05 

7 

7     7 

.42 

.61 

.64 

.10 

,10 

.32 

7 

.18 

.24 

.01 

PICKENS  I 

6.06 

.91 

.12 

.56   7 

1.19 

.62 

1.82 

.04 

,19 

.10 

T 

.10 

.24 

.15 

PIEDMONT 

2.71 

• 

.80 

.02 

.10 

.40 

.73 

.10 

.48 

.06 

.02 

PIN6VILLE 

6.09 

.19 

.26 

.14 

.20 

.12 

.34 

.94 

.41   .03 

,14 

.19 

.51 

.64 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

2.16 

.01 

.69 

.22 

.02 

.53 

.04 

.32 

7 

.04 

■  08 

.09 

.12 

PRINCETON 

3.66 

.16 

.02 

.10 

.06 

.04 

.44 

.70 

7 

.35   .03 

.02 

.02 

.28 

.18 

■  67 

.37 

RAVENSWOOO  DAM  22 

1.92 

.02 

.54 

.22 

.43 

.01 

,27 

T 

.07 

.20 

.16 

RENICK  2  S 

2.75 

.12 

.02 

.22 

.08 

.04 

1.45 

T 

.26 

7 

.16 

■  30 

.10 

RIPLEY 

3.06 

.02 

7     7 

7 

.50 

.40 

.25 

.55 

.46 

■  25 

7 

.05 

.06 

.02 

■  05 

■  39 

ROMNEY  3  NNE 

1.87 

.06 

7 

.60 

■  25 

.31 

T 

,46 

.02 

.05 

■  14 

ROWLESBURG  I 

6.73 

.30 

7 

.12 

7     7 

.55 

.88 

1.60 

.05 

,15 

.48 

7 

.30 

■  20 

.10 

ST  MARYS 

1.16 

.13 

.26 

.20 

■  12 

■  36 

7 

.09 

SMOOT 

3.15 

.07 

.07 

.12 

.11 

.04 

.11 

1.10 

.41 

7 

.14 

.84 

.14 

SPENCER 

3.06 

.08 

.31 

.01 

.66 

.26 

.98 

7 

.35 

.12 

7 

.03 

.23 

,16 

.05 

SPRUCE  KNOB 

1.78 

.16 

.03 

.05 

.39 

.10 

.75 

7 

.13 

■  12 

.07 

STONY  RIVER  DAM 

3.39 

.09 

.16 

.30 

.71 

1.15 

.06 

.64 

.15 

.11 

SUMMERSVILLE  3  NE 

3.76 

.67 

.06 

.36 

.26 

• 

» 

1.41 

7 

.22 

7 

.66 

.49 

.03 

SUTTON  RESERVOIR 

2.98 

.32 

.03 

7 

7     7 

7 

.63 

.30 

.69 

7 

.08 

.53 

7 

7 

.02 

.37 

.01 

THOMAS 

6.22 

.35 

.06 

.31 

.24 

.74 

1.15 

.02 

.09 

.76 

.02 

.12 

.16 

.16 

UNION 

2.68 

.16 

.10 

.02 

.03 

1.15 

.66 

.17 

.11 

.20 

.20 

.06 

VALLEY  BEND 

3.11 

.25 

.07 

.06   7 

.75 

.60 

7 

.05 

.20 

.03 

.06 

.26 

.16 

VALLEY  HEAD 

3.20 

.30 

7 

.28   7 

.78 

^23 

.91 

■  03 

.10 

.26 

.20 

.11 

VANDAL lA 

2.37 

.07 

.05 

.17 

.50 

.01 

.76 

.28 

.10 

■  32 

.02 

7 

.09 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

1.62 

.03 

.53 

.69 

.04 

.09 

.30 

WASHINGTON  DAM  19 

1.05 

.06 

7 

.35 

.01 

.16 

.02 

■  28 

.06 

.03 

.06 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.68 

.65 

.43 

.26 

1.13 

.11 

■  15 

7 

.27 

.36 

.16 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

« 

Day  of  Month 

^ 

1    1    2    1    3 

4    [   5l    6 

yTsJa 

10  1 

u  1 

12 

13  1   14   1   15 

16  1 

17   1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22      23      24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEIRTON 
WELLSauRG    3    NE 
WESTON 

2.30 
1.95 
2.77 

.06 
.OS 
.13 

.05 

T 

.07 
.01 

T 

.07 

.02 

T 

.05 
.07 
T            .32       .24 

.6S 
.56 

.03 
.17 
1.01 

T 

.57 
.55 

.10 

.06 
.09 

.03 

T 

.06 
.02 
.21 

.72 
.30 
.19 

T 
.02 

WHEELING    WARWOOO   DAM    12 

1.72 

.07 

.07 

.IS 

.61 

.01 

.16 

.30 

.03 

.02 

.04 

.22 

.01 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

2.«7 

.02 

.07      .11 

.02 

.OS 

1.27 

.21 

.23 

.36 

.10 

WIDEN 

2.91. 

.4S 

T 

I 

.59      .32 

.75 

.OS 

.09 

T 

.07 

.40 

.16 

WILLIAMSON 

4.21 

.22 

.20 

.53      .04 

.20 

.23 

.37 

.25 

.04 

.02 

.19 

1.10 

.59 

.73 

WILLIAMSON    2 

4.25 

.15 

.17 

.56      T 

.23 

.10 

.41 

T 

.06 

.08 

.13 

1.15 

.91 

.30 

WINFIELD   LOCKS 

4.18 

.09 

.01 

.60      .35 

.11 

.09 

1.57 

.IS 

.13 

T 

.11 

.26 

.66 

.02 

SUPPLEMENTAL    DATA 


wcoi   uinkjiui;! 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

1 

3 
Hi 

Station 

1 

III 
fill 

1 

> 
< 

1  . 

2  ^ 

;;:  a 

§       1 

a     1 

J 

It 

< 

O  UJ 

< 

O  UJ 

Q. 

O  U) 
Old 

Q. 

O  «1 
O  UJ 

r- 

i 

s 

1 

s 

Oi 

i 
[O 

§1 

(2 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 
ELKINS   WB   AIRPORT 
HUNTINGTON   WB    AIRPORT 
PARKERSBURG   WB   CITY 

sw 

SSE 
N 

13 
11 
9 

6.0 
7.9 
6.6 
6.9 

35++ 
33++ 
29++ 
23 

sw 

NNW 
W 
W 

28 

28 
1^ 

75 
7U 

81 
87 
79 

^9 
52 
52 

50 
53 
53 

2 
2 

5 

5 
7 
3 

6 
5 
» 
5 

2 

1 
3 
0 

1 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

16 

IS 
16 
13 

63 

6.3 
6.7 
6.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Mtsr  vimiNrA 

MAY  l«6t 


SUIIon 


ARSOVALC  a 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BArARO 

BECK-LEY  V  A  HOSPITAL 

eeCKLEY  MB  AP 

BENSON 

BENS  RUN 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSK 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUES  TONE  0AM 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

3UCKHANN0N  2  W 

CAIRO  3  S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  HB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRESTON  1  SSW 

OUNLOW  3  E 

ELK  INS  US  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  2  NE 

GARY 

GASSANAY 

GLENVILLE  2  NE 

GRAFTON  I  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

HOGSETT  GALL  1  POL  IS  DAM 

HOPE  MONT 

HUNTINGTON    W8    AIRPORT 

KEARNEYSVILLE    1     NW 

KEYSER 

LEWISBURG  2  SSM 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


*t   40 
Z6   12 


J  3   66 

29   27 


»2  ia 

27   23 


M   66 
2«   22 


7»   7» 

29   3A 


79   77 
«0   *J 


7»   76 
30   3A 


80   SO 
35   39 


10    11     la    13 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

62 

30 

7« 
29 

SO 
".0 

MAX 
HIN 

69 
3* 

6B 
31 

82 

43 

MAX 
MIN 

60 
34 

60 
29 

82 
42 

MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


55   68 

30   21 


61 
26 


51   64   75 
30   22   30 

80 


56   70 

34   25 


47   56 
23   23 


55   68   79 

34   28   37 


67   79 
30   34 


76   76 
52   54 


78   82 
33   39 


73   78 
35   39 


79   78 
34   40 


83   80 

38   43 


75   75 
31   34 


82   82 
44   49 


72   7» 
34  I  35 


77  I  80 
43   36 


80   76 
43   37 


77  I  77 
47  '    35 


73  i  75 
52   50 


7T   ai   82 

33   60  I  49 


77   *5  I  47 
55   25   41 


79   81 
48   60 


75   83 

38   40 


78   81   75   63 
61   60   37   47 


87   85 
65   54 


88   90   93 
42   75   56 


70   57   62 
39   29   42 


80   74   67 

47   30  I  47 


82   67   65 
42   31  '  45 


Day 

14  I  IS 

♦7   70 
42   44 

66   74 
53   51 

71   49 
49   37 

75   75 
58   44 


77   78 
54   41 


01  Month 
16  :  17  I 


73  46 

47   43 


72   69 
49   59 


74   72 
43   41 


70   72 
53   57 


69   70 
52   58 


79   81 
42   50 


19  I  20   21  <  22   23   24 


54  I  45 
75 


80   75  1 
46   43  I 


82   86 

33   46 


79   83 
59   61 


81   84  I  89 

44   45   50 


72   80   85 
43   60   59 


87  ;  85 
46  I  48 


81   86   83 
38   52   55 


75   63 
43   29 


66   69 
40   39 


87   66 
56   41 


75   69 
54   45 


72   72 
57   52 


59   80 
51   48 


;  76   76 
51   49 


67   74 
53   60 


79   74 
48   55 


79  79 

45  39 

69  69 

46  33 

78  79 


55 


69   56 
35   30 


71   81   85   83 
42   47   52 


MAX 
HlNi 


63   67 
34   24 


MAX 
MIN 


MAX  I 

MIN 


MAX  I 
MIN 


MAX 
MIN  , 


MAX  ; 
MIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX  ' 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


i  MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


54   69 
32   33 


46   60 
29   23 


43   58   70 
26   29   30 


56   66 
32   25 


72   54   71 
33   26   28 


54   69 
32   25 


70   56 
33   22 


55  63  77 

32  21  27 

62  63  68 

25  33  33 

68  57  71 

35  27  31 

72  68  80 

37  36  36 

65  56  71  i 

36  28  27 


56 
25 

81 
36   32   40 


45   60 
26   22 

57   73 


82   79 
37   42 


82   82 
50   55 


78   78 
34   38 


81   80 
46   48 


74   74 
40   43 


81   81 
35   40 


80   82 

33   41 


83   81 
36   41 


79   83 
36   41 


80   82 
35   40 


80   84 
35   43 


84   82 
44   43 


48   47 
28   29 


85   85 
46   51 


45 


87   90 
40   52 


76   81 
45   62 


86   92 

47   65 


80   87 
46   55 


84   89 
40   53 


59  I  64 
27   36 


84   69   59 
57   33   41 


78   64   62 

41   31   44 


78   65 
44   33 


79   54   56 
25   40 


83   79 

41   38 


87   78 
52   49 


72   73 
48  I  39 


74  :  75 
50   46 


79   83   91 
37   40   51 


86   90   85 
54   63   64 


79   84   84 
39   58   56 


84   90   85 
51   67  ;  67 


85  90  !  88 
42  55   54 

80  84 

42  43   48 

86  90 
39  49 

79  85 

37  45 


71   68 
43   36 


87   62 

50   40 


71   65 
37   33 


86   60 
49   33 


82   66 
46   39 


66   65   60 
35   32  i  46 


70   65  I  62 

40   35  [  50 


79   61 
50   32 


85   65 
56   42 


81   65 
47   37 


87 
54 


82  ]  77 
48   39 

83  78 


46 


82   88 

44  ■  45 


69   65 

30   35 


74   47 
37   36 


78   84   83 
41   44   53 


83   88 
58   58 


86-  85 
50   56 


79   87 
41   48 


89   95 
51   63 


70   59 
42   54 


88   92   88 
51   67   68 


74   89  I  92 
52   64   57 


84   57   65 
47   32  !  39 


82   63  ;  67 
40   29  I  43 


85   60  I  65 
46   35  I  40 


87   60  !  68 
49   36   44 


90   66 
53   39 


84   56 
49   40 


76   72 
56   57 


64   73 
52   35 


75   73 
48   43 


75   72 
56   50 


80   80 
59   45 


67   66 
47   39 


78   72 
59   49 


68   81 
59   50 


77   69 
53   42 


60   51 

50   42 


78   75 
58   52 


72   67 
50   42 


77   681 
58   45 


69   70 
43   46 


75   72 

45   44 


67   78 
54   51 


79   76 
56   48 


67   79 
55   43 


77   74 
60   39 


67   81 
57   45 


71   80 
58   41 


82   82 
49   49 


65   77 
45   43 


75   76 
51   48 


77   75 
42   50 


82   82 
51   53 


73   70 
43   39 


73   77 
54   54 


74   76 
56   57 


80   69 
51   52 


71   77 
45   59 


65   55 
49   55 


77   74 
51   55 


80   77 
52   54 


71   81 

47   51 


80   79 
50   49 


73   81 
50   54 


59  I  70 
52  i    49 


75   78 
57   45 


79   77 
50   50 


72   77 
54   49 


6a   42 
41   35 


72   65 

47   51 


68   62 

44   33 


74   65 
50   46 


67   66 
48   50 


73   72 
50   38 


76   66 
49   39 


66   68 
45   35 


78   74 
48   51 


73   62 

50   34 


75   58 
42   39 


72   68 

51   35 


72   75 
52   41 


57   62 
44   29 


66   72 
46   42 


80   68 
52   45 


58   72 
46   40 


88   67 
45   42 


75   72 
52   49 


67   58 
40   38 


57   72 

51   41 


55   52 
51   48 


76   57 
48   39 


75   72 
52   42 


76   68 
47   40 


74   70 
52   38 


67   77 
58   50 


58   73 
48   56 


58   70 
54   41 


70   54   71 
48   42   54 


91   64 
52   34 


82   72 
62   53 


65   80 
50   45 


74   78 
57   58 


56   75 
50   50 


77  ,  79 
56   54 


53   72 
59  ■  50 


56   51 
50   41 


70   75 
51   45 


>a    41 

32   29 


65   65 
35   39 


57   64 
32   25 


59   66 

33   30 


98   65 
34   35 


66   74 
30   30 


63   62 
32   32 


63   66 
42   28 


59   64 

3  5   40 


66   64 

37   37 


98   55 
33   26 


63   68 

37   30 


59   70 
29   31 


55   75 
36   32 


51   71 
34   32 


57   53 
36   37 


51   72 
31   32 


50   72 
38   40 


55   67 
33   31 


50   72 
35   35 


62   59 

34   27 


58   54 
38   35 


71   75 
34   35 


55   64 

30   31 


66   54 
33   34 


55   52 

3  5   36 


52   70 
29   24 


51   73 
37   40 


46   47 
52   92 


62   48   60 


96   72   97 
49   49   52 


77   76 
48   49 


69   74 
93   52 


72   65 
54   46 


75   67 
48   56 


66   57 
51   52 


69   72 
50   50 


75   70 
49   54 


73   72 
50   49 


76   76   73 
44   52   51 


66   62 

47   50 


60   75   72 
54   51   61 


73   50   77 
49   55   60 


54   76   74 
47   48   51 


73   71 
53   57 


75   59 
50   55 


75   73 
52   54 


65   53 
47   50 


74   66 
45   50 


78   73 
54   52 


75  52  78 

40  54  54 

74  61  77 

41  65  59 


72   69 
53   53 


80   60  I  51 
53   43  I  45 


73   60   77 
39   55   57 


76   70 
54   59 


66   51   50  •    70   66   65 


58   58   76  '  79   82   79 
30   28   39   38   40   53 


68   69 
36   31 


73  I  81   86   84 
32   36   41   46 


75   84   84 


76   82   88 
51   42   55 


79   83   87 
47   45   46 


92   84   72 


86   80 
64   68 


92   87   58 
54   58   43 


75   80   75 


54   76   76 
46   43   44 


70 
60 


73   75   72   72   72   54   75   71   70 


74   73   70 
63   67   67 


76   75   58 
44   50   50 


77   81   59 


51   68   58  I  51   51 


68   65   57   64 
47   38   33  ;  49 


75   55   66  I  74 
50   37   37   41 


\ 

28 

29 

M 

11 

I 

TO 
99 

74 
14 

71 
98 

74 
94 

73 
96 

70 
42 

71 
57 

74 
40 

70 
93 

71 
94 

71 
49 

79 
45 

76 
92 

76 
58 

77 
50 

76 
44 

76.1 
42.8 

79 
97 

79 
60 

78 
50 

75 
42 

74.2 
42.7 

71 
55 

78 
54 

77 
54 

79 
43 

74.9 
44.5 

75 
66 

72 
51 

75 
41 

70.4 
41.8 

70 
93 

71 
55 

70 
54 

73 
51 

68.5 
49.6 

62 
51 

73 
57 

76 
56 

79 
50 

73.4 
45.6 

66 
54 

74 
57 

72 
52 

69 

40 

58.8 
41.6 

72 
52 

75 
52 

76 
50 

79 
43 

73.4 
41.7 

75 
58 

76 
50 

74 
50 

76 

43 

72.3 

43.4 

88 
55 

80 
50 

78 
50 

81 
45 

77,1 
45.1 

62 
51 

70 
55 

68 
50 

70 
38 

66.7 
40.1 

75 
60 

75 
58 

75 
54 

78 
47 

73.8 
48.8 

73 
59 

77 
62 

77 
57 

77 
52 

74.9 
49.2 

77 
54 

76 
55 

75 
50 

78 
46 

73.4 
43.6 

71 
56 

78 
58 

76 
52 

72 
46 

73.1 
42.0 

74 
59 

75 
60 

76 
58 

77 
51 

75.0 
50.8 

75 
54 

73 
55 

71 
63 

76 
45 

69.6 
43.1 

74 
57 

76 
61 

74 
54 

76 
48 

72.5 
48.4 

55 
40 

57 
63 

65 
64 

70 
43 

65.2 

44.5 

73 
54 

76 
57 

75 
49 

76 
43 

72.6 
43.2 

59 
53 

78 
56 

77 
58 

75 
48 

74.5 
45.4 

76 
55 

78 
50 

76 
55 

80 
50 

76.3 
46.1 

73 
53 

78 
60 

77 
51 

75 
45 

73.8 
43.1 

75 
57 

78 
69 

74 
63 

78 
46 

74.6 
44.5 

73 

58 

78 
51 

78 
63 

77 
47 

75.5 
46.2 

74 
69 

79 
51 

76 
57 

77 
48 

74.7 
45.0 

70 
56 

75 
62 

79 
57 

83 
63 

78.3 
60.2 

73 
59 

77 
59 

78 
65 

76 
50 

73.1 
46.1 

64 
49 

60 
57 

63 

50 

59 
48 

65.1 
41.7 

75 
62 

78 
53 

76 
58 

79 
53 

75.4 
51.8 

65 

53 

69 
65 

76 
67 

78 
46 

72.5 
46.9 

72   79   78   77 
50   51   62   53 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
MAY   1963 


Station 

Day 

Of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LONDON  LOCKS 

MAX 
HIN 

TO 
35 

57 
31 

74 
31 

81 
39 

84 
45 

84 
48 

SO 
40 

82 

45 

11 

90 
50 

87 
54 

60 
41 

72 
41 

67 
56 

81 
53 

72 
49 

73 
56 

77 
56 

72 

53 

77 
44 

66 
47 

71 
51 

64 
37 

62 

36 

72 
40 

62 

54 

77 
54 

69 

58 

75 
59 

74 
59 

74 
55 

74.0 
47.3 

MAD  I  SON 

MAX 
MIN 

69 
3S 

57 
30 

73 
30 

80 
35 

85 

41 

85 

51 

79 
44 

62 

44 

87 
45 

91 
53 

82 
63 

58 

41 

70 

42 

69 
69 

80 

50 

76 
51 

75 
57 

78 
59 

76 
50 

79 
51 

69 

47 

73 
47 

70 
37 

64 
37 

76 
39 

64 
54 

78 
59 

74 
59 

77 
61 

77 
61 

75 
52 

75.1 
47.5 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

»4 
32 

69 
20 

78 
26 

83 
34 

83 
39 

75 
41 

77 
34 

85 
37 

91 
53 

86 
52 

79 
40 

68 
29 

68 
42 

79 
59 

76 
36 

81 

80 
46 

72 
55 

78 
42 

75 
50 

74 
48 

67 
36 

63 
29 

72 
28 

73 
41 

76 
36 

75 
51 

77 
54 

78 
44 

76 
51 

79 
43 

75.8 
41.3 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

46 
36 

67 
37 

80 
35 

85 
39 

84 
45 

77 
52 

78 
44 

90 
50 

92 

72 

94 
59 

77 

42 

63 

35 

67 
38 

80 
50 

69 

50 

79 
50 

66 
49 

74 
54 

81 
50 

80 
47 

62 
42 

11 

62 

41 

67 
31 

74 
39 

70 
50 

67 

50 

71 
56 

80 
58 

78 
55 

79 
48 

74.6 
46.7 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

»4 
29 

65 
28 

77 
27 

80 
36 

80 
40 

76 
53 

77 
40 

87 
40 

91 
48 

91 
56 

83 
53 

62 
29 

67 
34 

76 
43 

72 
44 

79 
44 

68 
42 

71 
53 

78 
43 

78 
60 

78 
36 

69 
42 

62 
39 

57 
26 

59 
39 

72 
48 

62 
52 

73 
53 

77 
56 

76 
46 

77 
41 

73.7 
42.3 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

52 

27 

65 
24 

64 
29 

80 
27 

60 
38 

74 
47 

78 
39 

61 
37 

86 
47 

85 

49 

83 
46 

72 
32 

52 

45 

74 
48 

74 
42 

70 
50 

75 
52 

67 

53 

75 
39 

71 
46 

64 
43 

65 

44 

60 
33 

67 
29 

64 

48 

75 
61 

66 

53 

68 
52 

73 
57 

74 
53 

77 
42 

71.3 
42.6 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

53 
33 

67 
25 

77 
31 

82 
37 

79 
43 

76 
42 

77 
37 

85 
35 

90 
62 

86 
51 

77 
41 

64 
32 

64 
44 

77 
60 

74 
42 

81 
53 

75 
51 

73 
56 

78 
45 

75 
52 

73 
41 

70 
41 

62 
32 

73 
31 

67 
43 

74 
53 

75 
53 

78 
59 

78 
60 

76 
49 

80 

45 

74.7 
44.2 

HOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

MIN 

62 

33 

66 
22 

82 
25 

84 

30 

85 
36 

79 
52 

79 
36 

88 
38 

93 

51 

95 
53 

92 

50 

65 

30 

66 
35 

79 
46 

80 
39 

as 

43 

83 
46 

74 
52 

80 
39 

80 
45 

71 
36 

69 

44 

58 

35 

72 
26 

70 
38 

77 
49 

71 
64 

78 
56 

78 
56 

80 
47 

77 
42 

77.8 
41.5 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
31 

66 
27 

78 
34 

63 
44 

77 
48 

74 
48 

78 
42 

86 

50 

90 
58 

86 
63 

63 

40 

68 

33 

65 
51 

77 
55 

66 
42 

80 
52 

69 
51 

73 
55 

78 
56 

67 
62 

72 
45 

62 

44 

60 
36 

73 
34 

53 
53 

73 
53 

73 
55 

76 
60 

76 
60 

74 
54 

79 

50 

72.7 
47.9 

MORGANTOMN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

51 
31 

65 
25 

77 
31 

81 
40 

60 
45 

74 
46 

77 
39 

85 
42 

90 
57 

86 
58 

76 
41 

69 

33 

65 
50 

80 
52 

73 
40 

80 
50 

71 
49 

73 
55 

78 
47 

69 

54 

71 
41 

69 
40 

61 

32 

72 
33 

72 
45 

74 
51 

76 
53 

77 
57 

77 
51 

75 
52 

77 
47 

74.2 
45.1 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

55 

32 

67 
26 

77 
32 

61 

40 

80 
48 

72 
42 

75 
35 

85 

47 

90 
64 

86 
57 

74 
40 

66 
32 

66 
43 

77 
59 

75 
39 

78 
42 

77 
46 

73 
55 

76 
48 

75 
52 

72 

43 

70 
38 

59 
32 

59 
31 

73 
38 

76 

44 

78 
59 

78 
53 

73 
50 

76 
45 

74.4 
44.1 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
32 

67 
27 

79 
32 

85 

40 

80 
46 

78 
47 

79 

41 

87 
43 

92 
58 

66 
58 

76 
42 

66 
36 

62 

47 

80 
61 

71 

44 

83 
55 

76 
52 

75 
56 

80 
49 

70 
56 

75 
44 

65 

44 

54 
34 

75 
36 

72 
45 

76 
55 

77 
55 

79 
59 

79 
62 

78 
54 

80 
48 

75.5 
47.1 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

6S 
30 

52 
25 

69 
27 

76 
34 

83 
44 

80 
45 

75 
43 

79 

44 

84 

44 

88 
56 

85 
65 

56 
33 

72 
36 

61 
49 

76 
45 

73 
45 

75 
45 

75 
56 

72 
44 

78 
46 

57 
47 

70 
49 

64 
37 

61 
33 

69 
37 

58 
51 

78 
53 

62 
55 

75 
56 

77 
65 

79 
46 

72.2 
44.0 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
35 

67 
30 

79 
37 

82 
46 

77 
49 

77 
48 

76 
45 

86 
53 

91 
65 

82 
60 

60 
44 

63 
37 

66 
52 

79 
59 

70 
48 

80 
54 

72 
55 

74 
58 

78 
54 

70 
52 

75 
46 

62 

45 

63 
39 

71 
39 

60 
49 

74 
52 

71 
59 

78 
61 

78 

60 

76 

51 

80 
47 

73.3 
49.3 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 
34 

67 
30 

78 
38 

82 
45 

77 
50 

76 
50 

77 
47 

66 

49 

90 
68 

83 
59 

69 

43 

63 
39 

67 
61 

78 
60 

70 
50 

81 
55 

74 
59 

74 
57 

78 
66 

70 
52 

73 
44 

53 
45 

62 

39 

73 
40 

59 
49 

75 
52 

72 
60 

78 
61 

76 
60 

76 
53 

80 
50 

73.3 
49.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

54 
30 

62 
25 

76 
'28 

80 
36 

80 
40 

74 
49 

74 
39 

82 

39 

86 
65 

88 
65 

87 
43 

64 
34 

64 
49 

75 
62 

75 
45 

79 
49 

78 
48 

68 
53 

70 
46 

68 
46 

67 
40 

67 
48 

61 

33 

71 
32 

70 
47 

76 
52 

68 
56 

77 
67 

78 
60 

76 
54 

78 
48 

73.4 
44.8 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

58 
35 

75 
30 

82 
29 

82 

38 

84 
42 

79 
59 

78 
43 

89 
45 

93 

74 

93 
63 

67 
54 

63 
34 

64 
43 

78 
49 

77 
46 

82 
47 

80 
50 

75 
57 

81 
47 

80 
51 

58 

40 

70 
47 

65 

40 

75 
30 

71 
41 

77 
51 

75 
49 

77 
56 

80 
63 

79 
52 

78 
47 

77.3 
46.8 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

46 
26 

58 
21 

72 
29 

73 
35 

74 
39 

69 
45 

70 
34 

74 
40 

63 
50 

81 
54 

74 
41 

63 
30 

60 
47 

70 
55 

66 
43 

72 
45 

70 
47 

64 

49 

71 
41 

65 
48 

66 
36 

59 
45 

55 
29 

68 
29 

58 

47 

72 
46 

65 
54 

72 
53 

71 
57 

59 
52 

73 
41 

67.5 
42.2 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

67 
32 

45 
30 

65 

40 

76 
48 

83 
52 

79 

57 

78 
40 

79 
49 

85 
69 

88 
69 

90 
46 

61 
38 

66 
47 

67 
49 

69 
45 

76 
54 

80 
68 

70 
52 

66 

48 

75 
51 

70 
44 

59 
49 

63 

40 

58 
32 

68 

44 

59 

52 

70 
54 

59 
54 

73 
56 

77 
56 

74 
46 

70.9 
48.7 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
33 

55 

28 

72 
28 

80 
32 

83 
36 

82 
42 

79 
43 

81 
42 

86 
42 

89 
48 

86 
54 

62 
39 

11 

66 
57 

79 
61 

78 
51 

71 
56 

77 
56 

73 
48 

79 
50 

68 

51 

71 
51 

62 
38 

65 
35 

73 
37 

60 
51 

75 
56 

57 
54 

77 
54 

75 
58 

76 
60 

74.0 
45.5 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

56 
31 

68 
27 

79 
31 

82 

40 

81 
44 

77 
48 

78 
41 

87 
42 

91 
61 

68 
57 

82 
45 

62 
35 

69 

80 
62 

76 

44 

76 
52 

75 
56 

76 
56 

78 
47 

77 
60 

75 
40 

70 
43 

62 
32 

73 

35 

71 
49 

76 
54 

74 
57 

78 
56 

78 
60 

77 
51 

79 
♦7 

76.8 
46.6 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

65 

34 

67 
26 

77 
33 

81 

40 

82 

44 

81 
49 

78 
39 

85 
43 

89 
55 

90 
57 

89 
45 

62 
35 

64 
51 

80 
61. 

80 
45 

79 
52 

80 
56 

75 
56 

78 

48 

78 

50 

74 
40 

75 

43 

74 
33 

72 
34 

70 
51 

77 
54 

76 
54 

77 
58 

79 
59 

80 

42 

80 

45 

77.3 
46.3 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

56 
33 

70 
24 

81 
31 

85 
38 

85 
43 

61 
47 

82 

37 

89 

41 

94 
53 

88 
55 

82 
46 

66 
34 

68 

50 

82 
56 

78 
45 

80 
54 

77 
55 

76 
57 

79 
45 

70 
50 

76 
41 

72 
46 

69 
32 

74 
33 

71 
50 

78 
54 

72 
56 

78 
57 

80 
60 

79 
51 

80 
45 

77.4 
45.8 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

62 

34 

68 
26 

82 
28 

84 
35 

83 

40 

78 
54 

80 
37 

88 
46 

91 
62 

93 
55 

91 
48 

65 
33 

65 
36 

79 
52 

76 

40 

83 
48 

82 

50 

73 
57 

79 
43 

78 
49 

69 

37 

68 
49 

63 
36 

69 
29 

66 
40 

72 
51 

70 
54 

77 
57 

79 
59 

78 
50 

78 
45 

76.4 
44.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

52 

31 

65 
26 

76 
30 

80 
36 

79 
42 

75 
42 

75 
39 

82 

41 

86 
55 

86 
55 

80 
41 

64 
33 

64 

45 

76 
59 

72 
41 

80 
50 

78 
48 

69 

51 

75 
48 

74 
51 

68 
41 

67 

47 

61 
34 

72 
32 

69 

44 

77 
53 

72 
52 

77 
56 

75 
50 

74 
56 

79 
49 

73.5 
44.8 

SPENCER 

MAX 
MIN 

54 
33 

67 
24 

78 
34 

81 
39 

61 
44 

76 
51 

76 
44 

84 
41 

69 
66 

88 
65 

81 
46 

63 
35 

62 
52 

79 
61 

76 
48 

79 
54 

77 
54 

73 
57 

76 
46 

77 
52 

73 
40 

73 

48 

63 
32 

73 
35 

70 
54 

75 
53 

75 

57 

75 

58 

78 
51 

76 
52 

77 
50 

75.0 
47.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

62 
23 

41 
19 

58 
35 

63 
45 

75 
50 

75 
50 

69 
42 

66 

46 

76 
52 

81 
58 

82 
50 

65 
33 

61 
35 

69 
42 

67 
44 

68 
45 

70 
52 

51 
50 

63 
50 

71 
54 

78 
42 

64 
45 

58 

31 

58 
32 

65 
35 

57 
43 

68 
45 

54 

49 

72 
51 

68 
54 

57 
47 

66.2 
43.5 

UNION 

MAX 
MIN 

70 
30 

50 
25 

68 
27 

76 
31 

60 
36 

80 
44 

80 

44 

78 
42 

83 
45 

87 
53 

84 
54 

73 
36 

70 
43 

60 
47 

78 
46 

78 

49 

70 
53 

69 

57 

71 
43 

75 
49 

73 
37 

75 
38 

73 

37 

64 
36 

67 
41 

62 

50 

70 
53 

58 
53 

69 
57 

74 
SI 

76 
42 

72.3 
43.5 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

MIN 

73 
36 

49 
33 

66 
29 

79 
36 

83 

41 

83 
48 

78 
40 

78 
41 

88 
50 

93 
54 

93 
52 

64 

34 

63 
35 

63 
44 

78 
43 

72 
48 

80 
49 

66 
54 

72 
43 

81 
50 

80 
40 

65 
44 

71 
42 

51 
29 

68 
38 

70 
45 

72 
54 

63 
54 

75 
58 

76 

49 

76 
45 

73.5 
43.8 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

53 
30 

67 
25 

79 
30 

84 
36 

81 
48 

78 
47 

79 

40 

84 
40 

89 
49 

90 
56 

85 
43 

68 
36 

67 
51 

76 
56 

75 
47 

79 
51 

77 
48 

71 
54 

78 

44 

78 
50 

71 
42 

71 
49 

65 
33 

74 
32 

74 
50 

79 
48 

77 
66 

80 

57 

80 
58 

78 
57 

82 
46 

76.4 
45.4 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

52 
31 

68 
28 

77 
36 

81 
45 

75 
51 

74 
43 

76 

40 

84 
51 

89 
66 

85 
62 

70 
39 

67 
34 

66 
46 

76 
58 

67 
42 

77 
44 

75 
47 

73 
53 

77 
52 

72 

51 

73 
43 

60 

41 

52 

34 

72 
32 

72 
42 

74 
45 

75 
53 

78 
58 

75 
62 

73 
51 

78 
45 

73.3 
46.1 

WELLS8URG  3  NE 

MAX 
MIN 

52 
32 

65 
25 

77 
25 

81 
37 

80 
47 

72 
39 

74 
34 

85 

41 

90 
58 

86 
54 

73 
40 

66 

30 

64 
41 

78 
57 

77 
37 

78 
41 

77 
45 

73 
55 

77 
43 

76 
52 

73 
39 

71 
38 

60 
30 

70 
28 

73 
38 

73 
46 

75 
47 

80 
55 

78 
52 

74 
50 

78 
42 

74.4 
42.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

70 
33 

59 
26 

67 

31 

80 
33 

85 
39 

80 
45 

79 
41 

79 
42 

83 

43 

90 
56 

85 
47 

57 
35 

76 
36 

65 

50 

75 
46 

71 
46 

81 

53 

70 
56 

74 
47 

60 
48 

68 

41 

71 
46 

64 
33 

64 
32 

75 
34 

64 
53 

76 
52 

It 

80 
59 

79 
52 

76 
48 

74.1 
43.7 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

66 

32 

51 
28 

66 

31 

71 
36 

81 
46 

72 
47 

72 
39 

75 
42 

84 
51 

89 
60 

84 
41 

59 
35 

68 
39 

66 
44 

78 
42 

68 

42 

78 
48 

66 
52 

73 
49 

77 
54 

57 
43 

73 
41 

61 

34 

51 
34 

71 
34 

70 
43 

73 
52 

75 
58 

78 
62 

76 
52 

74 
47 

71.7 
43.8 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

59 

31 

72 
23 

78 
28 

82 
32 

83 

37 

81 

34 

81 

44 

84 
38 

69 

49 

87 
50 

86 

62 

72 
33 

59 

47 

79 
60 

77 
47 

76 
52 

72 
55 

73 
58 

79 

41 

78 
47 

70 
49 

70 
43 

70 
34 

68 
30 

67 
48 

74 
47 

73 
55 

71 
54 

76 
59 

78 
54 

79 
42 

75.6 
44.3 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

69 

37 

61 
31 

79 
36 

84 
42 

88 
45 

87 
56 

83 

48 

86 
45 

92 

53 

93 
57 

90 
66 

61 
44 

75 
49 

72 
60 

85 
52 

81 
58 

76 
60 

81 
59 

82 
51 

85 
55 

72 
53 

76 
49 

66 

37 

71 
39 

76 
51 

65 
51 

79 
60 

75 
61 

80 
53 

82 
61 

80 
52 

78.6 
50.6 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

66 
36 

58 
32 

71 
32 

79 
39 

83 
45 

80 
48 

78 
44 

61 

43 

81 
45 

90 
57 

65 
50 

62 

40 

67 

37 

70 
54 

79 
50 

75 
49 

72 
57 

77 
50 

77 
50 

79 

51 

70 
47 

75 
49 

64 
37 

65 
37 

74 
37 

61 
66 

86 
56 

73 
60 

78 
69 

78 
67 

72 
50 

74.5 
47.2 

S««  ReiersncA  Not«i  FoUowtng  SUtton  Ind«x 
-    56    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MtT   VIROINIA 
MAV    It*) 


Station 

D«r  ol  moalh 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

10 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

20 

27 

28 

20 

30 

31 

ARSOVALE  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

BLUeSTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8URNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

CRESTON  I    SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOOREFIELD  MC  NE I LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

2.0 
2 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

EVAPORATION  AND  WIND 


3a7  of  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 

.17 

.13 

.18 

.23 

.19 

.18 

.24 

.22 

.26 

.22 

.11 

.18 

.20 

.04 

.18 

.24 

.08 

.11 

.21 

.22 

.11 

.12 

.17 

.22 

.16 

.03 

.13 

.02 

.07 

.08 

.26 

4.96 

WIND 

85 

75 

39 

49 

28 

31 

43 

29 

46 

45 

36 

81 

34 

27 

51 

45 

24 

29 

51 

43 

34 

38 

50 

54 

43 

21 

38 

20 

24 

31 

38 

1282 

MAX 

69 

65 

77 

79 

87 

79 

86 

87 

82 

86 

87 

71 

70 

60 

81 

85 

76 

72 

79 

85 

76 

74 

70 

78 

77 

62 

78 

62 

73 

79 

88 

76.8 

MIN 

39 

38 

36 

39 

44 

49 

51 

51 

50 

53 

58 

46 

45 

52 

53 

53 

59 

60 

53 

52 

56 

52 

45 

43 

44 

53 

56 

57 

57 

61 

57 

50.4 

CLARKSBURG  1 

EVAP 

.10 

.07 

.16 

.08 

.12 

.28 

.26 

.40 

.22 

.24 

.12 

.08 

.04 

.00 

.32 

.13 

.03 

.13 

- 

.06 

.05 

.18 

.18 

.12 

.08 

.22 

.05 

.01 

.14 

.11 

.23 

84.35 

WIND 

168 

41 

72 

42 

45 

49 

51 

88 

86 

100 

89 

59 

51 

136 

33 

36 

44 

134 

43 

78 

46 

112 

61 

46 

39 

42 

74 

44 

69 

46 

50 

2074 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

EVAP 

.16 

.21 

.11 

.23 

.25 

.16 

.21 

.23 

.34 

.28 

.33 

.12 

.12 

.17 

.26 

.15 

.15 

- 

.23 

.18 

.11 

.23 

.31 

.16 

.17 

.02 

.19 

» 

.14 

.23 

.20 

B5.84 

WIND 

138 

86 

28 

47 

40 

56 

49 

26 

69 

64 

124 

53 

43 

58 

81 

24 

25 

62 

58 

46 

49 

73 

76 

45 

40 

25 

31 

24 

50 

46 

49 

1685 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.18 

.17 

.08 

.32 

.24 

.18 

.23 

.25 

.30 

.25 

.26 

.19 

. 

. 

.29 

.09 

.29 

.14 

.20 

.26 

.10 

.18 

.23 

.19 

.17 

.06 

.23 

.08 

.09 

.14 

.23 

5.62 

WIND 

144 

101 

33 

48 

36 

32 

37 

40 

65 

63 

89 

85 

18 

15 

87 

37 

27 

52 

68 

46 

55 

41 

64 

58 

37 

31 

39 

31 

30 

46 

43 

1600 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 

.26 

.05 

.20 

.24 

.22 

.06 

.12 

.35 

.28 

.40 

.42 

.21 

.18 

.09 

.21 

.22 

.21 

.11 

.08 

.27 

.22 

.05 

.26 

.11 

.30 

.11 

.21 

.07 

.03 

.22 

.17 

5.93 

WIND 

1S5 

67 

37 

23 

21 

23 

39 

.26 

107 

63 

96 

42 

36 

57 

76 

31 

17 

10 

52 

43 

49 

14 

67 

35 

23 

19 

53 

36 

47 

8 

25 

1397 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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t       1-BIG   SANOYi       2-CHeATj       3-GUYAN0OT|       4-KANAWMA,       5-LITTLE    KAnAWHAi 


-POTOMACi        10-TYGARTi       Il-YOUGHIOGHEtfr 


AtUlttloiuil  liirurmut  Ion  rt'KurillnK  tlu>  cllnmtr  of  WoMt  VlrKtnlii  niiiy  br  ubtuUiod  by  wrlttiiK  to  Ww    Stuli*  C 1  Inu  t  dIokIh  t  ut  WihIImt  ilumuu  Offlcft, 
llox  98l>,  PurkorHbiirK ,    WuHt  V  IrKin^u ,  ur  to  nny  WuHtliur  Huntuu  Off  leu  nuur  yuu. 

KlKurcH  ftiid  InttorM  fulIowliiK  the  Htutlon  numo ,  Huch  ah    12  SSW,  Indicate  dlMtiince  lit  mll«N  und  dlructlon  from  lh«  poHt  ofrica. 

Dt'  luyod  diita  and  coi*rt>r  t  Iouh  wilt  b(>  riirr  Ird  on  ly  In  1 1)«>  Jvinr  und  Ucrombor  Ihhuon  of  th  1h  bii  1  lot  In . 

Monthly  and  seuHonnl  snowfutl  und  lioutInK  doK)'*'*'  days  lor  tht>  12  monthH  ondlnK  with  the  prfCt^dlnK  Juno  dutu  will  be  carried  in  thn  July  lsau« 
of  this  bulletin. 

Stat  Ions  appear  InK  in  the  Index ,  but  for  wh  Ich  du  tu  ure  not  1  la  tod  In  the  tab  Ioh  ,  el  the  r  are  mlHH  InK  or  vivrv    rt'c*- 1  ved  too  la  t«  to  be  Inc  ludad 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI Imatoloftlca 1  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  ef feet Ivc  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inchon  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"  F. 

Kvaporat ion  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  the  "Evaporat Ion 
and  Wind"  Table,   llax  and  Uln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  tine  of  observation. 

Normals  for  all  stat Ions  are  cllmatologlcal  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  loca 1  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  T*ace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C . 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHKLDEHFER,  Chl.f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


JUNE  1963 
Volume  71       No.  6 


ASHEVILLE:  1963 


WEST    VIRGINIA    -    JUNE    1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:        96°    on   the    27th    at    Martinsburg   FAA   Airport 


Lowest  Temperature:      30°    on   the    23+  at    Canaan   Valley 


Greatest  Total  Precipitation:        7.72    inches    at    Fairmont 

Least  Total  Precipitation:      1.28    inches    at    Athens    Concord   College    and   at    Bluefield 

FAA   Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:      3.25    inches    on    the   21st    at   Kermit 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  cool  month  established  new  daily  minima  with  Hunt- 
ington's 47°  on  the  13th  and  Charleston's  44  on  the  22d. 
Some  heavy  rains  occurred  causing  local  flash  flooding 
and  putting  the  Little  Kanawha  5.  4  feet  above  flood  stage 
at  Glenville  the  5th  and  the  West  Fork  River  around  one- 
half  foot  above  flood  stage  at  Weston  the  4th  and  at  Clarks- 
burg the  5th.     Mannington  and  New  Martinsville  had  flash 


floods  on  the  11th.     Elkins  reported  quarter  inch  hail  on 
the  9th. 

Horace  C.    Dwelle 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Box  986 

Parkersburg,  W.   Va. 
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.0 

0 

13 

4 

2 

ZARNEYSVILLE  1  NW 

80.3 

55.1 

67.7 

-  3.8 

93 

29+ 

41 

2 

45 

5 

0 

0 

0 

4.64 

1.18 

1.12 

4 

.0 

0 

S 

4 

1 

See  Reference  Notes  Follov^ 
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ing  Station  Inde 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGIN 
JUNE  19 


Temperature 

Precipitation 

*   o 

<  s 

o   E 

fi 

2 

< 

■5 
II 

n 

.? 

j 

1 

No.  of  Days 

1 

ll 

Si 

a 

S 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Station 

MoK. 

Min. 

1 

11 

Is 

® 
a 

1 

0 

o 

1 

o 

0 

§ 

8  ! 

s  1 

hi 

°  1 

KEYSER 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARTINSBURG    FAA    AP 

81.8 

56.5 

69.2 

-    2.7 

96 

27 

43 

22 

22 

7 

0 

0 

0 

5.12 

1.96 

1.51 

i 

.0 

0 

10 

4 

1 

MATH  I  AS 

80.1 

52.1 

66.1 

91 

27 

36 

22 

53 

1 

0 

0 

0 

4.21 

1.51 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOOREFIELD    MCNEILL 

83.0 

51.8 

67.4 

93 

27 

37 

23+ 

37 

3 

0 

0 

0 

4.78 

1.06 

3 

.0 

0 

8 

6 

1 

PETERSBURG 

83.2 

55.1 

69.2 

-    1.4 

92 

27 

43 

23+ 

16 

5 

0 

0 

0 

6.55 

1.18 

1.80 

21 

.0 

0 

6 

5 

2 

PIEDMONT 

79.4 

57.1 

68.3 

-    1.3 

93 

28 

42 

22 

39 

4 

0 

0 

0 

3.30 

-       .59 

.98 

4 

.0 

0 

6 

3 

0 

ROMNEY    3    NNE 

83.3 

54.5 

68.9 

95 

27 

39 

22 

23 

6 

0 

0 

0 

4.03 

1.50 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

80.2 

54.7 

67.5 

-    1.3 

92 

28 

40 

22 

44 

2 

0 

0 

0 

5.02 

1.46 

1.65 

4 

.0 

0 

e 

4 

2 

DIVISION 

68.2 

-    1.9 

4.66 

1.00 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stallon 


Day  ol  Month 


a  I  3 
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kNAAN 
[NTRALIA 
URI.ESTON    we    A' 
URlfSTON    1 
.ARKS6URG    1 
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UNTSVILLE    2    Nl 
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IMLIN 
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WNER 
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»ELAND 
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IDISON 
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iTHIAS 

MOAKA 

:    MECHEN    PAM    13 

:  ROSS 
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JOREFIELO    MCNEILL 
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r    STORM 

iw  CUMBERLAND 
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^RKERSBURG    FAA    AIRPORT 

^RKERSBURG   WB   CITY  R 

\RSONS    1    SE 

:TERSBURG 
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IPLEY 
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JWLESBURG    1 
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'RUCE    KN08 

rONY    RIVER    DAM 

JMMERSVILLE    3    NE 

JTTON    PESERVOIR 

^OMAS 

'JION 

*LLEY    BEND 

*ILEY    HEAD 

*NOALIA 

ARDENSVILLE    R    M    FARM 


I. SO 

l.Sl 
4. 88 

s.8a 

1.78 

*.83 

4.78 
9.80 
«.94 
5.00 

S.95 

7.69 
4.89 


4,85 

5.24 

5.04 
2.67 
2.89 
6.73 

2*91 
1.73 
3.74 
3.13 
2.41 

4.45 
5.48 

7.72 
3.85 

3.81 

2.51 

5.64 
6.05 
4.37 

4.74 

5,99 


4. SI 
3.12    . 

7.66 
6.28 

7.30 

3.11 
1.60 
4.64 
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S.Z4 
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3.46 
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T 
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.52      .13 
.01    3.04 


.48 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      15 


22       23       24 


WASHINGTON  DAM  19 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WESTON 

WHEELING  WARWOOD  0AM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WIDEN 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

WINFIELD  LOCKS 


4.44 
4.01 
4.64 


5.97 
3.35 
3.47 


.58 

.05 

1.32 

.20 

1.05    2.30 

.71 

.<»1 

1.83 

.70 

.31 

.35 

1.10 

1.52 

.78 

.29  1.18 
.37   .20 

.24  2.29 


.49 

•19  1.90 
.19  1.88 


D 

AI 

LY 

T] 

EW 

[PI 

:rj 

\T 

UR 

ES 

WEST  VIMINI* 
JUNC  I  Ml 

Slitlon 

D.y 

Ol  Month 

} 

1 

a 

s 

4 

5 

• 

» 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

79 

49 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

30 

.J 

31 

33 

33J 

34 

m 

39 

37 

39 

8* 

60 

29 

90 
98 

10   31 

99 
»6 

1 

ARBOVALE  1 

MAX 

MIN 

7> 
37 

65 

40 

63 
92 

66 
93 

72 
92 

77 
99 

77 
94 

BO 
56 

61 
93 

62 

63 

80 
60 

72 
90 

70 
51 

70 
50 

79 
44 

79 
49 

Jf 

76 
94 

68 

48 

68 

>9 

78 

36 

82 

40 

84 

49 

89 

49 

89 

46 

6«.* 

ATHENS  CONCORD  COLLtOE 

MAX 
MIN 

7* 
♦  7 

74 
48 

72 
53 

67 
96 

74 
97 

77 
97 

79 
99 

79 
62 

69 

99 

69 

69 

84 
57 

72 
99 

70 
49 

77 
96 

74 
96 

70 
56 

69 
91 

79 
96 

78 
51 

78 

97 

72 
52 

74 
50 

78 
47 

80 
42 

82 

49 

8) 
62 

79 
66 

84 
58 

83 
58 

82 
57 

76.9 
54.9 

8AVAR0 

MAX 
MIN 

7> 

36 

72 
49 

61 
93 

66 
96 

71 
97 

79 
99 

79 
99 

76 
61 

60 
94 

•3 

69 

60 
97 

71 
49 

69 
4* 

74 
92 

70 
43 

71 
49 

73 
38 

79 
42 

77 

44 

76 

90 

67 
43 

67 
33 

79 
33 

77 
36 

81 
40 

84 
45 

83 
48 

81 
61 

64 
56 

84 

95 

79.1 
48.6 

BCCKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

76 
♦  5 

77 
90 

71 
90 

66 
96 

74 
97 

60 
99 

SO 
60 

80 
62 

63 

54 

64 
63 

61 

59 

7* 
94 

11 

76 
99 

76 
53 

67 
90 

79 
49 

78 
48 

77 
47 

76 
97 

67 

46 

72 

38 

76 
42 

79 
45 

60 
47 

83 
48 

80 
51 

84 
59 

82 

57 

61 
58 

77.0 
92.1 

BECKLEY  KB  AP 

MAX 
MIN 

76 

79 

51 

61 
93 

66 

96 

74 

57 

76 
59 

SO 
60 

79 
62 

63 

57 

64 
66 

75 
99 

66 

90 

72 
46 

77 
60 

69 
54 

62 
92 

73 
47 

77 
91 

77 
53 

74 
61 

66 
45 

72 
41 

77 
49 

79 
53 

SO 
93 

82 
94 

79 
62 

81 
62 

61 
59 

62 
62 

75.3 
54.8 

BENSON 

MAX 
MIN 

11 

66 
51 

85 
60 

67 
60 

67 
60 

82 
60 

89 
61 

83 
63 

87 
56 

90 
67 

86 
60 

75 
50 

77 
93 

76 
93 

75 
55 

79 
49 

62 
49 

89 
43 

68 
49 

69 
50 

71 
62 

75 
46 

64 
39 

84 
45 

67 
45 

90 
50 

93 

50 

99 
65 

90 
61 

90 
65 

63.0 
54.1 

BENS  RUN 

MAX 
MIN 

79 
*9 

69 
56 

63 
58 

69 
60 

69 
62 

78 
60 

89 

61 

79 
62 

66 

62 

68 
62 

90 
62 

76 
51 

68 
91 

77 
94 

82 
51 

76 
49 

76 
46 

83 

92 

83 

50 

86 

50 

75 
41 

75 
42 

76 
44 

78 
47 

87 
51 

88 
56 

91 
59 

91 
65 

83 
63 

87 
65 

60.9 
54.5 

BERHELEY  SPRINOS 

MAX 
MIN 

BI 

*1 

73 
54 

62 
58 

74 
62 

78 
62 

63 
56 

84 
67 

74 
62 

86 
62 

90 
70 

80 
62 

77 
54 

77 
56 

61 
96 

76 
58 

76 
46 

82 
44 

83 

90 

86 
51 

60 
56 

72 
52 

77 
42 

64 
43 

87 
44 

90 
48 

94 
52 

94 
55 

90 
66 

87 
66 

90 
62 

61.6 
55.3 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

MAX 
MIN 

l\ 

76 
52 

69 
99 

69 

59 

75 
41 

61 
62 

80 
59 

84 
57 

65 
59 

65 
59 

81 
43 

69 

52 

72 
40 

72 
43 

77 
51 

69 
46 

69 
44 

75 
55 

82 

43 

70 
59 

69 

47 

70 

47 

68 
35 

81 

40 

62 

43 

61 
47 

83 
43 

86 

45 

82 
41 

85 
57 

76.9 
48.9 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
»5 

72 
50 

69 
99 

67 
94 

73 
56 

77 
58 

80 
60 

78 
60 

82 
59 

63 
66 

75 
60 

68 
55 

72 
49 

76 
61 

69 
56 

58 
55 

72 
53 

74 
56 

76 
57 

74 
62 

66 
51 

71 
45 

77 
53 

78 
55 

80 
59 

83 
60 

80 
55 

82 
52 

81 
51 

82 
61 

74.6 
57.0 

BLUESTONE  0AM 

MAX 

MIN 

79 
51 

80 
49 

80 
90 

66 
99 

72 

58 

60 
59 

84 
60 

85 
62 

86 
62 

86 
63 

90 
64 

81 
62 

72 
47 

76 
49 

82 
55 

75 
55 

65 
57 

80 

84 
52 

63 
66 

62 
56 

71 
46 

76 
49 

83 
52 

85 
52 

86 
55 

87 
58 

66 
61 

90 
64 

85 
64 

80.8 
56.1 

BRANOONVILLE 

MAX 

MIN 

75 
♦2 

76 
54 

68 
56 

64 
96 

63 
59 

68 
59 

79 

60 

76 
61 

I? 

81 
66 

85 
60 

73 
46 

58 

46 

71 
93 

75 
53 

70 
40 

74 
44 

78 
46 

79 
47 

82 
56 

75 
44 

63 

35 

70 
37 

81 
43 

62 

45 

86 
48 

89 
53 

BS 
64 

85 
61 

84 
59 

75.1 
51.9 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

7» 
45 

75 
42 

72 

40 

69 
57 

75 
53 

82 

56 

82 

57 

65 
59 

67 
55 

86 
58 

65 
57 

75 
55 

68 
51 

76 
48 

78 
50 

75 
45 

79 
49 

80 
45 

82 
49 

80 
53 

71 
51 

76 
37 

79 
38 

83 
46 

88 
42 

89 

47 

88 
49 

90 

58 

86 
62 

85 
59 

60.2 

50.4 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

MIN 

BO 
45 

79 
49 

69 

57 

65 

59 

73 
59 

80 
63 

60 
59 

61 
65 

85 

57 

66 
65 

81 
61 

74 
49 

73 
54 

77 
53 

76 
52 

70 
50 

79 

43 

60 
46 

89 

50 

83 

60 

69 
49 

73 
36 

82 
39 

64 
46 

86 

48 

89 
59 

68 
54 

as 

63 

66 
58 

86 
61 

79.6 
53.8 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

69 
45 

87 
56 

l^ 

66 

61 

79 
61 

85 
60 

90 
62 

69 

63 

90 
62 

90 
65 

87 
64 

80 

51 

79 
47 

82 
53 

60 
63 

77 
51 

83 
47 

85 
52 

66 
52 

82 
52 

72 

47 

85 

41 

86 
41 

88 
46 

90 
51 

92 
54 

93 
59 

93 
65 

67 
62 

91 
65 

64.5 
54.8 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
42 

69 

42 

60 
52 

62 

45 

70 
55 

72 
56 

72 
62 

75 
60 

79 
51 

60 
66 

79 
55 

65 
42 

65 
45 

70 
48 

66 
49 

64 
40 

70 
34 

75 
39 

75 
43 

72 
55 

66 
42 

69 
30 

76 

30 

76 
36 

83 
38 

84 
40 

83 

39 

77 
57 

62 
52 

61 
52 

72.9 
46.6 

CHARLESTON  W8  AP 

MAX 
MIN 

82 
50 

61 
60 

66 
55 

67 
59 

77 
61 

89 
62 

SO 
65 

63 
65 

67 
61 

90 
72 

79 

64 

68 

53 

76 
48 

81 
60 

73 
59 

70 
56 

81 
53 

83 
62 

65 
55 

72 
67 

70 

50 

76 

44 

83 

45 

86 
52 

67 
55 

90 
57 

86 
62 

89 
65 

66 
63 

68 
66 

80.2 
67.9 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

80 
51 

65 
60 

64 
57 

67 
61 

68 
61 

79 
63 

68 

65 

83 
65 

6^ 

90 
66 

93 
65 

82 
55 

72 

49 

80 
55 

82 
59 

76 
58 

71 
55 

81 

54 

84 
57 

88 
53 

84 
55 

72 
46 

76 
49 

85 
55 

86 

56 

86 
59 

90 
64 

87 
57 

89 
65 

90 
68 

62.2 
59.0 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

83 
46 

80 
52 

68 
59 

64 
61 

75 

61 

63 
64 

76 
61 

63 
62 

86 
60 

66 
63 

77 
62 

65 
49 

75 
56 

SO 
54 

74 
52 

76 

50 

81 
45 

82 
51 

87 
52 

74 
63 

71 
47 

76 
41 

84 
42 

86 

48 

89 
50 

91 
53 

91 

57 

88 
66 

89 
64 

86 
64 

80.4 
55.2 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

79 
46 

81 
46 

65 
52 

74 
58 

65 
61 

76 
60 

89 
60 

64 
60 

66 

60 

69 
60 

91 
61 

60 

48 

68 
45 

78 
45 

82 
52 

80 
61 

76 
47 

82 

47 

83 

50 

67 

55 

72 

50 

70 
43 

82 
43 

66 
45 

87 
48 

67 
52 

91 

54 

90 
58 

89 
53 

82 
53 

81.6 
62.8 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

63 
58 

80 
69 

76 
52 

67 
56 

78 
60 

64 
62 

83 
62 

63 
60 

68 
63 

91 
69 

85 
60 

75 
52 

77 
49 

60 
59 

76 
56 

71 
57 

78 
51 

S3 
65 

83 
60 

80 
63 

70 
52 

74 
46 

81 
51 

86 
56 

85 
60 

69 
60 

83 
65 

87 
54 

65 
55 

87 
54 

80.9 
58.3 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
42 

75 
47 

65 
65 

62 

57 

74 
58 

79 
62 

79 
60 

76 
60 

84 
57 

84 
62 

74 
60 

60 

49 

69 

51 

75 
55 

69 
52 

68 
49 

78 

44 

78 
45 

62 

50 

71 
66 

64 
46 

71 
40 

62 
38 

83 

44 

84 
48 

86 
49 

85 
52 

83 
62 

83 
50 

86 

60 

76.4 
52.3 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

62 
53 

78 

60 

67 
59 

63 
60 

70 
60 

62 
64 

79 
64 

62 
63 

66 
64 

89 
62 

78 
61 

63 
48 

75 
5* 

60 
58 

73 
56 

74 

50 

80 
47 

61 
54 

84 
55 

73 
64 

67 
46 

74 
42 

83 
46 

88 
53 

87 
56 

91 
57 

90 
52 

66 
55 

87 
65 

88 
67 

79.4 
57.2 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

70 
51 

70 
50 

67 
52 

65 

60 

70 
55 

74 
56 

76 
61 

75 
60 

79 

53 

79 

64 

70 
56 

63 

53 

68 

44 

72 
49 

65 

54 

66 
49 

70 
52 

73 
49 

72 

46 

72 

58 

63 

47 

68 
42 

73 
44 

74 
44 

76 
46 

77 
47 

77 
55 

79 
66 

76 
54 

78 
56 

71.6 
52.1 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

76 
42 

71 
42 

63 
54 

75 
56 

76 
55 

83 

58 

62 
59 

82 

64 

63 
57 

68 
56 

76 
60 

72 
57 

73 
54 

79 
51 

74 
53 

68 

47 

78 
45 

80 
47 

82 

50 

79 

54 

70 
53 

77 
37 

82 
39 

84 
42 

86 
42 

91 
47 

86 
48 

88 
61 

87 
61 

85 

64 

79.4 
51.9 

GARY 

MAX 

MIN 

82 
46 

63 
51 

82 

53 

73 
53 

70 
56 

79 

58 

63 
59 

85 
60 

84 

60 

69 
61 

90 
63 

11 

74 
48 

79 
49 

S3 
56 

74 
56 

66 
57 

79 
64 

82 
55 

85 
52 

82 

57 

73 
47 

80 

48 

65 
52 

87 
51 

87 
52 

90 
53 

66 
60 

89 
62 

88 
62 

81.6 
65.1 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

85 
56 

63 
52 

77 
60 

64 
60 

76 
60 

63 
60 

61 
63 

84 
55 

88 
63 

89 
65 

84 
62 

76 
52 

76 

47 

80 

54 

78 
56 

73 
53 

81 
52 

84 
50 

88 
53 

79 
62 

70 
51 

77 
45 

85 
42 

87 
50 

89 
50 

92 
56 

89 
69 

90 
65 

88 
62 

88 
65 

82.2 
56.3 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

60 
45 

85 
52 

84 

58 

69 
61 

64 
61 

76 
58 

84 
62 

62 

63 

85 
62 

69 
66 

89 
61 

79 
50 

66 
46 

78 
51 

61 
52 

75 
60 

74 
47 

62 
49 

84 
49 

67 
57 

74 
49 

71 
41 

77 
40 

86 
43 

87 
49 

88 
49 

91 
55 

90 
62 

88 
65 

89 
65 

81.3 
54.0 

6RAFT0N  1  NE 

MAX 
MIN 

82 

45 

80 
50 

78 
51 

63 
60 

68 
61 

60 
62 

79 
59 

62 
63 

65 
59 

90 
66 

65 
61 

77 
60 

75 
53 

79 
55 

78 
52 

74 
42 

80 
42 

82 
48 

85 

48 

62 
42 

72 
45 

67 
45 

88 
46 

65 
39 

65 
44 

83 
52 

90 
56 

68 
65 

89 
62 

92 
65 

80.6 
53.3 

ORANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

86 
56 

67 
57 

66 

50 

70 
55 

66 
60 

80 
60 

87 
62 

65 
64 

66 
62 

90 
64 

92 
62 

80 
50 

69 
46 

78 
54 

83 

53 

94 

70 

73 
49 

83 
51 

85 
53 

86 
59 

74 
61 

72 

45 

78 
44 

86 
49 

88 
53 

90 
56 

94 
59 

91 
66 

83 
54 

64 
54 

82.9 
55.6 

HAML I N 

MAX 

MIN 

79 
49 

85 

51 

83 
51 

69 
53 

70 
61 

SO 
62 

87 
61 

61 
61 

67 

63 

90 
65 

93 
64 

82 
55 

72 
46 

80 
49 

84 
54 

76 

57 

73 
52 

82 
51 

85 
55 

86 
52 

72 
55 

71 
45 

78 

45 

85 
50 

87 
53 

88 
58 

90 
61 

66 
54 

90 
64 

68 
66 

82.0 
56.1 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

82 
50 

77 
59 

64 
59 

76 
62 

80 
62 

66 
60 

89 
65 

75 
60 

69 
62 

95 
68 

90 
63 

83 
59 

SO 
57 

85 
60 

79 
57 

79 
52 

83 
52 

86 
57 

88 
57 

83 
58 

64 
69 

77 
47 

82 

46 

87 
52 

90 
57 

94 
60 

95 
61 

94 
68 

91 
59 

93 
58 

84.5 
59.3 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

MAX 
MIN 

80 

46 

66 
49 

65 
53 

66 

54 

70 

60 

80 
62 

89 
63 

81 
65 

87 
64 

90 
64 

93 
64 

81 
53 

69 

47 

78 
48 

63 
60 

75 
58 

74 
52 

83 
53 

85 
56 

36 
56 

73 
54 

70 
48 

77 
48 

84 
50 

86 
51 

88 

57 

90 

50 

87 
62 

90 
55 

66 
66 

81.9 
56.3 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

74 
39 

70 
46 

64 
50 

61 
51 

65 

54 

69 
55 

70 
57 

72 

59 

74 
57 

82 
60 

60 
55 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

MAX 
MIN 

87 
54 

65 
62 

71 
57 

69 
62 

79 

64 

89 
67 

84 
67 

89 
63 

90 

67 

94 
76 

62 
64 

70 
53 

60 
50 

63 

63 

78 
59 

74 
61 

66 

55 

66 

61 

76 
67 

73 

56 

76 
50 

85 

51 

86 
57 

90 
59 

92 

63 

69 
65 

86 
59 

87 
59 

91 
58 

83.2 
61.4 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
53 

83 
59 

69 
55 

70 
61 

80 
65 

87 

67 

63 
66 

85 
62 

90 

67 

92 
74 

60 
61 

71 
51 

76 
47 

62 
61 

73 
65 

70 
55 

82 

50 

83 
55 

84 
66 

73 
67 

70 
51 

76 

44 

63 
48 

85 
63 

66 

56 

88 
69 

86 
62 

83 
55 

86 
64 

69 
55 

81.1 
68.5 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 
MIN 

78 
44 

79 
41 

64 

57 

65 

60 

77 
59 

77 
59 

85 
65 

85 

60 

69 

45 

S8 
61 

90 
63 

81 
59 

64 
56 

78 
58 

62 
65 

62 
47 

73 
47 

80 
53 

83 
55 

84 
59 

76 

53 

69 

45 

76 
43 

82 

47 

83 
52 

90 
55 

92 
56 

93 
68 

93 
65 

69 
66 

60.3 
55. 1 

KEYSER 

MAX 
MIN 

60 
47 

82 
55 

66 
59 

66 
66 

69 
62 

90 
61 

81 
52 

75 
55 

63 
55 

79 
48 

85 
51 

84 
62 

85 
53 

76 
46 

87 
42 

90 
50 

91 
54 

93 
57 

93 
69 

Sea  Raference  Notes  Following  SUtlon  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
JUNE    1963 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

LEWISBURG  2  SSW 

MAX 
MIN 

76 
i2 

75 
47 

70 
55 

70 
57 

76 
58 

82 
59 

82 
59 

84 
60 

85 
57 

83 
64 

86 
64 

75 
56 

74 
48 

80 
65 

76 
57 

70 
52 

79 

50 

81 
52 

81 

80 
60 

70 
51 

74 
41 

78 

48 

81 

49 

87 
50 

86 
56 

38 
61 

87 
62 

84 
62 

85 

50 

79.7 
S4.8 

LOGAN 

MAX 
MIN 

55 

85 

54 

85 

54 

76 
55 

72 
62 

82 
63 

88 
63 

85 
64 

88 
64 

92 
66 

94 
63 

63 
59 

74 
51 

83 
51 

85 
59 

78 
58 

69 

58 

83 

52 

87 
53 

66 
59 

74 
58 

73 

50 

80 
50 

87 
52 

90 

90 
57 

92 

60 

92 
66 

92 
66 

87 
67 

83.9 
58.2 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

SO 
52 

84 
48 

85 
58 

59 
56 

70 
59 

80 
51 

87 
52 

83 
65 

81 
64 

91 
55 

92 
64 

82 
59 

71 
51 

79 
51 

82 
56 

76 
59 

72 
58 

81 
55 

85 

54 

87 
57 

74 
55 

71 
50 

81 
50 

88 
50 

89 
55 

88 
58 

92 
60 

88 
fr2 

88 
66 

90 
65 

82.2 

57.5 

MADISON 

MAX 
HIN 

79 
52 

84 
53 

31 
53 

67 
53 

58 
60 

78 
62 

37 
53 

82 
64 

84 
65 

39 
66 

92 
63 

SO 
57 

72 
50 

78 
51 

83 
56 

75 
57 

71 
57 

80 
53 

84 

53 

85 
59 

72 
56 

70 
49 

77 
49 

84 
50 

86 
55 

67 
57 

89 
60 

88 
53 

89 
65 

88 
65 

81.0 
57.2 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

65 
'(2 

84 
49 

76 
59 

65 
61 

67 
61 

83 
59 

80 
52 

84 
53 

37 
51 

89 
63 

37 
62 

76 
49 

77 
51 

83 
52 

SO 
49 

80 
45 

82 
41 

33 
50 

86 
48 

78 
49 

74 
43 

78 
39 

85 
38 

88 
44 

92 

47 

92 

50 

92 

54 

91 
57 

89 
64 

89 
64 

82.8 
52.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

60 
46 

63 
56 

65 

58 

78 
60 

79 
59 

86 
58 

86 
56 

70 
51 

39 
60 

91 
55 

82 
64 

70 
59 

73 
57 

81 
58 

77 
59 

75 
49 

81 

49 

82 
53 

87 
55 

80 
58 

70 
51 

78 
43 

62 

45 

87 
48 

90 
52 

94 
55 

96 
57 

95 
65 

90 
64 

91 
66 

81.8 
56.5 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

79 
*7 

70 
39 

62 
53 

74 
58 

76 

54 

83 
56 

30 
58 

81 
52 

87 
59 

87 
70 

31 
59 

74 
55 

79 
63 

SO 
54 

73 
55 

58 
43 

78 
41 

81 
47 

83 
55 

81 
53 

81 
55 

75 
35 

81 
38 

82 
40 

87 
45 

89 

48 

91 
51 

86 
60 

86 
59 

87 
60 

80.1 
52.1 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

77 
46 

78 
49 

66 
59 

53 
56 

75 
56 

79 
57 

79 
58 

80 
51 

84 
59 

84 

58 

84 
59 

74 
51 

71 
45 

75 
54 

72 
55 

68 
49 

75 
49 

78 
48 

80 
47 

79 
57 

57 
49 

73 
39 

73 
41 

80 

43 

83 
45 

85 

50 

82 
51 

84 
50 

82 
59 

61 
59 

77.2 
52.3 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

85 
46 

84 
56 

75 
60 

66 
61 

77 
61 

83 
60 

78 
52 

84 
64 

36 

63 

89 
55 

84 
63 

76 
50 

75 
53 

SI 
55 

78 
53 

77 
49 

82 
45 

84 
53 

86 

51 

74 
63 

70 
45 

75 
43 

84 
44 

87 
48 

87 
55 

91 
66 

91 
56 

83 
57 

90 
64 

89 
66 

81.7 
56.7 

HOOREFIELO  MCNEILL 

MAX 
MIN 

82 
39 

80 
46 

65 
56 

78 
50 

80 
54 

35 
55 

85 
59 

84 
64 

88 
60 

91 
64 

38 
60 

80 
52 

77 
54 

82 
55 

76 
49 

76 
45 

81 
42 

83 
45 

86 

51 

85 
53 

72 
51 

77 
37 

84 
37 

86 
40 

88 
44 

91 
46 

93 
49 

89 
61 

87 
63 

89 
63 

83.0 
51.8 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
60 

78 
60 

68 
60 

55 

61 

69 
62 

78 
65 

78 
55 

84 
64 

37 
67 

87 
63 

77 
60 

61 
49 

75 
54 

80 
60 

73 
55 

78 
50 

83 

49 

84 
54 

88 
55 

75 
54 

66 
47 

74 
43 

84 
45 

87 
51 

90 
55 

93 

58 

92 

53 

85 
67 

90 
64 

88 
67 

80.1 
57.6 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

84 
48 

79 
56 

72 
58 

67 
51 

71 
51 

81 
50 

80 
62 

83 
63 

85 
62 

90 
67 

80 
60 

75 
50 

75 
53 

81 
55 

76 
55 

76 
48 

81 

45 

84 
52 

86 
53 

75 

50 

72 
45 

75 
43 

83 

45 

87 
46 

88 
52 

91 
57 

91 
59 

36 
68 

89 
64 

90 
65 

81.1 
55.8 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

83 
47 

77 
56 

75 
59 

71 
52 

74 
62 

36 
50 

83 
60 

85 
60 

88 
66 

89 
67 

79 
53 

74 
50 

75 
49 

80 
49 

75 
52 

77 
44 

81 
48 

83 
50 

85 

51 

82 
62 

72 
44 

77 
43 

81 
42 

87 

47 

89 
52 

90 
56 

92 
58 

91 
68 

86 
66 

89 
57 

81.9 
55.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

88 

48 

85 
58 

74 
61 

65 

61 

75 
52 

34 
52 

80 
54 

85 
65 

38 

65 

91 
67 

85 
52 

74 
50 

79 
55 

82 
57 

76 
56 

80 
51 

84 
48 

87 
56 

87 
53 

81 
54 

72 
48 

78 
45 

87 
48 

90 
50 

91 
55 

95 
58 

94 
62 

85 
68 

90 
66 

91 
59 

83.5 
57.9 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

79 
47 

81 
54 

80 
54 

59 

55 

65 
57 

78 
58 

84 
60 

82 
62 

33 
59 

87 
61 

89 
60 

76 
55 

66 
47 

77 
50 

79 
59 

72 
54 

62 

52 

78 
51 

81 
51 

80 
58 

75 
50 

59 

42 

77 
44 

82 
46 

85 
49 

85 
53 

88 
54 

84 
50 

87 
50 

84 
51 

79,0 
54.1 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
49 

84 
62 

66 
62 

55 
52 

79 
63 

87 
63 

80 
65 

85 
66 

90 
57 

91 
67 

SO 
58 

69 

52 

77 

54 

81 
57 

76 
56 

76 
55 

82 
50 

83 

55 

85 
55 

72 
59 

71 
49 

75 
47 

83 
48 

87 
54 

90 
57 

92 
59 

89 
55 

82 
68 

67 
65 

91 
66 

81.4 
58.5 

PARKERS6URG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
62 

85 
63 

66 
62 

65 
61 

79 
63 

85 
53 

31 
67 

35 
55 

89 
57 

92 
68 

78 
58 

58 
50 

79 
53 

81 
57 

75 
55 

77 
55 

83 
51 

84 

57 

87 
57 

72 
60 

70 
50 

76 
48 

85 
49 

89 
55 

91 
58 

93 
50 

92 

64 

87 
56 

89 
65 

91 
67 

82.2 
58.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

80 
46 

77 
49 

68 
56 

64 
59 

73 
58 

79 
51 

79 

61 

80 

53 

34 
60 

87 
65 

85 
59 

75 
49 

72 
51 

75 
54 

75 
53 

70 
48 

79 
46 

80 
47 

32 
51 

83 
57 

59 

46 

74 
42 

81 
41 

34 
43 

86 
47 

91 
55 

90 
55 

66 
54 

86 
61 

89 
63 

79.5 
53.7 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

82 

43 

80 
48 

77 
55 

78 
52 

80 
56 

86 

55 

83 
53 

85 
66 

90 
61 

91 
75 

87 
62 

78 
59 

78 
56 

84 
52 

80 
55 

74 
50 

80 
47 

84 
50 

84 

54 

83 
56 

72 
52 

75 
47 

83 
43 

85 
45 

87 
49 

91 

51 

92 

54 

90 
56 

88 
65 

89 
64 

83.2 
55.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

78 
49 

71 
43 

66 
55 

60 
55 

71 
56 

76 
50 

77 
59 

77 
61 

80 
53 

83 
62 

74 
58 

68 
46 

67 
50 

73 
49 

52 
52 

57 
45 

73 
42 

75 

45 

79 

48 

72 
59 

65 

47 

69 
36 

74 
40 

79 
44 

80 
46 

82 

48 

83 
51 

80 
53 

80 
54 

83 
57 

74.1 
50.8 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

76 
50 

81 
50 

70 
57 

64 
60 

74 
62 

76 
64 

84 
70 

80 
55 

77 
63 

86 
68 

90 
62 

76 

50 

50 
52 

74 
58 

78 
54 

74 
50 

75 

50 

78 
54 

85 
56 

83 
60 

79 
45 

66 
42 

75 
45 

83 
50 

85 
54 

88 
53 

92 
59 

93 
68 

69 
66 

90 
54 

79.4 
57.1 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

83 

49 

83 
51 

83 
51 

69 
51 

71 
58 

78 
53 

79 
59 

83 
52 

84 
62 

87 
62 

83 
61 

80 
61 

72 
4S 

77 
48 

82 
52 

75 
55 

65 
55 

30 
54 

84 

53 

82 
54 

80 
62 

73 
43 

78 
48 

84 
52 

86 
52 

78 
53 

87 
65 

85 
60 

88 
63 

85 
64 

80.3 
55.4 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

86 
46 

83 
55 

81 
55 

69 
59 

80 
62 

88 
68 

87 
53 

86 
55 

91 
62 

94 
72 

91 
51 

78 
47 

78 
43 

84 
54 

82 
55 

83 
46 

85 
56 

85 
52 

82 

61 

71 
49 

75 
41 

83 

42 

67 
49 

89 
51 

91 
55 

90 
59 

88 
65 

90 
62 

92 
63 

84.4 
55.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

85 

47 

82 
59 

64 
57 

57 
60 

79 
63 

87 
59 

87 
55 

87 
60 

89 
52 

90 
69 

92 
61 

79 
49 

77 
44' 

83 
55 

83 
65 

76 
54 

82 
45 

87 
52 

86 
53 

84 
64 

71 
50 

71 
40 

84 
43 

39 
49 

90 
53 

90 
55 

91 

55 

83 
66 

87 
62 

94 
65 

84.0 
55.4 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

79 

78 

70 

54 

76 

78 

81 

81 

34 

85 

74 

73 

73 

77 

76 

59 

77 

30 

81 

79 

70 

75 

82 

84 

85 

88 

88 

86 

84 

86 

78.8 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

86 

47 

84 
57 

78 
57 

58 
59 

79 
52 

88 
60 

87 
62 

86 
64 

91 
51 

94 
71 

90 
61 

79 
48 

79 
44 

85 
55 

80 
54 

77 
55 

84 
47 

88 
51 

87 
53 

32 
54 

73 
50 

79 
43 

35 

41 

90 
48 

91 
52 

93 
54 

92 
59 

90 
57 

91 

61 

93 
65 

85.0 
55.7 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

80 
43 

77 
51 

65 
57 

79 
62 

81 
50 

85 
59 

85 
62 

80 
63 

89 
59 

90 
67 

88 
63 

80 
54 

77 
55 

84 
55 

79 
52 

75 
46 

82 

49 

85 
48 

85 
52 

81 
55 

72 
52 

78 

39 

85 

41 

87 
43 

91 
47 

94 

50 

95 
53 

94 
65 

85 
65 

90 
65 

83.3 
54.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

82 

47 

78 
52 

68 

57 

65 

60 

70 
60 

79 
61 

79 
62 

81 
54 

85 
53 

38 
66 

82 
61 

74 
50 

74 
52 

75 
55 

76 
54 

74 
48 

80 
45 

81 
50 

85 
51 

85 
57 

70 
48 

76 
42 

85 
43 

85 
46 

86 
49 

92 
54 

90 
57 

88 
55 

85 
55 

89 
65 

80.4 
55.0 

SPENCER 

MAX 

MIN 

83 
48 

82 

61 

81 
57 

65 
60 

77 
62 

84 
62 

81 
64 

83 
54 

88 
62 

90 
75 

89 

63 

76 
49 

75 
45 

SO 
55 

60 
58 

72 
53 

79 
45 

82 
50 

83 
54 

82 
55 

70 
51 

75 
42 

83 
43 

85 
49 

87 
53 

89 
54 

89 
60 

85 
55 

86 
59 

86 
64 

81.7 
56.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

68 

49 

70 
48 

72 
46 

59 
52 

65 
52 

70 
55 

74 
61 

78 
50 

79 
56 

80 
58 

80 
67 

70 
49 

59 
48 

65 
49 

59 
48 

68 
47 

70 
46 

72 
52 

73 
55 

77 
55 

73 

48 

60 

42 

70 
45 

74 
51 

74 
54 

80 
56 

83 
59 

82 
52 

82 
59 

80 
62 

72.5 
52.7 

UNION 

MAX 

MIN 

78 
48 

76 
44 

74 
56 

61 
56 

73 
57 

76 
56 

82 
58 

82 

51 

82 
55 

84 
58 

88 
63 

80 
57 

71 
46 

76 
51 

81 
55 

74 
52 

62 
51 

79 
49 

81 
46 

82 
54 

80 
55 

72 
42 

75 
45 

78 
46 

81 
49 

83 
47 

86 

54 

85 
60 

87 
60 

83 
59 

78.4 
53.0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

77 
42 

79 

48 

66 

54 

64 
57 

76 
58 

79 
55 

85 
61 

83 
63 

78 
59 

88 
65 

88 
53 

80 
59 

76 
66 

77 
57 

80 
65 

75 
47 

71 
45 

80 
50 

83 
55 

86 
56 

79 
54 

69 
40 

76 
41 

81 
45 

84 
48 

87 

51 

90 

53 

92 
52 

88 
55 

88 
65 

80.2 
54.7 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 
47 

84 
50 

74 
57 

74 
58 

79 
58 

83 
61 

83 
62 

34 
64 

92 
62 

94 
62 

88 
61 

78 
54 

80 
51 

88 
53 

79 

54 

73 
51 

82 
51 

84 
48 

88 
52 

82 

60 

78 
51 

78 
41 

87 
43 

88 
48 

88 
48 

91 
53 

88 
55 

38 
62 

87 
64 

90 
62 

83.9 
54.8 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

83 
47 

80 
59 

75 
59 

78 
62 

72 
62 

35 
61 

30 
62 

88 
51 

89 
68 

85 

65 

78 
62 

53 
46 

77 
50 

78 
59 

75 
52 

79 
48 

82 
51 

85 
53 

35 
52 

82 
64 

70 
43 

79 
45 

85 
43 

89 
49 

91 
55 

92 
50 

93 
62 

88 
59 

88 
68 

91 
68 

62.2 
56.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

84 
43 

83 
54 

76 
55 

68 
61 

74 
52 

86 
59 

84 
50 

37 
50 

38 
62 

91 
62 

84 
62 

75 
50 

77 
50 

80 
56 

75 
51 

79 
44 

81 
45 

84 
50 

85 
48 

81 
58 

70 
42 

78 
38 

35 
39 

89 
43 

90 
50 

91 

54 

93 
57 

88 
58 

87 
64 

90 
64 

82.8 
53.7 

WESTON 

MAX 
MIN 

79 
47 

84 
48 

84 
53 

71 
60 

74 
61 

78 
62 

84 
52 

80 
54 

85 
62 

89 
62 

90 
63 

80 
53 

52 
52 

79 
55 

90 
51 

75 
52 

73 
48 

83 
48 

35 
53 

90 
54 

75 

51 

70 
44 

77 
43 

84 
45 

80 
50 

39 
53 

92 
55 

90 
60 

91 
51 

89 
64 

81.8 
54.5 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

MAX 
MIN 

78 
49 

85 
52 

81 
59 

74 
60 

67 
61 

76 

61 

84 
63 

77 
52 

36 
54 

86 
68 

87 
65 

77 
50 

54 
51 

75 
55 

80 
53 

74 
49 

77 
50 

31 
53 

62 
54 

85 
54 

77 
44 

53 
45 

77 
45 

83 
50 

88 
53 

90 
57 

91 
52 

93 
64 

77 
67 

88 
68 

80.3 
56.3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

77 
48 

77 
46 

73 
56 

73 
58 

79 
58 

84 
57 

83 
59 

85 
61 

87 
53 

89 
51 

85 
63 

75 
58 

76 
50 

61 
55 

75 
55 

72 
50 

79 
52 

81 
49 

82 
47 

81 
56 

75 
57 

75 
39 

32 
44 

35 
43 

87 
45 

86 
48 

91 
52 

89 
61 

88 
53 

89 
52 

81.5 
53.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WC}T    VIKOINt* 
JUNe    I'M! 


Slatlon 

Day  01  Monlh 

28 

30     31 

fl 
66 

«e 

67 

\ 

I 

1 

9 

4 

s 

« 

7 

8 

9       10 

11 

12 

13 

79 
93 

70 

U 

69 

9* 

79 
49 

15      16       17 

1.! 

18 

30 

"1 

n 

aa 

24 

29 

2t 

r 

28 

1 

N 1 LL 1 AM50N 
MINFIELO    LOCKS 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

87 
93 

to 

90 

67 
96 

69 
SS 

66 
99 

6* 
97 



61 
96 

69 
97 

7J 
62 

69 
61 

62 

63 

79 
64 

. 

»l 
6} 

89 
69 

66 

6* 

«2 
6) 

90      99 

66      66 

8  7       90 
6<>      69 

1 

99 
63 

92 
6* 

69 

60 

60 
99 

69      76      69 
96      99      99 

63      76      7» 
99      99      93 

"1 

63 

93 

69 
99 

69 

96 

66 

69 

89 
63 

99 

7) 

96 

7» 
90 

72 
t9 

61 
90 

78 
48 

69 

»*I 

66 
69 

92 

97 

66 

96 

91 

60 

90 
96 

96 

62 

90 
61 

tl 
66 

68 
66 

92 

66 

n6 

67 

•6.6 

99.3 

81.9 
97.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Stabon 

D*T  oi  monlh 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«l 

BLUESTONE    0AM 

EVAP 

.18 

.21 

.21 

.02 

.08 

.13 

.18 

.14 

.18 

.20 

.25 

.22 

.27 

.23 

.17 

.20 

.02 

.22 

.20 

.22 

.16 

.21 

.19 

.26 

.27 

.22 

.21 

.17 

.21 

.15 

5.96 

WINO 

23 

37 

28 

26 

28 

29 

32 

IS 

18 

23 

37 

44 

66 

40 

37 

33 

19 

32 

24 

39 

38 

43 

26 

32 

31 

26 

20 

30 

31 

23 

921 

MAX 

89 

88 

90 

73 

76 

83 

91 

85 

96 

95 

93 

87 

84 

94 

86 

81 

67 

91 

92 

99 

83 

82 

87 

92 

93 

95 

95 

92 

99 

91 

63.3 

MIN 

96 

95 

54 

61 

61 

62 

63 

66 

66 

67 

67 

62 

53 

52 

59 

59 

59 

59 

68 

68 

64 

54 

54 

68 

69 

61 

61 

64 

66 

68 

60.1 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

.19 

.23 

- 

.01 

- 

.10 

.05 

.05 

.15 

.11 

- 

.13 

.13 

.12 

.15 

.10 

.17 

.14 

.17 

.26 

.05 

.13 

.30 

.08 

.20 

.23 

.15 

.15 

.16 

.15 

B 

4.29 

WIND 

40 

57 

37 

39 

42 

49 

37 

32 

42 

67 

114 

120 

64 

68 

57 

31 

36 

36 

33 

32 

77 

39 

43 

32 

37 

35 

3* 

34 

40 

37 

1441 

H0G5ETT    GALLIPOLIS    0AM 

EVAP 

.19 

.22 

.18 

.01 

. 

.11 

.17 

.24 

.18 

.21 

.29 

.32 

.15 

.13 

.03 

.49 

.13 

.26 

.24 

.18 

.05 

.26 

.13 

.36 

.22 

.12 

.28 

.06 

.05 

.19 

9.47 

MIND 

38 

37 

35 

15 

18 

44 

30 

21 

18 

49 

82 

102 

69 

30 

60 

39 

27 

26 

31 

38 

49 

46 

36 

36 

33 

28 

29 

28 

34 

34 

1162 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.22 

.24 

.25 

.01 

- 

.05 

.29 

.11 

.11 

- 

.28 

.09 

.35 

.19 

.13 

.21 

.08 

.23 

.23 

.26 

.00 

.19 

.25 

.25 

.29 

.24 

.26 

.17 

.20 

.16 

B 

9.72 

WINO 

43 

33 

38 

28 

95 

143 

95 

36 

49 

34 

40 

73 

78 

41 

39 

46 

27 

41 

33 

28 

26 

55 

44 

39 

35 

35 

30 

33 

40 

33 

1411 

WARDENSVILLE    R    M   FARM 

EVAP 

.25 

.26 

.02 

- 

.03 

.18 

.26 

.14 

.06 

.27 

.16 

.36 

.28 

.26 

.09 

.35 

.10 

.22 

.22 

.23 

.09 

.27 

.24 

.22 

.24 

.14 

.36 

.14 

.27 

.21 

B 

6.11 

WIND 

19 

24 

26 

19 

14 

9 

37 

28 

26 

43 

43 

83 

86 

32 

22 

33 

4 

8 

11 

22 

16 

33 

16 

16 

9 

8 

10 

8 

17 

19 

741 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

111 

1 

Station 

1 

1 
(1. 

Ill 

9 

E 

> 
< 

h 

n         ^ 

0     a 

in 

« 

< 

o  ui 

O  UJ 

< 
o  w 

O  UJ 

r- 

o  in 

O  UJ 

H 

8 

S 

3 

8 
I 

« a 

1 

.  85 
S  8| 
>  a 

BECKLEY   WB  AIRPORT 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 
ELK  INS  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 

S 

sw 

NW 

s 

11 

13 
10 
13 

8.1 
4.7 
5.5 
4.9 
5.3 

23++ 
29++- 
32+-+ 
23++ 
38 

s 

WNW 

W 

NNW 

NW 

28+ 
11 

20 
10 
10 

87 
86 
95 
90 

87 
86 
92 
92 

57 
56 
56 

60 

71 
63 
68 
64 

6 
5 

4 

5 
4 

4 
3 
2 

2 
1 

4 

7 
6 
4 
6 

4 

1 
5 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

18 
16 
17 
12 
14 

.1 

7.4 
6.5 
6.9 
6.3 

S««  Befsreacs  Nol«*  Following  Statloa  Indsx 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DELAYED   DATA 


Tetr 

perature 

Precipitation 

<  1 

*   1 
2.1 

<  S 

1 
< 

D.  E 
Si 

in 

a 

1 
1 

a 

a 

No.  of  Days 

1 

s- 

o 

s 
1 

o 

S 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayt 

Station 

Max. 

M 

n. 

1 

Q-   C 

S  i 

Is 

1 
o 

o 

J 

0 

o 

s 

1 

o 

8 

il 

0    i 

si 

s  1 

■:l 

DECEMBER    1962 

GRANTSVILLE    2    NW 

41.0 

15.4 

28.2 

70 

4 

-16 

14 

1134 

0 

9 

28 

4 

D    2.46 

.50 

30+ 

6.4 

5 

3 

0 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

M 

M 

M 

2.84 

-       .15 

.91 

21 

5 

3 

0 

JANUARY    1963 

HOPE  MONT 

33.0 

11.5 

22.3 

54 

11 

-31 

29 

1315 

0 

15 

27 

7 

.92 

.27 

27 

14.0 

9 

29+ 

3 

0 

0 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

3S.9 

18.0 

28.5 

-    9.1 

67 

11 

-15 

24 

1125 

0 

8 

26 

5 

1.53 

-    2.31 

.55 

11 

4 

1 

0 

FEBRUARY    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

40. IM 

22. 3M 

31. 2M 

-    7.4 

65 

5 

-    2 

22 

957 

0 

1 

1.53 

-    1.57 

.55 

19 

5 

1 

0 

PINEVILLE 

38.5 

15.3 

26.9 

50 

7 

-    5 

17+ 

1059 

0 

8 

28 

6 

3.09 

.50 

3 

9.0 

4 

13 

9 

1 

0 

UNION 

37.0 

11.1 

24.1 

-10.4 

50 

7 

-12 

27 

1138 

0 

10 

28 

5 

1.22 

-    1.57 

.30 

19 

11.5 

4 

19+ 

5 

0 

0 

MARCH    1963 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

59.2 

34.7 

47.0 

79 

30 

17 

15 

554 

0 

1 

10 

0 

5.29 

2.04 

12 

1.5 

8 

4 

2 

BENS    RUN 

5S.4M 

31. 8M 

46. IM 

2.5 

82 

30 

19 

15+ 

508 

0 

0 

0 

7.31 

3.58 

2.73 

6 

9 

4 

3 

GRANTSVILLE    2    NW 

59.0 

31.7 

45.4 

84 

30 

20 

15+ 

502 

0 

0 

17 

0 

D    7.07 

1.75 

5 

.8 

0 

9 

5 

4 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

61.4 

39.1 

50.3 

4.8 

81 

29+ 

25 

23+ 

452 

0 

0 

6 

0 

7.85 

3.70 

2.12 

11 

10 

5 

3 

KEYSER 

52.3 

30.7 

41.5 

80 

29 

8 

1 

722 

0 

1 

19 

0 

1.80 

.70 

12 

T 

0 

5 

1 

0 

APRIL    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

70.5 

45.1 

57.8 

1.1 

85 

21  + 

32 

5 

258 

0 

0 

1 

0 

1.04 

-    2.52 

.25 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAY    1953 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

76.7 

53.4 

65.1 

-    0.7 

91 

9 

35 

2 

85 

1 

0 

0 

0 

1.75 

17 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

e2 

Day  of  Month 

12        3 

4    1 

5 

6 

7 

b| 

9 

10 

11 

12 

13  1   14      15 

16  1 

17      18 

19 

20 

21 

22 

23       24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

OECEHBER    1962 

ORANTSVILLE    2    N« 
HUNTINGTON    FED    BLDG 
SMOOT 

)   2.46 
2.SA 
4.38 

.38 

0 
.15 

.50 

.02 
.21 

.03 
.05 

T 

D 
.05 

.05 
.03 
.12 

>    .030 
T 
.25 

.03 
.05 
.04 

T           .01 

.05 

T 

.50 

.60 
.91 
.73 

.23 

.01 
.75 

.04 

T           .07 

D    .03 
.17 
.81 

.04 
.04 

.28 
.78 
.16 

.60 
.88 

; 

JANUARY    1963 

HASTINGS 
HOPEMONT 
HUNTINGTON    FED    BLDG 

2.18 
.92 

1.53 

.02 

T 
.07 

T 

.05 

.05 
T 

.07 

T 

.41 
.11 

.16 
.66 

T 
.09 

.24 

.14 
.03 

.05 

.22 
.07 
.03 

.04 

T 

.29      .21 
.03      .16 
.31 

T 
.14 

.45 
.27 
.03 

.05 

T 

.03 
.03 

.05  . 
.06    . 

FEBRUARY    1963 

HUNTINGTON    FED   BLDG 

PINEVILLE 

UNION 

1.53 
3.09 
1.22 

.02 

.15 
.06 

.19 

.10      .60 

.01 

.24 

.20 
.43 
.05 

.21 
.38 
.26 

ITT 
.25      .02       .03 
.16 

.56 
.36 
.30 

.04 
.38 
.20 

.04 
.06 
.02 

.03 

T           T 

I 
.07 

T 

.20 

.07 

.03 
.02 
.10 

T 

• 

MARCH    1963 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 
BENS    RUN 
GRANTSVILLE    2    NW 
HUNTINGTON    FED    BLDG 
KEYSER 

5.29 

7.31 

D    7.07 

7.86 

1.80 

T 

.03 
.67 

.77 

.64 

T 
2.73 
1.75 

.56 

.07 
.17 
.42 
.13 
•  12 

.08 
.10 

.59 

2.12 
.40 

2.04 
.35 

1.40 
T 
.70 

T 

.18 
1.55 

.77 
1.15 
1.20 

.21 
.39 

.64 
1.36 
.41 

.13 
1.08 
1.05D 

.06 
.05 

.05 

)    .03 
.03 

.16 

.18 

.03 
.47 
.20 
.02 

.17 

.41 

.12  . 
.20    . 

.04    . 

APRIL    1963 

HUNTINGTON    FED   BLDG 
LAKE    LYNN 

1.04 
2.91 

.11 
.05 

T 
.10 

.06 
.05 

.02 

.18 
.30 

.01 

.05 

.58 

.03 
.22 

.01 
.15 

.14 

.12 
.92 

.26 

.05 
.14 

! 

MAY    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

- 

.31 

.75      .36      .04 

1.75      - 

- 

- 

- 

- 

.04 

.10 

.59 

.12 

, 
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D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 

:r/ 

^TURES 

weST    VIMOINIA 
OCLAveD  MTA 

Statlea 

Day  Ol  Monlh 

\ 

1 

a 

3 

4 

S 

1 

T 

B 

1 

10 

11 

It 

IS 

U 

IS  j  la  .  17 

IS 

11 

20 

21 

22 

23 

M 

U 

at 

XI 

u 

2.,M,JI       I 

OCCCMBCK    1962                             1 

aRANTSVILLt  2  NM 
HUNTINGTON  FED  BLDO 

JANUARV  196  3 
HOPEMONT 
HUNTINOroN  FEO  BLOC 

FEBRUARY  1«63 
HUNTINGTON  FEO  SLOG 
PINEVILLE 
UNION 

MARCH  1963 
ATHENi  CONCORD  COLLEGE 
BENS  RUN 

GRANTSVILLE  2    NW 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
KEYSER 

APRIL  1963 
HUNTINGTON  FED  BLDG 

MAY  1963 
HUNTINGTON  FEO  BLDG 


MAX 
MIN 


68   67   67   70   61   4i 


20   ID   IB 


19   3»  2a 


30   32   01   36   22 


19  I  U 

•  s  hi* 


u  2a  6>  36  6a 

■16  -U   12   27   19 


13   la   29   6e   39 


35   62 

32   19 


10 


66   6a   >6   92   68 

31  I  62   60   60   1} 


30   36   31 
19   20   26 


62   60   67   31  I  36   29   36   <,3   )2   56 
35   »0   50   36  I  13   U   19  I  15   19  2» 


61   31   36   66 
31   16   26   33 


63   29 
29   22 


29   30   22  I  31   67   55 


60   69 
23   26 


35   39   39   61  I  30   30   30 
20   26   2a   25  I  20   16   10 


35   61 

16   20 


22   36 
5-5 


28   61 
0   6 


MAX 

67 

50 

HIN 

36 

19 

MAX 

36 

61 

MIN 

25 

26 

MAX 

66 

66 

MIN 

30 

27 

MAX 

68 

63 

MIN 

33 

29 

MAX 

31 

63 

MIN 

8 

19 

63   51   56   54   66   69  ,  68   65   51 


26  I  35   50   31  I  30   29   36  :  37   29   35 


86   86 
63   57 


MAX   59   77   85 

MIN  j  37   35   66 


58   67   58 
25   32   37 


71   63   57 
37   50   33 


29   25   28 


59   57   71 
62   32   33 


88   88 
51   55 


58 

66 

37 

31 

51 

66 

56 

61 

37 

28 

26 

30 

68 

57 

60 

56 

36 

37 

36 

61 

62 

61 

40 

61 

25 

25 

22 

26 

72   66   62 
39   60   46 


67   53  ,  68   68   67 | 
26   32   35   33   19 


52   56   68   72   56  I 

27   32   37   35   20  1 


56   69   71   54   66 
37   66  :  67   36   29 


60   70   69 

36   38   41 


56   61   76 
23   31   36 


63   76 
33   62 


42   45  I  62   60   53 •     56   56   56 
29   12   35   32   26   33   34   31 


60   65   60 


65   67   17   67 


66   39   41   2a   40 


33   33   16 


13-8  -16 


42   63   29 


60   69   39 
43   36   24 


53   62 

34   41 


75   54   38 
45   37   28 


53   62   63   54   56   64 
36   33   35   41   61   33 


86   39   91   86   73   64 
53   54   66   68   49   44 


69   81 
55   60 


66   86   86|  83   77   86 
33   63   681  66   54   46 


75   76   76l   79   68   77 
57   61   58'  53   52   47 


22 

-  1 


92 
29  29 


31   58   68 
23   18   34 


36   57 
21   26 


40   49   50 
22   36   36 


75   76 
55   43 


66   66 

52   40 


39   33 

la  16 


66   63 
26   27 


43   29;  61.0 
19.6 


27  U 
10   10 


38   55   26 


69   68   59 
43   63   38 


49   64   63 

34   42   37 


66   70   73 
38   46  41 


62   78   72 
58   58   62 


79 
43 


21   14   35   33l 


7   38   37   39, 
1-8-4   29   21 


81   81   74   65 
47   43   56   50 


77   80   75   72 
48   56   53   49 


79   68 
48   59 


77   78   78   81 
63   63   58   63 


33.0 
11.9 


38.9 

la.o 


76.7 
93.6 


3S.9 
19.3 


37.0 
11.1 


99.2 
36.7 


96.6 
31.8 


99.0 
31.7 


92.3 

30.7 


61.6 
39.1 


70.9 
69.1 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY    1963 
PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

1.0 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

3.0 
6 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALBRIGHT 

ALDER SON 

ALPENA    1    NW 

ARBOVALE    2 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BATARO 

BECKLET    V    A    HOSPITAL 

BELINGTON 

BELLEVILLE  DAM  20 


BENSON 
I  BENS  RUN 
.BERKELEY  SPRINI 

eiRCM  RIVER  6  ; 

bluefielo  F*A  I 

jBLUESTONE  DAM 
BRANCHLAPtO 
BRANDONVlLLE 

iBRUSHr  RUN 

BUCKEYE 

IbuCKHANNON  2    W 
BURNSVILLE 
CAIRO  3  S 

I  CAMDEN  ON  GAULf 
! CANAAN  VALLEY 

CENTRAL  I  A 
CHARLESTON  h8  > 
CHARLESTON  1 


COUNTY 


PRESTON 

HONROE 

RANDOLPH 

POCAHONTAS 

MERCER 

GRANT 

RALEIGH 

BARBOUR 

WOOD 

NICHOLAS 

HARRISON 


0939  SUMMERS 
iOT5  iLlNCOLN 
1083  PRESTON 
1204  PENDLETON 
1215  POCAHONTAS 

UPSHUR 
BRAXTON 
RICHIE 

WEBSTER 
1393  JTUCIER 

IS26  ;8RAXT0N 


CLENOENIN  1  SH 
CORTON 

CRESTON  1  SSW 
DAVIS 
DRY  CREEH 

DUNLOM  5  E 
ELRINS  W6  AIRPC 
ELLENBORO 
FAIRNONT 
FLAT  TOP 


GLENVILLE  2  . 


GRIFFITHSVIL 


12209  TUCKER 


3353  ;MC  DOWELL 


as".' 


GILHER 


HICO 


|3630  TAYLOR 

3e><>e  :calhoun 

37».9  LINCOLN 
3798  'WEBSTER 
'3B16  'bARBOuR 

3B<t6  'LINCOLN 
3927    JEFFERSON 
3932    JEFFERSON 
[397*1  |W 


<>128 


>V£TTE 


'HOGSETT    GALLIPOLIS    DAH  jii200    MASON 

jHOPEMONT  4264    PRESTON 

IhORNER  '4281  'LEWIS 

HOULT    LOCK    15  14309  ImARION 

:hUN0R£D  14369  ;w£TZ£L 


I    HUNTINGTON 
IHUNTINGTON 
ilAEGER 
'IRELAND 
'JANE    LEW 

KEARNEYSVIL 


ED    BLDC 


]43ee    CABELL 
,4393 ;CA6ELL 

4408  iHC    DOWEL 


39  02 
39  09 
3S    14 


39    00 

38  52 

39  10 
38    22 


36    02 

38  53 

39  16 


36  14 

38  39 

39  03 

38  17 

39  19 
39  19 
39  33 


79  22 
81  11 
79    56 


81    39 

80  21 

81  OS 


ei  28 

62  20 

79  51 
61  04 

80  06 
61  07 


19 


OBSEHVATION 

TIME  AND 

TABLES 


i  i 


OBSERVER 


honongahela  power  CO. 

RASSIE  L.  SIMS 

OMER  S.  SMITH 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

CONCORD  COLLEGE 

HOWARD  R.  FULK 
V.  «.  HOSPITAL 
GEORGE  fl.  HILL  YARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RAYMOND  e.  PHILLIPS 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 
ROBERT  N.  HALL 
H.  M.  RUPPENTMAL.  Ill 
SOUTHEASTERN  GAS  CO. 


CORPS  OF  ENGINEERS 
BERYL  L.  WINTERS 
VERL  £.  GALLOWAY 
JOHN  B.  SHREVE 


JOHN  W.  BROWN 
EUREKA  PIPE  LINE 
HOWARD  FLETCHER 
BEN  F.  THOMPSON 


KATHERINE  M.  RACER 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
SEWARD  R.  LYNCH 
MRS.  MARY  L.  DUMAS 
MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

KELLY  BROWNING 
U.  S,  WEATHER  BUREAU 
MRS.  RUBY  L.  GORPELL 
CITY  FILTRATION  PLANT 
FRED  E.  BOWLING 


WATER  SVC.  CO. 
BEALL 


930  ,  5P ;  5P 


DICK 

EARL  R.  COBROTHERS 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
ROBIN  B.  MOORE 
MRS.  LELA  H.  CARTER 
MRS, OPAL  R.  JACKSON 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
MISS  ELEANOR  J.  WHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  MILDRED  E.CRIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HARRIET  SHARPS 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGR5.  LT.  ♦  HT .  CO. 


MOLLIE  C.  AUl/lL 
RKSBUfiG  WATER  BOARD 
RKSauRG  WATER  BOARD 

AGRICULTURE  3ER. OFfi 
A,  OEHPSEy 

ATE    COLLEGE 


KUMBRABOW    STATE    FOREST 

4971    RANDOLPH 

10       36    35 

80    OS 

5P 

5P 

H 

FOREST    SUPT. 

IlAKE    LYNN 

5002    MONONGALIA 

i       39    43 

79    51 

900 

7A             .C 

WEST    PENN    POWER    CO,              ; 

LEWISeuRG    2    SSW 

'5224    GPEENBPIEP 

7      37    46 

80    26 

2185 

5P 

5P             !       H 

RADIO    STATION    WRON 

LINDSIDE 

'5284    MONROE 

2000 

C 

LOUIS    £.    CANTIBEPRY 

LIVERPOOL 

15323    JACKSON 

6       38    54 

81     32 

665 

BROOKS    E.    UTI 

Ilockhey 

5341    GILMER 

720 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

!  LOGAN 

5353    LOGAN 

3       37    51 

82    00 

6A 

8A  1 

C 

COY    E.    MARSHALL 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

4       36    12 

61    22 

623 

7A 

TA  1 

CORPS    OF    ENGINEERS                ' 

MAO I SON 

5563    BOONE 

61    49 

675 

RA 

J.    £.    CURRY                                   1 

MANNINGTON    1    N 

5621    MARION 

6       39    33  1 

60    21 

6P 

6P 

H 

JAMES    N,    MORGAN 

MANNINGTON    J    W 

5626    MARION 

6       39    32 

60    22 

995 

TA 

ORA    G.    FROST 

5672    POCAHONTAS 

7       38    13 

80    05 

2150 

C 

CECIL    A.    CURRY 

STATION 


MC    MECHEN    0AM    13 

MC    ROSS 

MEADOW  BLUFF  2  S 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELD  2  SSE 
MOOREFIELD  MCNEILL 

MORGANTOWN  FAA  AIRPI 

HORGANTOWN  LOCK  AND 

MT  STORM 

NAOMA 

NEW  CUMBERLAND 


OMPS 

PARKEHSBURG   FAA   AIRPORT 

PARKERS6UHG   WB    CITY 


PRINCETON 

RAVENSWOOD    DAH 
RENICK    2    S 


RIPLEY 
ROMNEY    3    NNf 

rowlesburg  : 


SALEM  JACOBS  RUN 
SALEM  POST  ROGERS 
SMITHBURO 


6859  jWOOD 


T029  'WYOMING 
7112    MASON 
7207  IhERCER 
7352  iJACKSON 
7444  :GREENBRIER 

7503    NICHOLAS 


SMITI 


/ILLE 


SPENCER 

SPRINGFIELD    1    N 
SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    DAM 

SUMHERSVILLE    3    NE 

SUTTON    RESERVOIR 
TERRA    ALTA 
THOMAS 
TRIBBLE 

tygart  dam 


WARDENSVILLE    1 


LEASANTS 
lARRISON 


RITCHIE 

ROANE 

HAMPSHIRE 

PENDLETON 

GRANT 

nicholas 

'  ;braxton 
6782  ipresion 


HEE 

INC    WARWO 

ILL 

AHSON 

ILL 

AMSON    2 

INF 

ELO    LOCKS 

9131 

WEBSTE 

9368 

BROOKE 

9436 

LEWIS 

9492 

OHIO 

95?? 

GREENB 

IF 

9554 

9610 

MINGO 

-BIG   SANDY,      2-CHEAT,       3-GUYANDOTi 


NEW    STATIONS 
5M00T 

8ECKLEY   WB   AIRPORT 


TTLE    KANAWHA,       6-MONONGAHELA, 


8295   3REEN8RIER 


I  39  09 
39  38 


38  46 

38  33 
36  56 

39  06 


37  52 
37  46 


77  59 

78  00 
78  52 


80  40 
80  52 
78  58 
78  54 


39 

06 

79    40 

1680 

39 

00 

79    07 

1013 

80    02 

1261 

38 

40 

80    13 

2695 

39 

29 

79    02 

1053 

37 

36 

61    32 

38 

5^ 

82    07 

610 

37 

61    05 

2410 

38 

5' 

81    46 

584 

81  21 

78  42 

79  31 


79  30 
81  50 

80  02 

80  32 

79  56 

80  02 


80  52 
82  17 
82  17 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^ 

^ 

& 

H 

^ 

& 

ID 

1: 

5P 

6P 

ID 

MID 

7P 

6P 

6P 

7A 

ID 

ID 

MID 

5P 

6P 

7P 

SA 

7A 

5P 

6P 

5P 

7P 
8A 

6A 
8A 

5P 
6P 

6P 

8A 
SP 

7A 
7A 

I'. 

6P 

8A 
8A 

7A 

9A 

OBSERVER 


FED,  AVIATION  AGENCY 
ROBERT  L.  CRISWELL 
VIRGIL  L.  MATHIAS 
RAY  B.  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


RUSSELL  0.  AMICK 
MOVED  TO  SMOOT  -8296- 

(  W.  CRUMRINE 


MRS.  JOHN  t 
FED.  AVIAT. 


SAV 


N  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  EILEEN  MINNICK 
VIRGIL  G.  WE8B 
WILLIAM  8.  MURRAY 


OR.  Z. 


.NKROM 
MILES  H.  MARTIN 
MRS,  E.  H.  HOVERMALE 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

FERNOW  EXP,  FOREST 
MRS.  BESS  S.  HOHL 
MRS.  MAXlNE  LEACH 
MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 


CLOSED  7-1-62 
CLOSED  7-1-62 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 


CORPS  OF  ENGINEER 


MRS.THELMA  SPANGlER 
MRS  VIOLET  L.  SWECKER 
KENT  SWECKER 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 
UNIVERSITY  EXP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  W.  MOORE 

C.  E.  STETSON 

MISS  DORIS  J.  PFISTER 

J.  ARTHUR  HENRY.  JR. 


ENGI 


lEERS 
BUTCHER 


ICORPS  OF  ENGINEERS 


JOHN   P   JONES 

U.S.   WEATHER   BUREAU 


9-POTOMAC,       10-TYGARTr       Il-YOUGHIOGHEN- 


CORRECTIONS 


ological  Data  Table      Lewlsburg 


January  1963 


Dally  Precipitation  Table     Lewisburg 


ItKI-KKKNCK  NtrrKH 

Additional  liiturniut  ton  ri>Kurcllnt{  ttu-  rMnmtr  ul  Wt-Ht  VliKKiia  may  tx-  i)blultit<d  by  wrltltiK  1'>  ttx-  Stuln  C  llmu  to  I  ok  t  n  I  ut  Nfuiher  Uurunu  orflco, 
Box  98li,  Pnrkorsbiirn,  Wont  VlrKlnlu.  or  to  uny  Wi>uthtir  Uurruu  Offlcw  iiom-  you. 

FlKUi'fN  and  let  trr^  f  ol  lowlnK  tho  Hint  Ion  num<» ,  Much  hh  12  SSW,  Indlca  t<<  d  iMtnncf  in  mt  1<'h  iind  dl  ri'C  t  Ion  from  th«  pont  of  f  leu . 

Dolnyrd  data  and  corroct  Ions  will  be  curr  lt<d  on  ly  In  thf  Jinu>  and  Drccinbt'i'  Imhuum  of  thlN  bti  1  lo  i  In . 

Monthly  nnd  seasonal  snowfall  and  hcatinK  di<Ki'*'<'  days  lor  the  12  muntlm  cndluK  with  I  hi-  prfCfdlnK  June  data  will  h«-  currlud  In  tho  July  la«u* 
of  this  buUotln. 

Stations  upponrlnK  In  thr  Index,  hut  lot-  whlrh  data  arc  n<>l  listod  in  thr  tublrs,  i-Uht-r  arc  mlsslnK  or  w«t<'  rccflvod  too  lutu  lo  b<j  Includfxi 
In  this  Issue . 

Divisions,  ns  used  In  "CI ImatoloRlca 1  Dnta"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  dota  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  preclpi tat  ion  and  ovaporat Ion  In  inches  and  wind 
movement  In  mi les .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  tho  negat Ive  departures  of  average  dai ly  temperatures  from  65"  F, 

Evaporat Ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  un less  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  tho  "Evaporat Ion 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  nnd  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stat  ions  are  climatologlcal  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  grouad. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Stat  ion .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  tota Is  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

ff      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month , 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 


Subscription  Price :   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual ;  $2 . 50  per  year .   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  JULY  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       98°    on    the   27th    at    Williamson 

Lowest  Temperature:       32°    on   the   10th   at   Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:       9.37    inches    at   Thomas 

Least  Total  Precipitation:      0.70   inch    at    Grafton    1    NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.03   inches   on   the   3d  at   Thomas 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

The  first  half  of  the  month  was  below  normal  as  to  tern-  mal  temperatures  and  near  or  above  normal  rainfall. 

perature  and  precipitation.     Minima  records  for  several 

dates  were  established  at  Charleston  and  Huntington, 

several  northern  stations  dipped  into  the  thirties,   and  H.    C.    Dwelle 

Elkins  reported  frost  on  the  4th.     Not  since  1891  has  Weather  Bureau  Meteorologist  in  Charge 

there  been  a  July  with  such  a  string  of  cool  nights.     The  Weather  Bureau  Office 

last  half  of  the  month  had  warm  humid  air  from  the  Box  986 

south  replace  the  northern  dry  air,   averaging  near  nor-  Parkersburg,    West  Virginia 
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90 

29  + 

44 

10 

12 

4 

0 

0 

0 

2.25 

-  2.92 

.98 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

LEWISBURG  2  SSW 

81.7 

56.7 

69.2 

89 

18 

42 

5 

18 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.81 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

PINEVILLE 

82.5 

58.9 

70.7 

89 

29  + 

45 

10 

12 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.78 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

UNION 

80.4 

54.5 

57.5 

-  4.1 

90 

19 

40 

5 

29 

1 

0 

0 

0 

3.73 

-   .42 

.98 

21 

•  0 

0 

7 

4 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

84.0 

56.0 

70.0 

-  2.5 

91 

28  + 

40 

11  + 

16 

3 

0 

0 

0 

2.62 

-  1.55 

.83 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

59.2 

-  3.8 

3.16 

-  1.28 

.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

85.7 

57.7 

71.7 

95 

25 

46 

10+ 

7 

9 

0 

0 

0 

3.38 

.66 

2 

.0 

0 

7 

4 

0 

FRANKLIN  2  NE 

80.9 

54.4 

67.7 

91 

18 

42 

9+ 

36 

2 

0 

0 

0 

2.71 

.90 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

88.7 

51.9 

75.3 

97 

27 

49 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

1.25 

.47 

14 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Follow 
-    77    - 


ng  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1963 


Terr 

perature 

Precipitation 

si 

<  1 

s  i 
<  s 

< 

X 

ct 

1 

I 

No.  of  Days 

1 

•o 
fj 

1 

6 

1 

Sno 

».  Sleet 

No.  of  Doys 

Station 

M 

o«. 

Min. 

1 

"q.  ^ 

0  ° 
S    % 

\ 

s 

o 

o 

1 

0 

o 

% 

s 

o 
g 

s  ; 

'I 

HEARNEYSVILLE    1    NW 

11 

0 

0 

0 

1.58 

-    2.04 

.57 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

KEYSER 

87. IM 

55.7M 

71.  4M 

96 

19 

45 

10+ 

17 

0 

0 

0 

.77 

.35 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARTINS8URG    FAA    AP 

87.1 

59.8 

73.5 

-    2.8 

96 

17 

47 

10 

4 

12 

0 

0 

0 

1.29 

-    2.29 

.76 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

MATHIAS 

83,0 

53.5 

68.3 

93 

18  + 

39 

10 

34 

4 

0 

0 

0 

3.16 

1.47 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOOREFIELO    MCNEILL 

86.2 

52.6 

69.4 

95 

17 

36 

10 

29 

8 

0 

0 

0 

1.93 

.63 

23 

.0 

0 

4 

3 

0 

PETERSBURG 

86.5 

56.9 

71.7 

-    2.4 

96 

18 

41 

12 

16 

9 

0 

0 

0 

1.61 

-    1.80 

.51 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

PIEDMONT 

83.6 

59.8 

71.7 

-    1.9 

95 

29 

44 

9 

23 

7 

0 

0 

0 

1.58 

-    1.89 

.98 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROMNEY    3    NNE 

86.5 

56.0 

71.3 

95 

18  + 

41 

10 

17 

9 

0 

0 

0 

2.18 

.92 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

85.* 

56.2 

70.8 

-    2.0 

95 

19+ 

42 

10 

16 

8 

0 

0 

0 

.97 

-    2.88 

.44 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

71.3 

-    2.7 

1.87 

-    1.83 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  ol  Month 

jA 

ll 

3 

4  [  S  1  6 

7|er9 

10  1  11  1 

12 

pv] 

H 

1$ 

Tel 

iff 

18 

ri«-[ 

»T 

21 

22  1 

«f 

24 

]&  1  2S  1  27 

»r 

«] 

M 

31 

ALBRIGHT 

».« 

.21 

.57 

.70 

.19 

.0« 

.»9 

.17 

.62 

.03 

.19 

.01 

.t> 

ALOERSON 

I.«2 

.2* 

.82 

•  09 

.21 

.11 

.09 

.18 

.11 

.74 

ALPENA  I  NW 

^.l) 

.35 

•  05 

1.19 

•  06 

.19 

.80 

•  55 

.55 

.10 

.10 

.60 

.19 

.22 

ARBOVALC  2 

2.65 

.11 

•  01 

.29 

.63 

•  25 

.06 

i.oa 

•  21 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

5.50 

1.10 

.2a 

.21 

.71 

.19 

T 

•  61 

.19 

.02 

.08 

.94 

.10 

.oa 

BAVARD 

^.74 

.98 

2.n 

•  20 

.31 

.01 

.23 

.30 

.19 

.01 

I 

.16 

BtCKLEY  V  A  HOSPITAL 

«.*» 

•  20 

.01 

•  21 

•  39 

.15 

T 

.62 

.25 

.67 

1.26 

.01 

.65 

BCCKLCY  MB  AP 

^•Ofr 

•  03 

.05 

.12 

T     ^02 

T 

•  06 

.97 

.02 

.02 

T 

.43 

.21 

1.29 

.97 

T 

.26 

.38 

BELINarON 

i.lt 

2.13 

.10 

•  0) 

.31 

•  27 

.15 

.28 

•  09 

T 

.02 

.67 

•  15 

.02 

.31 

.01 

,02 

.06 

BCLLCVILLt  0AM  20 

2.1« 

.30 

t 

.10 

.21 

.21 

T 

•  11 

.20 

.07 

•  38 

.10 

BELVA 

l.«l 

1.78 

T 

.19 

•  26 

•  92 

•  2a 

T 

.10 

.02 

.46 

BENSON 

*.»2 

•  7a 

.07 

.29 

•  60 

•  11 

.78 

.59 

.70 

BENS  RUN 

>.>1 

•  29 

.10 

•  90 

.21 

U67 

•  91 

.02 

.90 

.82 

BERKELEY  SPRINGS 

>.)« 

•  66 

•  09 

.31 

•  63 

.16 

.d 

•  03 

.51 

•  11 

.94 

eiRCH  RIVER  t    SSW 

>.a2 

.21 

.29 

•  96 

2^00 

•  50 

•  83 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

2.»6 

.61 

•  02 

.03 

T 

T 

•  18 

.03 

.51 

.07 

T 

.01        .01 

.10 

.11 

.53 

BLUESTONE  DAM 

2.(0 

.01 

.01 

T 

.08 

.21 

•  21 

•  51 

.28 

I 

.25 

•  10 

.13 

,12 

■  63 

BRANCHLANO 

- 

.63 

.31 

•  12 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

-     .     - 

- 

- 

.71 

.03 

BRANDONVILLE 

3.12 

.39 

.91 

•  19 

.09 

.03 

.10 

U10 

.08 

.31 

BRUSHY  RUN 

>.3t 

.02 

1^99 

1.07 

.30 

.01 

.06 

.07 

.03 

.17 

T 

T 

.07 

BUCKEYE 

«.ao 

.01 

.02 

.11 

.01 

.50 

.66 

•  ai 

.07 

.13 

1,81 

.02 

.39 

.20 

eUCKHANNON  2  W 

4*0* 

.06 

.01 

.69 

•  06 

•  08 

1.02 

•  21 

.76 

.01   .01 

.93 

.07 

.07 

BURNSVILLE 

2.«0 

.35 

.30 

.06 

1.12 

•  23 

,30 

.10 

.11 

CAIRO  3  S 

6*37 

T     .06 

.60 

.11 
.02 

2.18 

.11 

.15 

.85 

.35 

T 

.26 

1.01 

CAMDEN  ON  GAUL6Y 

5.96 

.71 

•  08 

.08 

•  01 

•  37 

.68 

.04 

1.72 

.55 

.02 

1,29 

.33 

CANAAN  VALLEY 

6.«5 

.19 

•  92 

1.02 

•  02 

•  23 

.75 

•  09 

.11 

.25 

.17 

.30 

1.07 

.03 

.17   T 

.22 

.26 

.09 

CENTRALIA 

5.17 

.01 

T 

.03 

1^01 

•  20 

•  15 

T 

1.70 

.30 

.33 

,02 

.72 

.37 

CHARLESTON  W8  AP         R 

3.06 

T 

T 

T 

.02 

•  03 

•  65 

.22 

.65 

T 

.02 

.38 

1.09 

CHARLESTON  I 

2.96 

.19 

T 

.01 

•  02 

•  11 

•  20 

.67 

.09 

.01 

T 

.13 

.90 

CLARKSBURG  1 

2.90 

.51 

•  29 

1.32 

.02 

.33 

.13 

CLAY  I 

2. at 

.08 

•  38 

•  20 

.31 

.65 

.55 

■  10 

.18 

.11 

CLENDENIN  1  SW 

2.0> 

•  19 

.53 

.11 

.20 

.21 

T 

,01 

.27 

.53 

CRESTON  I  SSH 

3.79 

.21 

.17 

.27 

.87 

.77 

.18 

.02 

.38 

.32 

DRY  CREEK 

3.J1 

.17 

.26 

.33 

.11 

.03 

.85 

.20 

.10 

,02 

.13 

.96 

.02 

DUNLOW  5  E 

2.S« 

T 

•  29 

.01   T 

.29 

.17 

.20 

.23 

.53 

.15 

.05 

.12 

.12 

.52 

.25 

ELKINS  W8  AIRPORT 

3.77 

T 

•  75 

T 

T 

.21 

T 

•  10 

.01 

.08 

T 

.19 

1.22 

.01 

.16 

,06   ,02 

.12 

.05 

T 

ELLEN60R0 

1.30 

.33 

.13 

.57 

.32 

.31 

.31 

.62 

.39 

.05 

.11 

,58 

.13 

FAIRMONT 

1.68 

•  12 

.08 

.50 

.05 

•  02 

.11 

.07 

,22 

,13 

.05 

FLAT  TOP 

4.01 

•  29 

.02 

.19 

.76 

.10 

.39 

1.29 

.08 

.05 

.33 

.08 

FRANKLIN  2  NE 

2.71 

.71 

.10 

.22 

.03 

.21 

.90 

.33 

.05 

GARY 

2.29 

.03 

.38   .05 

.36 

.01 

.02 

.98 

.07 

.09 

.13 

.13 

GASSAWAY 

3.89 

1.11 

•  11 

T 

.80 

.08 

.02 

1.10 

.10 

.20 

.01 

.01 

.21 

.02 

6LENVILLE  2  NE 

3,90 

.22 

.20 

.03 

.35 

.36 

.02 

.21 

.85 

.53 

.05 

,12 

•  66 

GRAFTON  1  NE 

.70 

T 

T 

• 

.15 

T 

T 

.15 

T     T 

.20 

•  20 

GRANTSVILLE  2  NW 

5.21 

.30 

.21 

.39 

.21 

.92 

1.55 

.13 

.01 

.03 

.80 

•  30 

HACKER  VALLEY 

5.32 

T 

•  12 

T 

.27 

.21 

.36 

.96 

.21 

1.85 

.13 

T 

.32 

.10 

•  79 

HAMLIN 

».07 

.53 

T 

.11 

.18 

•  06 

1.07 

.17 

.01 

•  15 

•  19 

.66 

.01 

HARPERS  FERRY 

1.97 

1.30 

.10 

.07 

T 

•  28 

T 

.10 

T 

I 

T 

7 

.12 

T 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

1.26 

•  10 

•  17 

T 

T 

•  10 

.03 

.01 

T 

T 

.15 

.03 

.07 

HASTINGS 

3.95 

uoo 

•  03 

.03 

.53 

.03 

.01 

.37 

.13 

.12 

•  05 

.23 

.21 

.83 

.09 

HICO 

2.26 

T 

•  17 

.01 

T 

.21 

•  59 

•  13 

.39 

.01 

.15 

.11 

.18 

H06SETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.80 

T 

T 

T 

.51 

.10 

T 

.79 

.10 

.07 

.57 

.63 

HOPEMONT 

1.91 

.97 

.12 

.28 

.38 

.16 

HORNER 

3.82 

.89 

T 

.13 

.03 

.06 

1.50 

.12 

,11 

T 

,27 

.11 

HOULT  LOCK  15 

I.9<. 

.19 

•  05 

•  06 

.07 

.15 

•  26 

.52 

,10 

,06 

,18 

HUNTINGTON  FED  BlOG 

1.02 

•  11 

T 

.06 

•  13 

.50 

.05 

.80 

.62 

.17 

1.25 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

3.68 

.02 

.11 

•  16 

.01 

.53 

.0<» 

•  51 

.35 

.33 

1.56 

IAE6ER 

1.52 

.06 

.05   .32 

.05 

•  02 

•  02 

.35 

,60 

.05 

IRELAND 

2.72 

.10 

.11 

.06 

.50 

•  07 

•  05 

U25 

.09 

.21 

,10 

.10 

,02 

JANE  LEW 

2.72 

.09 

.17 

.09 

.14 

.62 

.13 

.17 

.12 

.39 

.20 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

1.58 

T 

.07 

.38 

T 

T 

.02 

.51 

.57 

KERMIT 

2.03 

.28   • 

» 

« 

• 

• 

• 

* 

• 

1.75 

KEYSER 

.77 

.30 

.35 

•  12 

LAKE  LYNN 

2.30 

.26 

T 

.29 

.03 

T 

•  17 

.80 

.20 

.55 

LEWISBURG  2  SSW 

2.52 

.02 

.13 

.81 

.07 

.10 

•  12 

.30 

,01 

.02 

,11 

,13 

.26 

.11 

LOGAN 

3.92 

2.00 

•  03 

.19 

.29 

.19 

.21 

.31 

,06 

.01 

.29 

.32 

LONDON  LOCKS 

5.60 

2.13 

.19 

.03 

.29 

.33 

.81 

•  67 

.16 

T 

,09 

.10 

,81 

MAO  I  SON 

6.27 

2.73 

•  81 

.11 

.38 

.20 

1.00 

.10 

.01 

.03 

,02  r 

.09 

.10 

MANNINOTON  I  N 

1.89 

.01 

•  01 

.92 

.01 

.22 

.27 

.01 

.05 

T 

.19 

.55 

,02 

MANNINGTON  1  W 

1.78 

.02 

.01 

.20 

.31 

.10 

.20 

.20 

.10 

,20 

.11 

MARTINSaURG  FAA  AP 

1.29 

•  09 

.06 

•  33 

T 

T 

T 

.05 

,76 

MATHIAS 

3.16 

.16 

.16 

.12 

.02 

,03 

.90 

1.17 

T 

MATOAKA 

5.32 

.62 

.39 

.11 

.35 

.26 

.10 

.15 

,17 

.39 

,85 

.25 

.18 

MC  MECHEN  DAM  13 

2.55 

.01 

T 

.10 

.19 

.30 

.01 

1.15 

.13 

.06 

.01 

,30 

MC  ROSS 

5.21 

2.50 

•  23 

1.10 

.07 

.31 

.37 

.16 

.17 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

3.72 

.12 

.17 

.01 

.43 

1.35 

T 

.19 

T 

.26 

.68 

.21 

MOOREFIELD  MCNEILL 

1.93 

•  53 

.52 

.02 

.07 

.63 

T     .05 

7 

.11 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

1.39 

T 

T 

.29 

.01 

T 

.10 

.58 

.09 

T 

T 

T 

,32 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2.21 

.36 

.03 

.32 

.03 

.16 

.91 

T 

,20 

T 

.23 

MOUNDSVILLE 

- 

- 

- 

- 

-     -     - 

-     -     - 

- 

- 

.31 

.71 

1.06 

.28 

.01 

.03 

.31 

,02 

.55 

MT  STORM 

3.56 

1.50 

.03 

.18 

.21 

.01 

•  07 

.31 

.03 

1.08 

T 

,08 

NEW  CUMBERLAND 

2.07 

•  01 

.12   .06 

.58 

.02 

•  03 

•  21 

•  10 

.02 

T 

.11 

.12 

NEW  MARTINSVILLE 

2.56 

•     .09 

.16 

T 

T 

T 

.91 

T 

• 

.23 

.18 

.12 

-.57 

OAK  HILL 

3.15 

.15 

.22 

•  01 

.08 

.36 

.11 

.01 

.29 

.52 

.19 

.02 

.55 

.01 

OMPS 

1.39 

1.05 

•  95 

T 

.19 

.21 

1.25 

.11 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

5.17 

T 

T 

•  12 

U68 

,92 

1.17 

.03 

.01 

.61 

.60 

PARKERSBURG  WB  CITY     R 

2.80 

.06 

.01 

•  31 

.01 

•  17 

.83 

.51 

.03 

.07 

.16 

.28 

PARSONS  1  SE 

5.26 

.16 

1.22 

•  38 

•  51 

.01 

1.08 

.01 

.38 

.51 

.50 

T 

.02   .07 

.22 

.16 

.03 

PETERSBURG 

1.61 

•  51 

•  10 

.19 

.11 

.11 

.05 

,20   .05 

,26 

PHILIPPI 

3.19 

.07 

•  36 

T 

.26 

•  11 

.32 

•  01 

.09 

.51 

.66 

T 

.52 

.35 

,09 

.08 

PICKENS  1 

7.67 

1.16 

•  53 

1.09 

•  05 

•  17 

.79 

T 

1.70 

.16 

.05 

.11 

.58 

T 

.95 

PIEDMONT 

1.58 

.08 

.98 

.01 

.05 

.20 

.26 

PINEVILLE 

3.11 

.25 

.71   T 

•  38 

.05 

.02 

.33 

.78 

.31 

.25 

T 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

1.B3 

2.11 

•  01 

T 

•  69 

•  02 

.81 

.19 

.08 

,88 

.01 

PRINCETON 

3.31 

.06 

.68   .07 

•  03 

.17 

•  12 

•  03 

.12 

.09 

.11 

.01 

.38 

.61 

.26 

RAVENSWOOO  DAM  22 

1.90 

.02 

•  02 

.13 

•  23 

.29 

.18 

1.32 

.72 

•  19 

,08 

1.72 

RENICK  2  S 

3.12 

.21 

.01 

•  11 

.96 

•  12 

•  16 

.10 

.03 

.60 

.20 

.06 

.23 

RICHWOOD 

1.62 

T 

•  50 

.89 

•  11 

.40 

•  55 

,59 

.80 

.15 

.33 

RIPLEY 

2.57 

T 

T 

T     .10 

.50 

T 

•  03 

T 

U25 

T 

.09 

.07 

T 

.03 

.12 

.08 

ROMNEV  3  NNE 

2.18 

.01 

•  01 

.51 

•  01 

.02 

T 

.16 

T 

7          .06 

.92 

.19 

ROWLESBURG  1 

3.51 

.10 

•  15 

.55 

•  20 

.22 

•  SO 

•  36 

.05 

.57 

T 

T 

.12 

.10 

ST  MARYS 

2.83 

.11 

•  17 

.82 

.12 

.05 

.82 

.41 

SMOOT 

3.92 

•  51 

U37 

•  39 

.12 

.11 

.11 

.29 

.69 

SPENCER 

3.28 

.52 

•  01 

.19 

T 

•  30 

•  15 

.09 

.37 

1.03 

.03 

.02 

7 

.27 

■  30 

SPRUCE  KNOB 

3.5E 

.17 

.03 

•  75 

•  17 

•  18 

.35 

.11 

.08 

.58 

.32 

.14 

.10 

STONY  RIVER  0AM 

^•'1 

.10 

U13 

•  20 

•  28 

.16 

.25 

.11 

.15 

SUMMERSVILLE  3  NE 

3.6^ 

.17 

U36 

.03 

.52 

.77 

.26 

.28 

SUTTON  RESERVOIR 

1.32 

1.18 

•  19 

•  21 

.22 

•  62 

T 

.88 

.11 

T 

.05 

.19 

.13 

.25 

THOMAS 

9.3T 

.11 

.71 

1^03 

•  28 

•  09 

.10 

•  76 

T 

•  72 

•  66 

.21 

.63 

•  01 

,23 

.23 

T 

.11 

.02 

.09 

UNION 

3.73 

•  03 

.38 

.05 

•  60 

.63 

•  05 

.25 

.98 

.15 

.01 

T 

•  55 

.02 

VALLEY  BEND 

1.21 

•  32 

.10 

.31 

.12 

.37 

•  31 

1.12 

,52 

.25 

.18 

.16 

•  15 

VALLEY  HEAD 

3.13 

.28 

.06 

.01 

•  06 

.21 

•  66 

1.21 

.28 

.07 

.10 

•  12 

VANDAL  I  A 

3.92 

•  03 

•  08 

.72 

2.26 

.17 

.18 

.02   .19 

.16 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 


"(fl 

Day  of  Month 

Station 

% 



^ 

1  1 

2  1 

3 

4        5    I    6 

7 

8    {    9 

Id 

11  1 

12 

13      14   1  15 

16 

1 

17  1  18 

19 

20 

iL 

22 

23   1 

24 

25      26   1  27 

28 

29   1 

30 

31 

WAROENSVILLE  R  H  FARM 

.9-J 

.05 

.07 

.22 

.02 

.02 

.15 

.44 

WASHINGTON  0AM  19 

2.3T 

.01 

.03 

.17   .15 

.74 

.38 

.36 

.08 

.15 

.02 

.28 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.78 

T 

.40 

T 

.30   .33 

.04 

1.59 

.21 

T 

T 

.60 

.31 

WEIRTON 

2.31 

.05 

.36 

.04 

.46 

.06 

.04   .34 

.51 

.37 

.08 

HELLSBURG  3  NE 

3.«S 

.07 

.0<. 

.55   .03 

.07 

1*42 

.03 

T 

1.06 

.15 

.03 

WESTON 

<•.!» 

.10 

.03 

.19   .50 

T 

.10 

1.26 

.32 

.25 

.06 

1.10 

.21 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

1.59 

.08 

.08 

.14   .25 

T 

.24 

.03 

T 

.22 

.29 

.17 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.62 

T 

.05 

.06   .39   .38 

.10 

.16 

.55 

.07 

.03 

.83 

WIDEN 

«.0« 

.15 

.01 

.38   .20 

.22 

.60 

1.42 

.20 

T 

.86 

WILLIAMSON 

2.39 

.16 

.39 

.25 

.37   .06 

.41 

.16 

.07 

.28 

.19 

.05  ', 

WILLIAMSON  2 

3.03 

.29 

.46 

.29 

.37   .02 

.48 

.10 

.74 

.28 

WINFIELO  LOCKS 

5.25 

1.32 

T 

.50   .60 

.73 

.07 

.02 

.55 

1.46 

>a  (oltowing  Station  lDd«x. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


■"'""""  ' 

f  linr.'  - 

1 1 

WEST  VIMINIA 

SiXlon 

July 

August 

Saptflmber 

Oclob«i 

Novembof 

[lot  oiikbot 

J.nu..y 

Tobiuaiy 

Maid. 

A|>iil 

May 

Juno 

Tolal 

JkLBNIOHT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

T 

- 

12.) 

12 

21 

3.0 

4 

- 

ALOCKSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.i 

- 

- 

8.6 

17 

- 

- 

ALKNA  1  KM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

12.0 

4.0 

50.0 

24.0 
2« 

49.0 
28 

26.0 
^0 

1,0 

1 

2.0 
2 

168.0 

AMOVALE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.5 

2.0 

27.5 

8,0 
24 

18.0 
23 

11.0 

5 

I 

69,0 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.? 

.5 

16.5 

4.8 
11 

17.5 
18 

1.5 

T 

41,3 

BArABO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

».o 

1.0 

39.0 

11.5 
31 

32.0 
28 

13.0 
19 

T 

100,5 

BECKLEr  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

T 

24.0 

11.1 
12 

24.4 
20 

3.5 

5 

65,0 

BCCKLEY  WB  AP 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BELIMGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.i 

1.0 

30.5 

17.0 
10 

31.5 
22 

5.5 

4 

T 

1.0 

90,0 

BELLEVILLE  0AM  JO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

11.2 

8.3 
S 

6.9 
11 

26,4 

BELVA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

16.5 

5.7 
10 

9.0 
14 

T 

31,2 

BENSOM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

14.5 

4.0 

T 

- 

BENS  AUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.2 

li.Z 

- 

- 

- 

- 

BERKELEr  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

15.1 

4.5 
16 

12.9 
22 

4,9 

5 

T 

T 

37,4 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.9 

3.3 

- 

5.7 
12 

16.0 
19 

3 

T 

.3 

- 

BLUESTONE  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

11.0 

2.0 
9 

12.5 

14 

1.0 

1 

T 

26.5 

8RANCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

9.0 

8.0 

10 

9 

- 

T 

- 

BRANOONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.0 

2.2 

16 

8,9 
19 

9.1 
2 

27.2 

BUCKEYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

1.0 

22.0 

4.0 
31 

18,5 
28 

8.0 
8 

T 

58.5 

BUCKHANNON  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.5 

1.1 

2'.. 9 

15.4 
13 

23.5 
19 

5.0 
2 

T 

.5 

71.9 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

A.O 

25.0 

13.0 
13 

20.5 
16 

2.0 

2 

T 

64.5 

CAIRO  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

9 

9 

- 

T 

- 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 

3.0 

54.0 

20.0 
25 

35.0 
24 

15.0 
9 

3,0 

1 

135.0 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

8.0 

3.0 

53.0 

16.0 
25 

42.0 
22 

26.0 
10 

1,0 

2.0 

151.0 

CENTRAL  I A 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

26.0 

10.3 
10 

15.6 
17 

5.5 
3 

57.4 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.6 

.2 

18.6 

10.7 
11 

19.0 
14 

T 

T 

.2 

49.3 

CHARLESTON  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.4 

T 

11.7 

8.2 

11 

14,1 
14 

.5 

34.9 

CLARKSBURG  I 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

13.0 

12.0 
9 

14,0 
20 

1.5 

1 

T 

40.5 

CLAY  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

14.5 

7.0 
9 

8 

2.0 

1 

- 

CLENDENIN  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

20.0 

10.5 
10 

13.5 
13 

1.0 
1 

45.0 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

10.0 
9 

- 

.5 

1 

T 

- 

DRY  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

15.0 

7.4 
11 

20.9 
14 

2.0 

1 

46.8 

DUNLOW  S  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.5 

8.0 
12 

20.3 
15 

T 

41.8 

FLKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.7 

1.0 

34.5 

12.5 
10 

22.4 
20 

5.0 
4 

T 

.7 

78.8 

ELLENBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

13.6 

9.3 
9 

6.5 
15 

^ 

- 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

24.5 

13.0 
9 

18.0 
19 

2.5 

3 

T 

.3 

59.3 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

4.6 

- 

11.0 
22 

21 

9.0 
6 

1.8 
2 

.3 

- 

See  reierence  notes  tollowing  btation  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

FRANKLIN  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.3 

2.5 

14.3 
5 

11.5 

1 

43.6 

GARY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

11.0 

4.0 
8 

12.5 

13 

T 

T 

27.5 

GASSAWAV 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

27.0 

12.2 
12 

14.1 
18 

2.9 

56.4 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

21.1 

12.5 
11 

12.1 

16 

1.6 

1 

T 

47.6 

GRAFTON  1  NE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

l.S 

1.0 

- 

- 

12.0 
28 

2.5 
4 

T 

1.0 

- 

GRANTSVILLE  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.* 

6.3 

5.3 

.8 

18.8 

HACKER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.0 

19.0 

11.0 
20 

20 

4 

1.0 

1 

- 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.3 

7.5 
11 

11.7 
14 

2.5 
1 

35.0 

HARPERS  FFRRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.5 

3.4 
16 

10.0 
22 

4.2 
2 

31.1 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.0 

3.2 
15 

15.8 
17 

3.7 

39.7 

HASTINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

24.0 

12.0 
9 

9.0 
13 

1.0 

T 

46.0 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

3.1 

17.8 

9.1 
14 

9.2 
19 

1.8 
3 

41.0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8 

2 

- 

- 

HOPEMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

35.0 

14.0 
26 

19.0 
21 

9.0 
16 

T 

l.O 

1 

82.0 

HORNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

HOULT  LOCK  15 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

14.5 

13.5 
9 

7.0 
18 

35.5 

HUNTINGTON  FFD  BLOG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

7.2 

7.9 
8 

7.9 
10 

•  4 

T 

T 

23.4 

lAEGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.1 

2.8 

2.5 

13.4 

IRELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

26.0 

9.0 

15.5 

.5 

.5 

51.5 

JANE  LEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 

13.5 
11 

13.1 
17 

T 

36.1 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.5 
16 

8.5 
22 

3.5 

3 

- 

KERHIT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

6.0 

4.0 
10 

10 

- 

KEYSER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

T 

- 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKE  LYNN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

13.0 

10.0 
8 

13.2 
22 

1.3 

3 

38.0 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

- 

20.5 

- 

13.5 

- 

- 

LOGAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.2 

5.1 
9 

8.8 

11 

27.1 

LONDON  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

- 

9 

13 

1 

- 

- 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.9 

6.0 
9 

14.1 
14 

36.0 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

T 

25.5 

12.0 
14 

10.0 
22 

2.0 

3 

1.0 

53.5 

MANNINGTON  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

15.0 

10.2 
9 

11.4 
20 

3.0 
3 

1.2 

41.8 

MARTINS8URG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.8 

5.0 

15 

12.0 
15 

5.1 

1 

T 

38.9 

mathias 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

2.0 

20.0 

2.3 
17 

17.9 
19 

11.0 
5 

.2 

53.7 

MATOAKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

21.0 

4.0 
5 

19 

T 

- 

MC  MECHEN  DAM  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 

9.0 
9 

6.0 
20 

T 

26.0 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.0 

37.0 

6.0 
20 

28.0 
23 

12.0 

7 

T 

T 

88.0 

MEADOW  BLUFF  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

22.5 

10.0 
9 

9.5 
15 

1.0 

43.0 

See  referent 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SMson  of  lasa  -  iaa:i 


WCiT    VlttOINI* 


Slallon 

July 

August 

5oplemb«r 

Oc-Ioboi 

Novomb«r 

D«c«mb«r 

Januaiy 

fvbruAiy 

Match 

Aplll 

M,y 

Jul... 

Tol«l 

MOOREfieLO  HCNHLI. 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GP 

,2.0 

2.0 

11.0 

6.0 

T 

31.0 

HORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.6 

- 

17. B 

9.9 

S 

12.0 
19 

2.(1 

5 

./ 

.6 

- 

MORSANTOKN  LOCK  AND  0 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.9 

.2 

_ 

12.0 
8 

12.0 

in 

T 

T 

- 

MT  STO»W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

3.7 

_ 

11.0 
22 

31.0 
23 

16.7 
15 

T 

T 

- 

MEN  CUMBCRLANO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

U 

20 

.8 

2 

.n 

- 

NEK  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

14.2 

6.8 
9 

11.4 
26 

.4 

2 

32. S 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

17.5 

6.8 
11 

20.5 
21 

4.0 

3 

T 

49.3 

OMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

13 

14 

1 

- 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

10.6 

11.7 
9 

7.4 
17 

1.3 
1 

T 

T 

31.0 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

12.7 

8.4 
8 

8.3 
12 

.1 

T 

T 

29.5 

PARSONS  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

T 

27.2 

7.2 
19 

16.0 
21 

12.0 

7 

1.0 

65.7 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.0 

3.0 
10 

14.0 
17 

31.0 

PHILIPPI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

T 

26.3 

14.2 
U 

21.1 
19 

4.8 
2 

T 

.4 

68.8 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

S.O 

4.5 

80.0 

26.0 
30 

48.5 
26 

33.5 

10 

T 

4.0 

1 

204.5 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

T 

- 

3.5 
16 

12.3 
16 

8.0 

5 

.5 

- 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

17.0 

6.5 

7 

9.0 

7 

1.1 

33.6 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.6 

5.9 
9 

4.4 

7 

1.0 

17.9 

PRINCETON 

SNOWFALL 

1     IN  ON  GO 

1.5 

T 

23.6 

3.6 
6 

13 

1.0 

T 

1.0 

- 

RAVENSHOOD  DAM  22 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e.o 

7.5 
8 

4.6 
6 

- 

- 

RENICK  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  6D 

■  1 

2.0 

23.3 

7.5 
24 

16.0 
25 

6.5 
2 

T 

57.4 

RICHWOOD  I  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RIPLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

22.7 

10.2 
10 

12.9 
6 

3.0 

46.3 

ROMNEY  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 

2.0 
11 

8.0 

8 

6.0 
2 

T 

26.0 

ROWLESBURG  I 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I.O 

34.0 

15.0 
19 

18.0 
24 

5.0 
6 

T 

73.0 

ST  MARYS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

12.1 

8.5 

10 

5.6 
9 

T 

26.4 

SALEM  JACOBS  RUN  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SMOOT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

29.0 

7.6 
22 

25 

8 

T 

- 

SPENCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

- 

- 

- 

2.0 

- 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.0 

8.0 

45.0 

15.0 
24 

40.0 
19 

19.0 
10 

T 

3.0 
2 

139.0 

STONY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 

2.5 

- 

- 

34.0 

16.5 

T 

- 

- 

SUHMERSVILLE  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

- 

10.0 
14 

26.0 
21 

5.0 

7 

- 

SUTTON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

32.0 

13.0 
10 

22.0 
13 

4.0 
1 

1.0 

73.0 

THOMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.6 

3.9 

26.2 

8.3 
23 

21.0 
22 

9.7 
12 

T 

.6 
1 

74.3 

UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

1.8 

7.3 

1.5 
18 

11.5 
22 

1.5 
2 

24.2 

VALLEY  BEND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

T 

23.0 

10.0 
9 

21.0 
19 

9.0 

6 

67.0 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

2.0 

36.6 

5.0 
9 

24.0 
21 

15.0 
4 

T 

1.0 

1 

86. C 

VANDAL  I A 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

31.9 

6.3 
19 

9.2 

47.9 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

10.5 

4.0 

3 

10.8 
12 

6.0 
2 

31.3 

WASHINGTON  DAM  19 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

" 

6.5 
10 

5.2 
12 

■ 

See  leterence  notes  following  btaiion  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.1 

1.0 

27.9 

6.5 
9 

14.1 
15 

6.0 
3 

T 

55.6 

WEIRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

T 

9.1 

12.6 
12 

19.7 
19 

3.1 

2 

.5 

45.3 

WELLSBURG  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

9.5 

10.0 
10 

9.0 
17 

T 
2 

T 

T 

28.5 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.7 

.5 

29.8 

14.8 
13 

15.9 
19 

1.5 
1 

69.2 

WHEELING  WARWOOD  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 
10 

10.0 
19 

T 

1 

- 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

21.0 

4.0 
18 

17.3 
15 

2.0 

1 

48.3 

WIDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

•  4 

T 

21.0 

12.0 
13 

21.0 
13 

5.0 

2 

T 

59.4 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

12.2 

6.5 

11.0 

29.7 

WILLIAMSON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

7.0 

5.0 

12.0 
13 

24.0 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.S 

8.0 
9 

7.5 

7 

T 

T 

21.0 

NOTE:   COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1  INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 


See  reference  notes  lollowmg  Station  index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 

Day  Ol  M 

jnlh 

1 

1 

3 

4 

5 

1 

7 

s 

1 

70 
42 

10 

71 
41 

11 

72 
98 

11 

76 
99 

13 

71 
46 

14 

»T 
99 

15 

76 

96 

18 

12 
46 

17 

•9 

»2 

IB 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2» 

26 

27 

28 

29 

M 

AKMVALC  2 

MAX 
MIN 

S4 
99 

•S 

97 

62 

74 
96 

99 

TB 
41 

62 

44 

77 
96 

•7 
99 

§9 
96 

76 
69 

7» 
96 

ai 

91 

79 
92 

79 
94 

SO 
55 

62 
93 

84 
54 

•4 

40 

51 

63 

56 

ATHfNS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

•2 

69 

69 

62 

60 
64 

76 
56 

75 
45 

76 
49 

70 
99 

79 
60 

71 
46 

66 

41 

72 
43 

74 
44 

76 
91 

76 
49 

78 
60 

81 
96 

62 

96 

64 

61 

82 
96 

76 
64 

77 
97 

75 
57 

74 
56 

74 
56 

76 

70 

76 
68 

80 

70 

88 
68 

16 
51 

/5 
44 

BAYARD 

MAX 
MIN 

•2 
9* 

78 
96 

76 
97 

69 

37 

73 

40 

75 
42 

60 
49 

74 
96 

69 

37 

66 

37 

71 
41 

79 
38 

76 
42 

70 
56 

74 
99 

80 

63 

97 

63 
57 

82 
62 

79 
63 

73 
55 

77 
)0 

77 
56 

'6 
51 

80 
51 

81 
51 

56 

»2 
59 

77 
59 

77 
50 

eECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

62 

61 

60 
62 

76 
69 

72 

47 

76 
41 

74 
45 

72 
98 

79 
99 

69 
44 

66 

37 

72 
42 

76 
43 

76 
47 

73 
99 

77 
96 

82 
92 

63 
94 

84 
56 

62 
65 

79 
63 

74 
60 

80 
57 

74 
57 

76 
97 

77 
54 

62 
96 

S3 
57 

63 

58 

79 
63 

76 
64 

BeciaEy  ws  ap 

MAX 
MIN 

as 

60 

60 
62 

79 
96 

71 
48 

76 
46 

70 
50 

73 
55 

70 
54 

68 

46 

66 
41 

74 
45 

78 
47 

76 
56 

79 
99 

76 
56 

81 
57 

85 
97 

86 
63 

82 
65 

75 
62 

75 
59 

78 
48 

77 
57 

75 
59 

79 
98 

62 
6;' 

82 

60 

65 

62 

79 
64 

78 
62 

BENSON 

MAX 
MIN 

92 
62 

94 
68 

86 
69 

79 
42 

82 
45 

84 

48 

84 
53 

81 
57 

74 
40 

79 
41 

82 

49 

69 

47 

69 
47 

89 
64 

79 
98 

86 
99 

96 
63 

99 
62 

65 
62 

65 
69 

80 
61 

85 

50 

86 

65 

67 
59 

90 
59 

92 

60 

92 
62 

92 
64 

89 
63 

85 
66 

BENS  RUN 

MAX 

MIN 

»0 
64 

91 

67 

97 
62 

78 
91 

79 
50 

83 

51 

63 

82 
59 

80 
43 

74 
47 

73 
48 

61 
51 

69 
56 

87 
56 

76 
99 

69 
96 

66 

62 

92 
63 

90 
63 

69 
68 

82 
62 

69 
59 

85 
61 

78 
67 

89 
52 

66 
61 

69 

53 

91 
67 

89 
66 

79 
67 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
63 

90 
62 

76 

67 

79 
50 

82 
48 

66 
50 

87 
51 

81 
59 

76 
45 

78 
45 

79 
50 

69 
49 

84 
49 

77 
59 

84 
64 

66 

93 

60 

92 
62 

92 

66 

69 

71 

84 
65 

86 
57 

64 
57 

86 
57 

91 
57 

95 
56 

94 
66 

93 
68 

66 
62 

86 
62 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

eo 

99 

81 
62 

79 
59 

71 
46 

77 
39 

76 

40 

76 
48 

74 
98 

69 
37 

69 
33 

75 
37 

79 
40 

81 
43 

72 
60 

77 
93 

83 
52 

87 
94 

83 
52 

87 
99 

77 
59 

77 
60 

81 
55 

79 
56 

82 
52 

83 

54 

64 
54 

85 
56 

85 
57 

79 
99 

81 
64 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

B2 
61 

81 
64 

79 
98 

74 
53 

76 
52 

73 
53 

69 
58 

75 
59 

70 
49 

66 
40 

71 
47 

76 

50 

78 
96 

76 
59 

79 
61 

l\ 

82 
99 

84 
63 

61 
66 

76 
62 

74 
59 

76 
58 

69 
58 

74 
50 

74 
64 

62 
61 

62 
64 

85 
64 

80 
63 

70 
63 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

90 
66 

66 

66 

67 
69 

83 
52 

79 
49 

83 
51 

75 
55 

78 
62 

80 
52 

76 
45 

75 
48 

60 
51 

82 
54 

84 
54 

80 
61 

S3 
59 

S9 
61 

89 
65 

91 
66 

87 
64 

83 
64 

80 
60 

85 
61 

75 
69 

81 
61 

65 
62 

68 
63 

86 
62 

90 
54 

87 
55 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

89 
60 

87 
62 

62 

59 

69 
39 

74 
43 

77 
43 

81 
49 

83 
56 

73 
37 

67 

41 

71 
43 

77 
45 

80 
46 

62 
56 

59 

60 

77 
53 

82 
97 

89 
63 

87 

60 

81 
65 

75 
60 

78 
51 

82 
55 

79 
52 

82 
54 

84 
55 

85 
61 

85 
64 

86 
63 

80 
65 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

69 
63 

83 

62 

81 
59 

79 
39 

82 

40 

60 
43 

60 
43 

85 
60 

SO 
44 

71 
42 

79 
43 

80 
42 

63 

45 

77 
58 

80 
55 

83 
53 

89 
58 

90 
59 

88 
59 

86 
59 

78 
58 

62 
54 

80 
57 

79 
57 

81 
56 

65 

58 

66 
59 

87 
62 

83 
66 

84 
62 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

88 
61 

85 
69 

78 

41. 

79 
44 

80 
48 

83 
51 

81 

49 

76 
39 

73 
40 

78 
44 

83 
46 

85 
50 

78 
60 

80 
50 

84 
54 

91 
57 

87 
51 

86 
61 

80 
64 

60 
60 

S3 
56 

82 
58 

84 
54 

86 

66 

85 
68 

67 
59 

66 

80 
62 

83 
65 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

91 
6* 

89 
62 

87 
61 

80 

45 

60 

47 

62 

47 

84 
54 

81 
58 

80 
42 

74 
44 

S3 
49 

86 
50 

86 
50 

66 
50 

86 
56 

91 
61 

95 
61 

91 
64 

90 
64 

88 
51 

85 
61 

85 
59 

80 
59 

87 

60 

88 
61 

69 
61 

90 
62 

85 
66 

80 
69 

86 
64 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

61 
92 

79 
55 

72 
56 

67 
40 

70 
38 

72 
38 

80 

42 

75 
55 

65 
36 

62 
32 

68 

38 

79 
39 

75 
36 

67 
94 

75 
58 

77 
50 

84 
47 

60 
55 

79 
55 

74 
51 

72 

72 

50 

72 
48 

75 
60 

80 

48 

80 
50 

78 
52 

82 
55 

76 
59 

75 
59 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
67 

86 
67 

79 
64 

78 
50 

83 

50 

71 
54 

80 
60 

SO 
63 

76 
48 

75 
46 

80 
50 

S3 
50 

66 
55 

SO 
54 

83 
65 

88 
63 

90 
65 

91 
66 

88 

70 

80 
66 

82 
64 

84 
61 

78 
64 

85 
61 

66 

60 

89 
64 

n 

91 
67 

81 
67 

83 
66 

CHARLESTON  I 

MAX 
MIN 

91 
68 

88 
69 

88 
68 

82 
52 

80 

53 

85 
55 

73 
60 

82 
66 

81 
49 

76 
49 

76 
53 

81 
53 

85 
55 

83 
52 

84 
64 

85 
53 

88 
67 

93 
67 

92 
71 

90 
68 

81 
55 

84 
64 

37 
65 

79 
53 

88 
64 

90 
65 

92 
66 

94 
66 

94 
69 

85 
59 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

91 
63 

85 
70 

76 
54 

78 
43 

82 

48 

82 
49 

85 
54 

79 

58 

72 

41 

74 
44 

81 
47 

67 
49 

88 
52 

78 
52 

84 
63 

87 
57 

92 
63 

89 
66 

84 
44 

78 
64 

83 
63 

86 

58 

78 
61 

85 
68 

88 
59 

88 
61 

89 
66 

87 
66 

80 
64 

84 
52 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

87 
64 

89 
67 

87 
62 

81 
48 

80 
47 

83 

47 

85 
55 

84 
60 

80 
42 

74 
42 

74 
44 

81 
50 

84 
50 

82 
52 

79 
57 

84 

89 
98 

92 
62 

87 
62 

85 
56 

89 
62 

84 
59 

64 
59 

76 
51 

85 
59 

89 

51 

89 

51 

86 
62 

90 
65 

81 
66 

DUNLOW  ;  E 

MAX 
MIN 

88 
65 

66 
66 

83 
63 

78 
56 

83 

57 

SO 
57 

77 

61 

77 
62 

74 
52 

74 
47 

80 
60 

82 

54 

86 

57 

78 
50 

82 
61 

87 
62 

89 
63 

90 
66 

90 
66 

84 
63 

80 
60 

84 
62 

78 
50 

64 
60 

67 
53 

69 
65 

91 
66 

91 
66 

84 
67 

64 
67 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

84 
61 

SO 
64 

72 
52 

72 
40 

76 
44 

79 
45 

82 

51 

74 
49 

67 
39 

69 

39 

76 
44 

SO 
46 

80 
50 

71 
59 

76 
60 

81 
54 

90 
57 

85 
61 

82 

60 

76 
60 

76 
59 

80 
56 

74 
55 

81 
54 

84 
55 

62 
58 

85 
59 

85 
60 

SO 
59 

80 
57 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 
70 

75 
59 

78 
46 

82 

51 

81 
53 

85 
58 

77 
62 

70 
46 

71 
47 

79 
49 

84 
53 

65 

75 
61 

81 
64 

85 
61 

92 
63 

91 
68 

84 
66 

77 
62 

83 
61 

84 
59 

82 
61 

88 
59 

90 
52 

90 
55 

90 
55 

87 
67 

77 
66 

83 
67 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 
61 

73 
63 

68 
46 

72 
41 

69 
46 

69 

57 

68 

57 

64 

46 

63 
39 

69 

40 

73 
43 

74 
45 

70 
53 

74 
57 

78 

56 

76 
53 

81 

60 

76 
66 

73 
51 

70 
57 

73 
57 

64 
55 

71 
57 

73 
59 

78 
66 

80 
56 

SO 
50 

75 
63 

70 
63 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MIN 

82 
63 

83 
60 

75 
60 

75 
42 

79 

44 

80 

45 

85 
49 

78 
56 

71 
42 

70 
43 

76 
43 

79 
45 

81 
45 

72 
58 

BO 
62 

85 
52 

90 
56 

91 

60 

87 

60 

82 
65 

78 
58 

82 
55 

75 
59 

81 
56 

84 
54 

83 
58 

85 
58 

87 
52 

82 
59 

84 
58 

GARY 

MAX 
MIN 

86 
64 

66 
65 

86 
64 

82 
47 

82 
48 

75 
54 

76 
63 

78 
51 

75 
44 

74 
46 

77 
48 

83 
60 

84 
55 

80 
50 

85 
56 

88 
56 

89 
59 

90 
63 

86 
67 

81 
52 

79 
58 

35 
58 

81 
58 

83 
5S 

66 
60 

90 
61 

90 
61 

90 
63 

65 
54 

GASSAWAY 

MAX 

MIN 

90 
66 

89 
68 

79 
64 

78 
50 

81 
48 

SO 
52 

84 
56 

SO 
63 

78 
44 

74 
45 

80 
48 

84 
48 

86 
52 

78 
62 

83 
60 

86 
59 

91 
63 

88 
65 

86 
66 

81 
67 

81 
52 

85 
61 

75 
52 

85 
52 

88 
62 

88 
53 

90 
64 

88 
67 

82 
65 

86 
67 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
67 

65 
60 

79 

44 

79 

44 

S3 
50 

SO 
50 

84 

50 

SO 
38 

75 

42 

75 
49 

SO 

47 

85 
48 

54 

57 

57 

64 

64 

65 

55 

78 
52 

83 
62 

85 
52 

75 
59 

87 
59 

88 
59 

90 
59 

89 
65 

86 
64 

80 
64 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
62 

78 
63 

78 
41 

83 

44 

85 
45 

89 

51 

86 
51 

74 
39 

76 
40 

82 

43 

87 
46 

89 

50 

77 
55 

83 
59 

84 
50 

93 
54 

93 
60 

67 
96 

77 
60 

79 
60 

84 
60 

78 
63 

63 
51 

80 
50 

89 
59 

93 
52 

93 
62 

89 
62 

86 
66 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

91 
67 

88 
61 

80 
49 

80 
50 

84 
50 

82 
56 

89 
58 

82 
42 

74 
46 

73 
51 

82 

61 

85 
62 

87 
58 

79 
58 

86 
59 

90 
62 

94 
64 

91 
67 

88 
68 

81 
62 

81 

50 

96 

51 

78 

60 

87 
52 

90 

54 

92 
53 

91 
68 

90 
66 

61 
65 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

92 
66 

90 
65 

88 
62 

81 

50 

78 

47 

84 
51 

73 
58 

80 
64 

80 
45 

76 
45 

77 
48 

82 
50 

86 
51 

87 
66 

83 
59 

90 
58 

92 
62 

92 
67 

89 
67 

83 
60 

84 
50 

85 
62 

80 
60 

85 
59 

87 
52 

91 
64 

93 
65 

90 
68 

83 
68 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 
69 

86 
66 

82 
52 

86 
53 

86 
55 

90 
58 

89 
64 

84 
49 

79 
51 

84 

55 

86 
56 

87 
56 

75 
60 

66 
62 

90 
62 

92 
64 

95 
66 

94 
68 

92 
71 

85 
63 

88 
62 

85 
67 

88 
62 

91 
63 

96 
64 

97 
68 

95 

71 

93 
58 

90 
68 

HOGSETT  6ALLIP0LIS  DAM 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 
68 

87 

60 

79 
48 

79 
48 

83 
53 

72 
54 

80 
60 

80 
48 

75 
53 

76 
46 

82 
48 

85 
62 

87 
53 

81 
64 

11 

89 
63 

91 
63 

66 
66 

86 
68 

62 

64 

82 
62 

83 
61 

79 
62 

85 
62 

87 
61 

88 
64 

90 
65 

89 
67 

78 
65 

HOPEMONT 

MAX 

MIN 

85 
55 

77 
60 

73 
54 

70 
39 

77 
45 

79 

47 

78 
50 

74 
57 

70 
36 

75 
44 

73 
48 

77 
51 

79 
53 

78 
55 

80 
50 

82 
63 

83 
62 

77 
65 

80 
60 

74 
62 

76 
50 

74 
50 

70 
55 

76 
49 

78 

50 

80 
56 

82 
53 

81 
55 

77 
52 

81 
62 

HUNTINGTON  FED  BLOG 

MAX 

MIN 

91 
69 

68 

81 

80 
56 

87 
55 

70 
58 

78 
62 

81 
63 

78 
53 

79 
54 

85 
53 

88 
55 

84 
57 

82 
64 

85 
64 

91 
66 

93 
66 

90 
64 

87 
73 

84 
66 

88 
64 

84 
64 

81 
63 

87 

89 
55 

93 

70 

94 
59 

89 
71 

79 
69 

88 

70 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

88 
66 

88 
67 

79 
62 

77 
51 

84 
50 

68 

54 

77 
60 

79 
61 

75 
52 

75 
49 

81 
50 

S3 
51 

84 
54 

81 
61 

84 
61 

89 

60 

89 
61 

89 
65 

86 
69 

80 
54 

83 
61 

82 
58 

79 

57 

84 
61 

87 
51 

89 
55 

90 
54 

88 
68 

78 
68 

83 
67 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 

MIN 

90 

64 

92 

65 

91 
65 

79 
53 

80 
49 

83 
53 

87 
54 

SB 
61 

82 
46 

75 
45 

77 

51 

81 
53 

85 
51 

84 
66 

70 
60 

87 
61 

89 
61 

94 
65 

94 
70 

94 
69 

87 
61 

82 
67 

86 
62 

82 
58 

87 
59 

91 
59 

94 
67 

94 
69 

93 
65 

90 
66 

KEYSER 

MAX 
MIN 

93 
53 

92 
63 

88 
61 

78 
50 

77 
45 

88 
60 

79 
46 

75 
45 

78 
52 

85 
49 

84 
50 

87 
60 

88 

57 

94 
60 

96 
65 

91 
61 

89 
59 

88 
65 

91 
59 

93 
59 

95 

55 

36 
63 

LEWISBURG  2  SSW 

MAX 
MIN 

87 
64 

64 

64 

84 
66 

79 

48 

80 
42 

79 
48 

79 
55 

79 
59 

76 
52 

73 
46 

76 

44 

78 
49 

82 

51 

78 
58 

81 
53 

85 
54 

86 
57 

89 
62 

85 
55 

84 
54 

77 
61 

82 
58 

79 
58 

79 

82 
57 

86 
60 

87 
68 

88 
60 

85 
61 

81 
64 

VIROINIA 
JULY  l««l 

31 

1 

< 

60 
52 

76.4 
50.9 

/6 
4f 

77.4 
5J.4 

80 
50 

74.7 
91.3 

76 
59 

77.2 
94.9 

80 
60 

77.1 
56.5 

69 
55 

64.0 
56.4 

84 
55 

84.1 
58.0 

85 
54 

85.7 
97.7 

84 
53 

78.9 
51.9 

74 
62 

76.6 
58.3 

79 
65 

83.2 
59.1 

76 
49 

79.6 
53.7 

62 
59 

62.3 

54.0 

86 
55 

62.5 

54.8 

66 
96 

66.6 
56.9 

80 
48 

74.8 
48.6 

84 
61 

83.2 
60.7 

86 
55 

85.4 
62.4 

85 
56 

83.4 
57.5 

85 
59 

84.1 
56.9 

86 
66 

83.4 
61.0 

83 
55 

76.7 
53.7 

87 
58 

62.8 
59.5 

75 
63 

72.7 
54.6 

84 
55 

80.9 
54.4 

76 
60 

83.0 
57.4 

88 
61 

63.5 
99.4 

86 
59 

63.0 
56.5 

90 
56 

84.8 
54.3 

86 

50 

85.1 
58.7 

87 
66 

84.9 
58.3 

88 

51 

88.7 
61.9 

85 
54 

83.5 
59.5 

86.4 
53.3 


65      82.7 
62      50.0 


86.3 
59.5 


87.1 
65.7 


80      81.7 
61      56.7 


S««  RalM«&c*  Not«t  Following  SUUoq  Index 
-  85   - 


ConHnuad 

DAILY 

TEMPERAT 

URES 

Of  Month 

WEST 

VIRGINIA 
JULY  1963 

StaUon 

Day 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IB 

1 

"i 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LOGAN 

MAX 

MIN 

90 

68 

89 
69 

66 
67 

83 

57 

80 

54 

86 

54 

70 
56 

60 
65 

79 
54 

73 
49 

79 
50 

32 
51 

36 

54 

36 
55 

82 
63 

87 
52 

86 
63 

93 
65 

94 
68 

88 

57 

62 

53 

64 

64 

86 

54 

64 

53 

90 
53 

90 
53 

93 
66 

94 
66 

92 

67 

35 
68 

64 
66 

85.5 
51.4 

LONDON  LOCUS 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
66 

92 

67 

75 
54 

74 
55 

78 
54 

74 
56 

78 
63 

72 
51 

72 
50 

72 
50 

77 
54 

82 
53 

84 
55 

76 
62 

32 
62 

38 
65 

90 
65 

87 
65 

34 
63 

77 
66 

78 
55 

84 
56 

74 
54 

83 
53 

62 
53 

88 
53 

90 
61 

84 
50 

85 
64 

82 
60 

81.5 
60.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

69 
67 

67 
68 

86 
65 

79 
55 

77 
53 

S3 
53 

70 
54 

79 

55 

76 

50 

75 

49 

76 

51 

81 
52 

34 

54 

65 
56 

61 
53 

34 
62 

88 
63 

90 
66 

92 
66 

SB 

57 

60 
63 

62 
64 

85 
54 

80 
53 

87 
63 

88 
63 

89 
55 

92 
65 

91 
69 

84 
69 

66 
69 

63.7 
61.3 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
66 

80 
64 

80 
36 

84 

44 

64 
45 

62 
49 

65 
54 

78 
38 

74 
39 

61 
49 

85 
46 

67 
46 

SO 
61 

85 
51 

87 
53 

94 

60 

93 
50 

65 
62 

S6 
55 

86 
62 

87 
63 

83 
60 

67 
52 

90 
58 

90 
57 

93 
52 

90 
53 

80 
52 

86 
55 

86 
53 

85.5 
55.2 

maRtinsburg  faa  ap 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 

65 

60 
62 

81 
54 

64 
50 

65 
53 

90 
55 

33 
61 

76 
51 

77 
47 

61 

53 

85 

53 

65 

51 

74 
51 

86 
51 

90 
60 

95 
52 

95 
63 

93 
59 

88 
59 

85 
56 

85 
56 

84 
51 

88 
56 

93 
50 

94 
59 

94 
58 

94 
59 

91 
55 

87 
65 

6S 
56 

87.1 
69.8 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

88 
61 

64 
61 

80 
60 

77 
48 

78 
41 

81 
43 

85 
46 

79 
54 

74 
40 

73 
39 

76 
45 

82 

47 

82 

44 

70 
56 

83 
52 

88 
58 

93 
55 

93 
60 

92 
61 

83 
52 

80 
55 

84 
56 

78 
57 

82 
56 

87 
56 

68 
55 

69 
59 

91 
59 

62 

56 

66 
61 

84 
53 

33.0 
53.5 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

62 
61 

79 
63 

76 
62 

72 
44 

76 
41 

73 
44 

78 
55 

70 
61 

70 
44 

58 
38 

70 
47 

75 
47 

80 
46 

76 
56 

76 
57 

SO 
54 

84 
56 

36 
58 

66 

81 
52 

73 
58 

78 
55 

61 

56 

77 
58 

60 
55 

84 
56 

84 
65 

85 
50 

77 
59 

60 
66 

78 
67 

73.0 
54.6 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
64 

67 
66 

84 
59 

80 
44 

84 

48 

83 

48 

64 
60 

81 
54 

75 
42 

76 
46 

61 
49 

85 
51 

85 
51 

61 
62 

S3 
60 

88 
57 

92 
63 

90 
63 

84 
63 

83 
67 

83 
63 

84 
59 

78 
63 

84 
59 

63 
63 

86 
51 

90 
64 

89 
66 

79 
56 

84 
67 

34 
57 

84.2 
5B.6 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

91 
60 

S6 

60 

36 
59 

79 
39 

63 

41 

64 
43 

88 
45 

87 

56 

79 

40 

76 
36 

79 

45 

84 
43 

64 
44 

75 
55 

84 
53 

66 
54 

96 

54 

94 
58 

93 

69 

90 
67 

S4 
57 

69 
53 

SO 
69 

35 
56 

89 
54 

90 
65 

91 
58 

93 

61 

89 

57 

89 
59 

68 

51 

36.2 
52.6 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
65 

65 
70 

74 
55 

81 
47 

83 

53 

86 
53 

87 
60 

76 
55 

72 

45 

73 
48 

81 
51 

88 
54 

87 
56 

73 
63 

33 
65 

85 
63 

95 
65 

69 
70 

83 
69 

76 
53 

S3 
62 

86 
59 

62 
63 

66 
69 

87 
52 

69 
55 

86 
67 

88 
68 

78 
66 

81 
63 

87 
58 

83.4 
60.1 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

92 
6* 

86 
68 

82 
64 

79 
44 

62 
49 

84 
50 

85 
57 

76 
51 

73 

42 

76 
46 

81 
48 

36 
50 

87 
54 

75 
62 

83 
62 

S6 
59 

93 
53 

91 
56 

66 
66 

S3 
53 

64 
52 

65 
59 

82 
51 

87 
69 

90 
61 

88 
63 

87 
66 

69 
67 

82 
66 

64 
66 

83 
56 

84.4 
68.7 

MOUNDSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
53 

66 
63 

65 
56 

39 
59 

93 
62 

93 
66 

90 
66 

84 
56 

66 
65 

85 
59 

86 
63 

68 
60 

90 
62 

88 
63 

89 

60 

90 
59 

60 
68 

84 
66 

8S 

57 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

90 
67 

39 
68 

86 
60 

78 
45 

61 
47 

85 

50 

84 
57 

82 

57 

72 

41 

73 

43 

SO 
53 

85 

53 

66 

53 

84 
62 

81 
50 

32 
56 

91 
65 

90 
66 

90 
66 

64 
54 

66 
64 

86 
56 

85 
59 

67 
58 

89 

50 

91 
51 

91 
65 

91 
67 

76 
69 

81 
61 

35 
52 

84.6 
58.4 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

95 
64 

90 
70 

81 
56 

62 
48 

66 
51 

85 

53 

65 
59 

31 
54 

77 
46 

73 
48 

83 
50 

SS 
54 

89 
58 

SO 
52 

35 
63 

90 
56 

95 
65 

93 
66 

84 
68 

S3 
55 

87 
56 

65 
51 

83 
61 

87 
61 

90 
64 

91 
54 

94 
66 

91 
69 

80 
68 

85 
65 

83 
59 

36.0 
60.6 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
64 

63 
63 

77 
49 

75 
45 

79 
47 

72 
51 

78 
59 

75 
48 

72 
41 

71 
44 

76 
46 

82 
50 

83 
53 

78 
57 

82 

52 

84 
58 

89 
61 

89 

63 

67 
54 

82 
52 

79 
59 

82 
58 

76 
56 

60 
56 

84 
58 

88 
61 

88 
60 

88 
63 

61 
66 

84 
63 

81. 1 
56.2 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 
68 

90 
69 

78 
52 

79 

48 

84 

54 

60 
57 

61 
57 

79 
58 

73 
51 

73 
52 

80 
52 

83 
55 

87 
57 

SO 
65 

85 
64 

89 
51 

92 
66 

90 
70 

65 

70 

84 
55 

86 
53 

85 
52 

78 
64 

67 
62 

87 
65 

88 
57 

90 
66 

90 
69 

79 
68 

85 
65 

87 
63 

84.0 
61.8 

PARKERSBURG  N8  CITY 

MAX 
MIN 

90 
66 

66 
69 

77 
61 

79 
51 

84 
54 

81 

56 

61 
56 

78 
58 

73 
50 

73 
52 

63 
52 

36 
56 

87 
58 

SO 
63 

34 
55 

90 
51 

92 
fc6 

S3 
69 

85 
69 

82 
64 

65 
53 

86 
52 

77 
54 

87 
62 

89 
55 

89 
67 

92 
67 

88 
65 

60 
69 

65 
6S 

89 
64 

34.2 
61.8 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

87 
6* 

64 
65 

60 
62 

74 
43 

76 
45 

78 
46 

64 
53 

64 
62 

75 
42 

70 
42 

76 
46 

31 
46 

33 
50 

74 
60 

76 
59 

84 
56 

89 
60 

67 
63 

83 
52 

82 
56 

76 
59 

82 
59 

81 
50 

83 
56 

86 
57 

64 
60 

85 
63 

36 
64 

86 
61 

62 
63 

65 
65 

81.6 
S6.5 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

89 
64 

86 
63 

84 
62 

79 

44 

61 
46 

85 
48 

86 
50 

84 
50 

78 

46 

75 
43 

78 
49 

35 
41 

63 
49 

31 
59 

67 
63 

69 
57 

96 
58 

96 
62 

93 
54 

92 
59 

63 
60 

89 

56 

32 
62 

66 
61 

91 
57 

91 
58 

92 
63 

90 
69 

89 
61 

91 
64 

87 
66 

36. 5 
S6.9 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
62 

70 
61 

68 
37 

74 
42 

75 

45 

80 
47 

72 

58 

5S 
37 

66 

37 

71 
40 

75 

43 

78 

45 

68 
57 

75 
52 

60 
50 

86 
56 

81 
68 

SO 
62 

72 
62 

71 
58 

76 
62 

70 
54 

78 

51 

81 
51 

80 
55 

82 
55 

82 

60 

75 
69 

76 
62 

60 
51 

75.7 
»2.5 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

86 
64 

91 
65 

66 
63 

72 
49 

77 
50 

60 
55 

85 
56 

85 
66 

76 

44 

70 
45 

71 
46 

77 
52 

84 
55 

83 
59 

74 
50 

60 
62 

35 
64 

94 
68 

92 
72 

91 

71 

79 
54 

83 
50 

85 
58 

79 
50 

35 
69 

90 
64 

39 
66 

93 
63 

96 

66 

85 
66 

86 
56 

83.6 
59.8 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
66 

86 
66 

85 
65 

62 
55 

79 

50 

81 
51 

70 
51 

76 
62 

76 

53 

75 
45 

74 
49 

77 
51 

83 
53 

83 
54 

80 
61 

64 
59 

S6 

60 

69 
60 

89 
67 

66 
56 

86 
61 

81 
69 

34 
52 

79 
59 

65 
58 

85 
51 

88 
63 

89 
63 

89 
65 

84 

66 

78 
64 

82.5 
58.9 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

MIN 

90 
66 

88 
67 

85 
60 

78 
45 

84 
49 

83 
50 

61 
55 

30 
59 

79 
46 

77 
49 

82 
47 

85 
49 

85 
52 

82 
62 

86 
61 

90 
59 

91 

60 

69 
62 

88 
67 

67 
66 

65 

60 

84 
66 

80 
60 

85 
68 

89 
58 

89 
52 

92 

52 

91 
66 

61 
55 

36 
52 

87 
59 

86.2 
58.1 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

91 
67 

69 
66 

66 

51 

85 
49 

65 
49 

86 
52 

84 

57 

85 

57 

79 

47 

83 
45 

33 

49 

36 
51 

87 
53 

86 
62 

69 
58 

90 
60 

91 
61 

92 
64 

86 
67 

60 
52 

65 

50 

86 

57 

85 

61 

66 
59 

86 

60 

86 
63 

90 
52 

88 
58 

60 
57 

85 
53 

88 
69 

86.2 
58.5 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

67 

81 

61 

73 

76 

77 

62 

82 

73 

70 

74 

77 

81 

79 

77 

63 

67 

86 

S3 

83 

76 

80 

75 

80 

81 

64 

87 

85 

62 

83 

63 

80.4 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

92 
66 

90 
64 

85 
59 

62 

44 

87 
47 

37 
52 

83 

55 

64 
50 

79 
42 

79 
46 

82 
46 

86 
46 

86 
51 

83 
62 

87 
67 

92 
58 

93 
60 

90 
63 

90 
68 

85 
55 

87 
50 

67 
57 

79 
62 

65 
59 

69 

60 

92 
62 

91 
53 

90 
57 

62 
55 

86 
56 

90 
59 

86.7 
58.0 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

91 
64 

87 
65 

66 
53 

79 

42 

63 

44 

86 

45 

90 
50 

36 

56 

76 
42 

75 
41 

30 
49 

86 
46 

85 
49 

75 
56 

86 
63 

89 
56 

95 
59 

95 
50 

92 
53 

65 
72 

84 
60 

69 
55 

82 
57 

85 
59 

92 
58 

93 
57 

90 
63 

93 
53 

84 
52 

SS 

54 

89 
55 

86.5 
66.0 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

90 
64 

63 
67 

74 
52 

76 

43 

80 
47 

60 
47 

85 
53 

84 
53 

74 
42 

74 
43 

76 
48 

83 
42 

85 
52 

77 
60 

79 
60 

35 
58 

92 
62 

68 
65 

64 
54 

80 
55 

61 
51 

64 
56 

77 
59 

85 
56 

69 
59 

87 
69 

86 
65 

89 
57 

64 
54 

84 
65 

66 
56 

S2.7 
67.3 

SPENCER 

MAX 
MIN 

68 
65 

68 
65 

S3 
64 

76 
46 

81 
47 

60 
50 

81 
50 

82 
63 

77 
43 

73 

45 

80 
46 

64 
49 

85 
50 

63 
52 

33 
54 

67 
58 

90 
61 

90 
63 

86 
67 

65 
66 

83 
62 

86 
58 

76 
66 

84 
68 

85 

50 

66 
61 

90 
62 

69 
67 

73 
56 

64 
63 

33 
69 

33.6 
68.2 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

81 
60 

82 
62 

77 
59 

69 
46 

63 
50 

79 
50 

76 
48 

80 
50 

69 
42 

55 
42 

52 

45 

67 

47 

73 
51 

75 
55 

56 
55 

72 
55 

79 

60 

62 
63 

83 
65 

79 

60 

72 
65 

75 
57 

76 
56 

72 

60 

75 
56 

76 
59 

78 
62 

80 
61 

82 
52 

76 
52 

78 
56 

74.9 
64.6 

UNION 

MAX 
MIN 

87 
62 

86 
62 

80 
62 

82 
49 

78 
40 

61 
45 

75 
57 

75 
56 

80 
49 

75 
44 

59 

41 

76 
45 

79 
47 

62 
50 

75 
57 

62 
63 

64 
56 

63 
58 

90 
65 

83 
53 

81 
58 

75 
55 

82 
55 

74 
65 

77 
66 

60 
57 

86 
56 

87 
58 

67 
58 

80 
60 

77 
61 

80.4 
64.6 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
63 

86 
63 

77 
45 

79 

45 

63 
48 

65 
49 

67 

57 

61 
44 

75 

42 

76 
51 

81 
49 

63 
47 

65 

57 

75 
55 

65 
67 

69 
58 

96 
61 

95 
54 

94 
71 

85 
59 

63 

56 

86 

68 

80 
58 

87 
67 

90 
57 

92 
52 

88 
53 

91 
60 

66 
55 

63 
65 

S5.4 
56.2 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
64 

65 
65 

77 
45 

82 

45 

64 
49 

67 

54 

34 
61 

60 
45 

80 
41 

85 
46 

83 
53 

64 
50 

76 
59 

83 
53 

87 
66 

92 
59 

90 
65 

86 
66 

80 
65 

80 
51 

64 
50 

83 
59 

66 
59 

88 
66 

91 
63 

91 
63 

84 
60 

86 
65 

88 
57 

34.7 
67.5 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 

71 

84 
60 

81 

47 

85 
50 

67 
53 

84 
61 

79 

58 

75 
45 

76 
45 

80 
53 

83 
55 

86 
55 

62 
51 

33 
62 

86 
51 

92 
57 

90 
66 

87 
58 

79 
52 

67 
53 

85 

51 

87 
52 

88 

60 

68 
63 

91 
56 

91 
56 

91 
59 

77 
63 

85 
64 

87 
64 

35.1 
50.0 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

92 
63 

90 
66 

86 
59 

81 
39 

65 
42 

67 
43 

84 
53 

30 
56 

75 
36 

73 
39 

81 
50 

66 
49 

88 
51 

63 
62 

64 
55 

65 
65 

94 
54 

93 
63 

90 
64 

84 
62 

65 
63 

85 
56 

85 
50 

89 
56 

90 
58 

91 
59 

92 
63 

91 
55 

79 
56 

83 
54 

67 
50 

85.0 
56.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 
66 

88 
55 

79 
42 

80 
48 

83 
49 

84 
53 

64 
57 

60 
43 

75 

44 

75 
45 

60 
49 

86 

69 
52 

76 
51 

85 
68 

88 
59 

95 
64 

92 

55 

68 
65 

76 
62 

84 
51 

87 
61 

76 
58 

67 
58 

90 
61 

90 
63 

92 
55 

90 
55 

84 
56 

67 
59 

85.2 
57.6 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

MAX 
MIN 

69 

68 

93 
68 

89 
52 

75 
49 

79 
50 

82 
52 

36 

55 

82 
61 

76 
45 

72 
46 

73 
50 

82 
55 

86 
56 

67 
59 

74 
61 

64 
60 

85 
62 

92 
58 

92 
66 

85 
59 

83 
65 

86 
51 

65 
53 

86 
52 

89 
64 

90 
54 

90 
54 

90 
58 

69 
70 

79 
67 

63 
58 

84.3 
50.4 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
63 

67 
66 

65 
64 

61 
48 

84 
40 

61 
45 

63 
54 

83 
59 

80 
50 

79 
46 

78 
40 

61 
45 

SO 
47 

80 
58 

83 
60 

87 
53 

68 
59 

91 
61 

91 
62 

84 
55 

79 
56 

83 
56 

78 
59 

II 

64 
56 

69 
69 

89 
57 

91 
60 

35 
61 

84 
66 

64 
62 

84.0 
55.0 

MtLLIAMSON 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 
68 

92 
58 

65 
58 

83 
54 

89 

54 

72 
62 

82 
58 

81 

53 

SO 
50 

81 
51 

87 
55 

90 
55 

89 
59 

86 
61 

89 
53 

93 
64 

97 
58 

97 
59 

90 
57 

65 
50 

87 
54 

89 
64 

86 
63 

69 
62 

92 
64 

98 
55 

97 
68 

93 
69 

86 
59 

82 
57 

68.2 
62.3 

S 

••  Rofgieno  Nolo 

FoUowing  Slallon 

ndex 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUIIon 

Day  01  Month 

20 

31 

1 

1 

t 

3 

4 

5 

s 

7 

a 

( 

10 

u 

11 

•' 

14       15      IB       17 

IB 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

117 
6» 

2« 

27 

28 

29 

00 

NINFICLO   LOCKS 

MAX 
MIN 

9J 
AS 

92 
69 

IT 
6> 

(2 

S3 

60 
52 

86 

74 
S9 

66 

a2 

76 
«9 

77 
>2 

a* 

»t 
it 

»i      62      »'      «•> 
it      61,      6«       H> 

67 

611 

66 

m 

64 

6i 

Hi 

67 

»0 
66 

aa 

65 

»2 
69 

92 
66 

69 

70 

60 
67 

67 
61 

65.^ 
61.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


0*7  oi  month 

SUUon 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   MM 

EVAP 

.21 

.18 

.21 

.27 

.27 

.25 

.04 

.12 

.18 

.25 

.18 

.17 

.21 

.18 

.12 

.19 

.20 

.21 

.22 

.19 

.18 

.15 

.20 

.08 

.14 

.18 

.20 

.19 

.24 

.13 

.10 

5.64 

WIND 

32 

26 

36 

51 

40 

32 

21 

30 

40 

43 

40 

31 

37 

27 

42 

37 

21 

26 

29 

43 

52 

42 

27 

26 

33 

34 

29 

39 

38 

34 

26 

1064 

MAX 

98 

95 

94 

89 

88 

91 

74 

79 

83 

85 

77 

84 

91 

92 

81 

87 

94 

95 

% 

91 

91 

82 

90 

76 

65 

89 

94 

89 

93 

87 

81 

87.8 

MIN 

68 

68 

62 

59 

55 

54 

57 

64 

56 

51 

51 

54 

58 

58 

64 

64 

64 

69 

69 

69 

65 

63 

62 

64 

63 

65 

66 

59 

65 

67 

62 

61.8 

CLARKSeURC   1 

EVAP 

.08 

.11 

.33 

.20 

.17 

.13 

.15 

.17 

- 

.15 

.16 

.22 

.13 

.04 

.17 

.18 

.13 

.21 

.30 

.13 

.17 

.09 

.09 

.18 

.15 

.15 

.18 

.19 

.05 

.18 

.16 

e  4.92 

WIND 

3* 

41 

81 

48 

53 

41 

43 

64 

51 

55 

43 

43 

44 

73 

61 

48 

36 

45 

62 

74 

58 

44 

40 

39 

34 

43 

13 

61 

40 

48 

38 

1498 

HOOSETT   (JALLIPOLIS   DAM 

EVAP 

- 

.13 

.10 

.53 

.30 

.28 

.00 

.05 

.27 

.24 

.17 

.23 

.30 

.34 

.07 

.22 

.23 

.25 

.19 

.29 

.05 

.13 

.21 

.18 

.04 

.40 

.24 

.30 

_ 

_ 

.26 

B  6.64 

WIND 

3S 

29 

53 

71 

40 

43 

38 

33 

59 

44 

51 

35 

35 

70 

95 

58 

37 

39 

47 

60 

90 

35 

46 

36 

36 

32 

35 

30 

48 

52 

27 

1459 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.3* 

.24 

.17 

.22 

.24 

.24 

.17 

.21 

.17 

.21 

.17 

.24 

.28 

.20 

.12 

.15 

.19 

.23 

.16 

.28 

.09 

.13 

.22 

.03 

.21 

.20 

.19 

.18 

.09 

.16 

.23 

5.96 

MIND 

27 

30 

50 

48 

45 

45 

44 

38 

42 

51 

45 

42 

46 

35 

43 

45 

37 

32 

37 

51 

42 

43 

39 

33 

34 

34 

29 

22 

35 

29 

35 

1208 

WARDENSVILLE   R  M  FARM 

EVAP 
WIND 

.21 

14 

.26 

15 

.17 
19 

.26 
45 

.27 
29 

.29 
34 

.17 
26 

.23 
15 

.22 
25 

.25 
24 

.17 
17 

.20 
13 

.23 
13 

.18 
22 

.12 

.23 

.19 

.20 

.42 

.23 

.18 

.27 

.13 

.09 

.11 

.34 

.24 

- 

.05 

.30 

.24 

B  6.67 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  ijBSERVAT ION . 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

Bpeed 

p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

§5.2 

IP 

e 

B 

i 

III 

StaUon 

tj- 

1 

Hi 

a 
S 
< 

Il 

8  i 

< 

O  UJ 

< 

O  I/) 
O  liJ 

a 

O  (/I 

O  UJ 

I 
a. 

O  VI 
O  UJ 

8 
H 

S 

3 

3 

i 

si 

s 
e2 

BECKLEY  WB   AIRPORT 

SSW 

10 

7.8 

35++ 

WNW 

29 

90 

89 

62 

70 

4 

6 

5 

2 

1 

0 

18 

- 

7.1 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 

SW 

17 

5.0 

22++ 

WSW 

14 

93 

95 

56 

52 

4 

3 

2 

2 

1 

0 

12 

- 

5.6 

ELICINS    W8    AIRPORT 

NW 

9 

5.3 

32++ 

NNW 

28 

97 

95 

58 

71 

5 

6 

6 

1 

I 

0 

20 

7.1 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

s 

12 

5.9 

22++ 

WSW 

28 

88 

91 

58 

51 

0 

3 

4 

2 

1 

0 

10 

6.5 

PARKERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

5.5 

3' 
.  .      

W 

28 

- 

- 

- 

0 

5 

4 

2 

0 

0 

11 

66 

- 

S«o  Releranc*  Notes  Following  Station  Indei 
-    87    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1962 


WEST    VIRGINIA 


Normals 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

July-June 

AR60VALE  2 

66 

77 

270 

470 

842 

1262 

1307 

1216 

793 

547 

364 

98 

7312 

ATHENS  CONCORD  COLLEOE 

16 

18 

151 

303 

681 

1102 

1129 

1043 

554 

362 

199 

41 

5599 

BAYARD 

62 

91 

272 

466 

846 

1243 

1306 

1200 

794 

537 

335 

126 

7262 

6667 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

21 

17 

182 

346 

705 

1151 

1177 

1073 

576 

370 

213 

63 

5896 

5313 

BECKLEY  MB  AP 

63 

BENSON 

9 

3 

155 

297 

688 

1130 

1193 

1067 

611 

397 

184 

15 

5749 

5077 

BENS  RUN 

8 

4 

143 

289 

710 

1203 

1182 

1168 

606 

376 

206 

35 

5934 

4808 

BERKELEY  SPRINGS 

2 

1 

169 

334 

760 

1130 

1167 

1092 

671 

385 

192 

25 

5928 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

26 

69 

272 

454 

882 

1316 

1348 

1201 

764 

270 

95 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

12 

9 

182 

346 

730 

1138 

1175 

1052 

551 

368 

198 

46 

5607 

BLUESTOHE  DAM 

6 

2 

120 

281 

673 

1096 

1170 

1076 

621 

337 

174 

17 

5575 

BRANDONVILLE 

ft4 

46 

241 

420 

785 

1225 

1345 

1275 

764 

527 

309 

97 

7078 

BUCKEYE 

IS 

13 

178 

369 

764 

1195 

1253 

1119 

696 

455 

235 

56 

6351 

auCKHANNON  2  W 

14 

10 

177 

343 

710 

1144 

1210 

1107 

613 

407 

227 

42 

6004 

5165 

CAIRO  a  s 

4 

8 

160 

271 

659 

1154 

1194 

1032 

593 

362 

151 

13 

5601 

4880 

CANAAN  VALLEY 

103 

113 

307 

500 

848 

1268 

1348 

1248 

608 

562 

365 

173 

7643 

CHARLESTON  WB  AP 

3 

0 

114 

273 

661 

1052 

1144 

1002 

476 

302 

148 

26 

5201 

4445 

CHARLESTON  1 

4 

0 

80 

220 

622 

1040 

1167 

1042 

526 

300 

128 

13 

5142 

CLARKSBURG  I 

11 

10 

171 

357 

703 

1164 

1234 

1103 

633 

432 

211 

31 

6060 

5391 

CRESTON  I  SSW 

7 

11 

146 

298 

693 

1194 

1299 

689 

420 

2  39 

34 

4988 

DUNLOH  5  E 

4 

103 

241 

636 

1133 

986 

4  34 

241 

108 

16 

ELKINS  WB  AIRPORT 

21 

19 

215 

392 

714 

1151 

1208 

1153 

706 

462 

273 

76 

6390 

5726 

FAIRMONT 

6 

8 

151 

328 

676 

1144 

1193 

nil 

585 

394 

171 

33 

5800 

5023 

FLAT  TOP 

38 

35 

231 

398 

786 

1189 

1232 

1134 

693 

450 

317 

110 

6613 

6182 

FRANKLIN  2  NE 

14 

8 

141 

730 

1131 

1070 

1040 

632 

411 

226 

50 

GARY 

8 

3 

126 

280 

653 

1028 

1149 

1024 

576 

326 

167 

18 

5360 

4674 

GASSAWAY 

4 

0 

111 

263 

640 

1081 

1132 

996 

537 

334 

136 

16 

5252 

GLENVILLE  2  NE 

8 

3 

138 

299 

685 

1125 

1174 

1131 

646 

419 

211 

36 

5877 

4531 

GRAFTON  1  NE 

9 

5 

144 

334 

696 

1115 

1057 

653 

419 

193 

37 

5104 

GRANTSVILLE  2  NW 

9 

5 

124 

296 

672 

1134 

1265 

1106 

602 

370 

160 

27 

5770 

HAMLIN 

7 

1 

122 

270 

677 

1084 

1212 

1067 

555 

339 

168 

24 

5526 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

0 

0 

82 

157 

635 

1047 

1087 

1019 

569 

291 

94 

6 

♦987 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

9 

0 

118 

266 

661 

1061 

1206 

1068 

559 

366 

182 

25 

55*1 

HOPEMONT 

93 

101 

2  39 

499 

751 

1301 

1315 

1228 

743 

518 

364 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

1 

0 

86 

228 

563 

1125 

957 

452 

256 

85 

5 

4176 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

7 

0 

123 

266 

643 

1062 

1170 

1026 

438 

243 

102 

21 

5103 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

0 

0 

126 

305 

753 

1144 

1195 

1151 

661 

393 

190 

45 

5983 

4966 

KEYSER 

771 

1207 

722 

402 

KUMBRABOW  STATE  FOREST 

104 

84 

281 

LEWISBURG  2  SSW 

32 

33 

165 

317 

695 

1112 

1140 

1023 

599 

375 

158 

29 

5678 

LOGAN 

0 

0 

74 

232 

611 

1033 

1148 

1000 

522 

281 

125 

6 

5032 

LONDON  LOCKS 

11 

81 

231 

628 

1004 

1100 

599 

150 

10 

MADISON 

3 

0 

91 

239 

641 

1079 

1186 

1028 

533 

305 

140 

19 

5264 

MANNINGTON  1  N 

12 

9 

179 

341 

725 

1177 

1235 

1128 

644 

42  3 

214 

27 

6114 

53*5 

MARTINSBURG  FAA  AP 

4 

2 

141 

295 

736 

1145 

1195 

1094 

655 

368 

166 

22 

5823 

5037 

MATHIAS 

21 

19 

179 

363 

789 

1180 

1168 

1094 

674 

414 

229 

53 

6183 

MC  ROSS 

19 

5 

166 

327 

714 

1151 

1195 

1097 

649 

392 

245 

57 

6017 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

7 

6 

154 

300 

667 

1170 

1204 

1087 

612 

406 

191 

20 

5846 

MOOREFIELD  MCNEILL 

12 

6 

152 

314 

715 

1163 

1144 

1041 

609 

397 

186 

37 

5776 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

7 

9 

150 

322 

673 

1153 

1184 

1131 

589 

401 

176 

28 

5623 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

2 

7 

146 

302 

674 

1127 

1183 

1104 

617 

397 

181 

22 

5762 

NEW  CUMBERLAND 

2 

7 

131 

300 

676 

1181 

1261 

1140 

664 

413 

207 

25 

6007 

5311 

NEW  MARTINSVILLE 

1 

2 

118 

264 

634 

1126 

1160 

1065 

670 

369 

148 

13 

5590 

4910 

OAK  HILL 

14 

7 

147 

320 

710 

1104 

1199 

1124 

623 

361 

222 

42 

5673 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

2 

0 

133 

290 

643 

1147 

1209 

1095 

562 

362 

149 

15 

5607 

PARKERSBURG  WB  CITY 

0 

0 

120 

274 

630 

nil 

1183 

1069 

549 

357 

143 

14 

5450 

4754 

PARSONS  1  SE 

12 

11 

163 

337 

701 

1127 

1161 

1097 

652 

419 

196 

43 

5919 

PETERSBURG 

1 

0 

111 

267 

690 

1075 

1063 

977 

556 

346 

138 

16 

5240 

4832 

PICKENS  1 

46 

47 

233 

432 

783 

1201 

1269 

1163 

722 

508 

310 

102 

6816 

PIEDMONT 

13 

5 

157 

308 

725 

1146 

1169 

1114 

655 

369 

201 

39 

5903 

5310 

PINEVILLE 

5 

2 

117 

288 

665 

1071 

1195 

1059 

613 

337 

167 

23 

5  542 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

5 

0 

135 

265 

677 

1127 

1174 

1021 

526 

336 

144 

22 

5432 

RAVENSWOOD  0AM  22 

6 

1 

115 

236 

636 

1057 

1127 

989 

500 

317 

131 

21 

5138 

4602 

RICHWOOD  1  E 

10 

11 

182 

358 

734 

1173 

1187 

1120 

769 

RIPLEY 

3 

1 

126 

270 

674 

1127 

1177 

1024 

557 

349 

133 

14 

5455 

ROMNEY  3  NNE 

4 

2 

138 

298 

7  34 

1122 

1117 

1026 

621 

375 

172 

23 

5632 

ROWLESBURG  1 

7 

4 

162 

328 

692 

1124 

1178 

1098 

665 

42  3 

192 

26 

5901 

SPENCER 

6 

2 

124 

269 

658 

1072 

1144 

1001 

508 

346 

143 

26 

5299 

*761 

SPRUCE  KNOB 

SS 

31 

225 

395 

811 

1200 

1295 

1199 

747 

509 

312 

111 

6893 

UNION 

23 

22 

197 

351 

769 

1176 

1215 

1138 

664 

386 

224 

49 

6214 

5329 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

12 

7 

149 

340 

758 

1142 

1148 

1126 

666 

397 

212 

44 

6021 

5*06 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

0 

119 

260 

669 

1093 

1123 

1009 

542 

343 

146 

6 

WEIRTON 

1 

0 

135 

291 

65R 

1162 

1254 

1128 

626 

399 

192 

24 

5870 

WELLSBURG  3  NE 

6 

10 

162 

321 

705 

1189 

1260 

1132 

676 

43  8 

227 

30 

6156 

54*6 

WESTON 

7 

6 

142 

303 

704 

nil 

1245 

1142 

633 

414 

197 

30 

5934 

4744 

WHEELING  WARWOOD  DAM  12 

4 

6 

137 

318 

690 

1157 

1300 

1202 

700 

424 

236 

30 

6204 

5374 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

14 

8 

143 

291 

671 

1096 

1113 

1026 

585 

341 

171 

21 

5484 

5144 

WILLIAMSON 

0 

0 

60 

210 

613 

1005 

1131 

973 

478 

220 

69 

3 

4782 

4152 

WINFIELO  LOCKS 

4 

0 

UO 

235 

6  36 

1044 

1182 

1051 

558 

337 

154 

16 

5327 

4575 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office, 
Box  986,  Parkersburg,  West  Virginia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you^ 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  grouad. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  va lue  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevat  ions ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2. 50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary . )   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE.  Clil«l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


AUGUST  1963 
Volume  71       No.  8 


ASHEVILLE:  1963 


WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       98°  on  the  4th  at  Williamson 
Lowest  Temperature:        32°  on  the  15th  at  Canaan  Valley- 
Greatest  Total  Precipitation:         7.  72  inches  at  Thomas 
Least  Total  Precipitation:  1.  43  inches  at  Wellsburg  3  NE 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.  40  inches  on  the  4th  at  Ripley 


SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 

According  to  station   records   for  Charleston  and   Huntington,    this   cool  month  established  new   daily  minima  on 
the   15th  and    16th;       Parkersburg  also   established  a  new   record  on  the    15th. 


H.    C.    Dwelle 

Weather  Bureau  Meteorologist  in  Charge 

Weather  Bureau  Office 

Box  986 

Parkersburg,  West  Virginia 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1963 
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MON. 

Mir. 
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h 

t 

1 

o 

1 

8 

1 
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ll 

NORTHWESTERN 

BENS  RUN  1  SSE 

80.9 

55.5 

68.2 

-  6.7 

89 

4 

47 

26+ 

17 

0 

0 

0 

0 

6.06 

.54 

2.26 

4 

.0 

0 

6 

1 

CAIRO  ?  S 

83. S 

56.8 

70.2 

-  2.9 

92 

13 

43 

16 

1 

2 

0 

0 

0 

3.43 

-   .55 

1.03 

13 

.0 

0 

2 

1 

CRESTON  I  SSW 

81.4 

56.2 

68.8 

-  4.4 

90 

4 

47 

16+ 

16 

1 

0 

0 

0 

3.75 

-   .56 

.97 

14 

.0 

0 

3 

0 

M0UNP5.VILLE 

8*. 3 

57.7 

71.0 

89 

19 

46 

15 

6 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.71 

4 

.0 

0 

2 

0 

NEW  CUMBERLAND 

81. AM 

56. 9M 

69. 2M 

-  3.7 

88 

8 

47 

26  + 

14 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  2.11 

.69 

20 

.0 

0 

1 

0 

NEW  MARTINSVILLE 

82.3 

58.9 

70.6 

-  4.0 

89 

1 

49 

15 

3 

0 

0 

0 

0 

6.56 

2.21 

3.05 

4 

.0 

0 

3 

2 

PARK.ERSBURG  FAA  AIRPORT 

80.9 

60.1 

70.5 

88 

3 

49 

15 

6 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.13 

3 

.0 

0 

4 

1 

PARKERSBURG  WB  CITY            R 

81.4 

60.1 

70.8 

-  3.6 

90 

3 

49 

15+ 

6 

I 

0 

0 

0 

2.44 

-  1.34 

.66 

3 

.0 

0 

2 

0 

WEIR  TON 

81.0 

57.9 

69.5 

67 

8 

48 

15 

7 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.72 

20 

.0 

0 

2 

0 

WELLSBURG  3  NE 

92.3 

53.9 

68.1 

-  3.7 

67 

3* 

40 

26+ 

24 

0 

0 

0 

0 

1.43 

-  2.42 

.32 

30 

.0 

0 

0 

0 

WHEELING  WARWOOO  0AM  12 

81.0 

57.2 

69.1 

-  4.2 

87 

1 

48 

16 

12 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.06 

.99 

4 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

69.6 

-  3.9 

3.10 

-   .89 

.0 

NORTH  CENTRAL 

BENSON 

61.5 

56.0 

68.8 

-  3.2 

87 

43 

15 

10 

0 

0 

0 

0 

S.»6 

1.25 

1.95 

4 

.0 

0 

2 

BUC<HANNON  2    W 

79.3 

55.3 

67.3 

-  3.2 

86 

42 

16 

15 

0 

0 

0 

0 

5.44 

.61 

1.46 

4 

.0 

0 

2 

CLARKSBURG  1 

79.7 

57.1 

68.4 

-  3.7 

88 

47 

15 

11 

0 

0 

0 

0 

5.76 

1.30 

1.83 

4 

.0 

0 

2 

FAIRMONT 

76.1 

58.0 

58.1 

-  5.1 

85 

45 

16 

11 

0 

0 

0 

0 

5.91 

1.71 

2.06 

3 

.0 

0 

2 

GASSAWAY 

81.2 

60.2 

70.7 

91 

50 

15 

4 

1 

0 

0 

0 

6.32 

3.25 

4 

.0 

0 

1 

GLENVILLE  2  NE 

81. 4M 

57. 2M 

59. 3M 

-  5.3 

89 

47 

15 

11 

0 

0 

0 

0 

3.61 

-  1.01 

.74 

20 

.0 

0 

0 

GRAFTON  1  NE 

81.3 

54.7 

58.0 

-  3.3 

90 

45 

14 

10 

1 

0 

0 

0 

5.77 

1.12 

1.80 

4 

.0 

0 

2 

GRANTSVILLE  2  NW 

83.4 

56.5 

70.0 

96 

40 

14 

12 

3 

0 

0 

0 

3.15 

.70 

4 

.0 

0 

0 

MANNINGTON  1  N 

81.4 

55.1 

68.3 

-  2.8 

88 

42 

26 

14 

0 

0 

0 

0 

5.82 

1.16 

1.90 

4 

.0 

0 

2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

80.3 

57.9 

69.1 

87 

46 

16+ 

9 

0 

0 

0 

0 

6.91 

2.32 

3.32 

4 

.0 

0 

2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

78.6 

59.3 

58.5 

85 

45 

15 

7 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.85 

29 

.0 

0 

0 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

80.7 

57.7 

69.2 

87 

45 

15 

6 

0 

0 

0 

0 

3.78 

-   .48 

1.04 

4 

.0 

0 

1 

WESTON 

92.1 

57.1 

59.6 

-  4.3 

90 

48 

16+ 

8 

1 

0 

0 

0 

6.00 

1.37 

2.41 

4 

.0 

0 

1 

DIVISION 

68.9 

-  3.7 

5.19 

.65 

.0 

SOUTHWESTERN 

CHARLESTON  WB  AP               R 

80.4 

60.0 

70.2 

-  3.1 

91 

3 

48 

16 

5 

1 

0 

0 

0 

2.85 

-  1.10 

1.23 

7 

.0 

0 

2 

1 

CHARLESTON  1 

63.5 

62.1 

72.8 

93 

4 

51 

16 

2 

1 

0 

0 

0 

2.77 

-  1.18 

1.07 

7 

.0 

0 

2 

1 

DUNLOW  5  E 

83.2 

60.7 

72.0 

92 

3 

48 

15 

6 

1 

0 

0 

0 

1.93 

.38 

10 

.0 

0 

0 

0 

HAMLIN 

83.2 

58.4 

70.8 

94 

4 

48 

17+ 

8 

2 

0 

0 

0 

2.02 

.64 

20 

.0 

0 

1 

0 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

79.6 

58.8 

59.2 

90 

4 

50 

17+ 

12 

1 

0 

0 

0 

3.95 

.56 

1.12 

20 

.0 

0 

3 

1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

80.5 

60.2 

70.4 

90 

3 

48 

15 

9 

1 

0 

0 

0 

3.09 

-   .20 

.89 

19 

.0 

0 

2 

0 

LOGAN 

85.4 

62.4 

73.9 

95 

4 

53 

16+ 

1 

5 

0 

0 

0 

1.61 

-  2.39 

.80 

20 

.0 

0 

1 

0 

LONDON  LOCKS 

78.5 

62.2 

70.4 

87 

4 

55 

17+ 

2 

0 

0 

0 

0 

2.70 

.60 

20 

.0 

0 

4 

0 

MADISON 

82.7 

62.0 

72.4 

92 

4 

53 

17+ 

2 

1 

0 

0 

0 

2.91 

.71 

8 

.0 

0 

3 

0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

83,0 

55.4 

69.7 

92 

3 

45 

16 

9 

2 

0 

0 

0 

3.08 

1.02 

19 

.0 

0 

2 

1 

RAVENSWOOO  DAM  22 

83.3 

57.1 

70.2 

-  3.9 

92 

4 

45 

16+ 

8 

2 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.31 

.83 

20 

.0 

0 

1 

0 

RIPLEY 

84.0 

57.7 

70.9 

94 

3 

45 

15+ 

6 

1 

0 

0 

0 

7.48 

4.40 

4 

.0 

0 

3 

2 

SPENCER 

81.3 

57.3 

69.3 

-  3.9 

90 

4+ 

45 

16 

11 

2 

0 

0 

0 

6.05 

2.02 

3.06 

4 

.0 

0 

4 

1 

WILLIAMSON 

87.7 

62.5 

75.1 

-  1.4 

98 

4 

52 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

1.90 

-  2.40 

.42 

8 

.0 

0 

0 

0 

WINFIELD  LOCKS 

82.9 

60.5 

71.7 

-  3.3 

93 

4 

51 

15+ 

4 

2 

0 

0 

0 

3.83 

.02 

.78 

8 

.0 

0 

5 

0 

DIVISION 

71.3 

-  3.5 

3.22 

-   .58 

.0 

CENTRAL 

ARBOVALE  2 

76.2 

52.1 

64.2 

84 

3 

40 

16+ 

58 

0 

0 

0 

0 

2.82 

-  1.07 

.86 

4 

.0 

0 

6 

3 

c 

BAYARD 

74.1 

50.4 

62.3 

-  3.0 

79 

1 

36 

16 

95 

0 

0 

0 

0 

5.12 

.42 

1.14 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

77.7 

55.0 

55.4 

-  2.9 

85 

3 

40 

15 

28 

0 

0 

0 

0 

5.53 

1.00 

1.76 

8 

.0 

0 

10 

4 

1 

BECKLEY  WB  AP 

76.2 

56.3 

66.3 

85 

3 

43 

15 

31 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.06 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

77.5 

53.5 

55.5 

85 

3 

40 

16 

33 

0 

0 

0 

0 

4. 56 

2.77 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRANDONVILLE 

77.1 

51.3 

54.2 

85 

1 

38 

15 

64 

0 

0 

0 

0 

4.38 

.99 

29 

.0 

0 

8 

3 

0 

BUCKEYE 

80.2 

55.1 

57.7 

89 

3 

45 

15 

11 

0 

0 

0 

0 

2.77 

.71 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

CANAAN  VALLEY 

72.9 

49.2 

61.1 

78 

17 

32 

15 

123 

0 

0 

1 

0 

4.70 

1.07 

4 

.0 

0 

11 

2 

1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

75.6 

53.8 

65.2 

83 

3 

45 

16 

36 

0 

0 

0 

0 

3.34 

.86 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

FLAT  TOP 

72.7 

54.2 

53.5 

-  3.1 

82 

3 

42 

15 

70 

0 

0 

0 

0 

2.49 

-  1.66 

.89 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

HOPEMONT 

73.8 

50.2 

52.0 

82 

8 

35 

15 

112 

0 

0 

0 

0 

4.77 

1.95 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

MC  ROSS 

77.9 

55.5 

66.7 

38 

3 

45 

16+ 

21 

0 

0 

0 

0 

3.56 

.78 

7 

.0 

0 

10 

3 

0 

OAK  HILL 

80.4 

55.2 

67.8 

92 

4 

41 

16 

20 

1 

0 

0 

0 

3.04 

.76 

8 

.0 

0 

9 

2 

0 

PARSONS  1  SE 

78.9 

56.8 

67.9 

84 

1 

46 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

6.80 

1.70 

4 

.0 

0 

9 

5 

2 

PICKENS  1 

74.3 

52.1 

63.2 

81 

3 

39 

15 

74 

0 

0 

0 

0 

6.39 

1.67 

4 

.0 

0 

8 

5 

3 

RICHWOOO 

N 

M 

M 

88 

4  + 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.34 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

ROWLESBURG  1 

79.9 

57.3 

68.6 

86 

1 

47 

16 

6 

0 

0 

0 

0 

6.79 

2.05 

4 

.0 

0 

6 

5 

3 

SPRUCE  KNOB 

73.0 

53.3 

63.2 

79 

12  + 

44 

15 

69 

0 

0 

0 

0 

3.62 

.94 

4 

.0 

0 

9 

2 

0 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

82.3 

58.4 

70.4 

91 

4+ 

49 

16 

2 

2 

0 

0 

0 

4.77 

1.70 

5 

.0 

0 

6 

S 

1 

DIVISION 

65.3 

-  2.5 

4.31 

-   .63 

.0 

SOUTHERN 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

78.7 

55.6 

67.2 

88 

5 

40 

15 

15 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.68 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

76.0 

59.0 

67.5 

87 

3 

49 

15 

19 

0 

0 

0 

0 

2.90 

.67 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

BLUESTONE  DAM 

81.5 

59.8 

70.7 

92 

4 

51 

16 

5 

1 

0 

0 

0 

2.79 

•  97 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

GARY 

83. OM 

58. OM 

70. 5M 

-  2.5 

94 

4 

48 

16+ 

7 

1 

0 

0 

0 

4.26 

.19 

1.59 

21 

.0 

0 

7 

3 

1 

LEWISBURG  2  SSW 

81.2 

55.3 

58.3 

94 

3 

43 

15 

13 

2 

0 

0 

0 

2.50 

.54 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

PINEVILLE 

81.5 

58.7 

70.1 

92 

4 

50 

15 

6 

1 

0 

0 

0 

5.17 

1.61 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

UNION 

80.0 

52.3 

66.4 

-  3.9 

91 

4 

39 

15 

27 

1 

0 

0 

0 

2.50 

-   .88 

.94 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

82.6 

55.5 

69.6 

-  1.5 

95 

3 

45 

15 

9 

2 

0 

0 

0 

3.15 

-   .69 

.81 

11 

.0 

0 

8 

•  2 

0 

DIVISION 

68.8 

-  3.1 

3.24 

-   .61 

.0 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

83.1 

56.3 

69.7 

90 

17 

40 

25 

15 

1 

0 

0 

0 

1.62 

.51 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

FRANKLIN  2  NE 

80.5 

55.0 

57.8 

86 

17 

42 

15 

10 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.65 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

87.0 

51.3 

74.2 

93 

4 

43 

15 

1 

10 

0 

0 

0 

3.41 

1.17 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

33.2 

56.8 

70.0 

-  3.7 

90 

18  + 

43 

25 

18 

2 

0 

0 

0 

3.19 

-  1.01 

.88 

14 

.0 

0 

6 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
-    95   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1963 


Terr 

perature 

Precipilalion 

,   E 

*   1 

, 

II 

1 

No.  0 

Doys 

1 

Sno 

w.  Sleet 

h 

o.  of  Day« 

Slolion 

Max. 

Min. 

1 

0 

S 

• 
1 

II 

<  S 

< 

Q   i 

± 

i 

S 

a 

°  1 

S  > 

1 

h 

• 
a 

1 

«  O 

1  S 

£ 

o 

o 

o 
o 

KEYSER 

84. 2M 

54. OM 

69. IM 

89 

9+ 

47 

17 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.68 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

MARTINSBURG    FAA    AP 

83.8 

57.9 

70.9 

-    3.3 

92 

17 

44 

26 

10 

3 

0 

0 

0 

2.54 

-    1.68 

.97 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

MATHIAS 

81.0 

53.0 

67.0 

88 

17 

39 

15 

22 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1.00 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOOREFIELD    MCNEILL 

84.7 

52.4 

68.6 

90 

1 

39 

26+ 

14 

1 

0 

0 

0 

3.95 

1.15 

21 

.0 

0 

4 

1 

PETERSBURG 

8*. 9 

55.9 

70.4 

-    2.2 

94 

11 

41 

15 

7 

4 

0 

0 

0 

3.80 

.17 

1.80 

22 

.0 

0 

2 

1 

PIEDMONT 

80.8 

58.1 

69.5 

-    2.7 

87 

23+ 

49 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

3.42 

-       .59 

.74 

20 

.0 

0 

3 

0 

ROMNEY    3    NNE 

84.3 

55.5 

69.9 

90 

17 

41 

26 

10 

1 

0 

0 

0 

3.51 

1.40 

29 

.0 

0 

3 

1 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

83.1 

55.0 

69.1 

-    2.0 

91 

18 

42 

26+ 

21 

1 

0 

0 

0 

2.83 

-    1.76 

.92 

21 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

69.7 

-    2.6 

3.07 

-       .97 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   96    - 


DAILY  PRECIPITATION 


SlaUon 

1 

Diy  ol  Month 

■1 

H 

3 

4  1 

5  1  6 

.Li 

B_i 

9 

10  {  11  1  12 

13  1 

14  1  IS   18  1  17  1  IB 

,9l 

21 

22  1  23  1 

24 

2S  I 

IS  {  37 

28  I  28  I 

30 
•II 

31 

ALBRlttHT 

«.M 

T 

I, It 

.06 

.20 

.11 

1.10                  .17 

.19 

.02 

.It 

•  07 

ALDCnSON 

l.l« 

.11 

.69 

.28 

.11 

.80 

.10 

.42 

ALP6NA  1  NW 

>.>0 

.20 

1.50 

.10 

.55 

.04 

.59 

.89 

.24 

.15 

.05 

.77 

.10 

AR80VALE  2 

l.ti 

.86 

.75 

7 

.09 

.64 

.15 

.17 

.09 

1 

.15 

ATHENS  CONCOfID  COLLCOC 

l.f 

.09 

.14 

.20 

.09 

.11 

.50 

7 

.91 

.•• 

BAYARD 

>.12 

7 

.99 

1.14 

.06 

.11 

.20 

1.12 

.97 

.09 

.04 

.16 

.45 

.49 

OtCRLEY  V  A  HOSPITAL 

>.)1 

.92 

.20 

1.T8 

.11 

.12 

.17 

.60 

.74 

.93 

.07 

.25 

.04 

SeCKLCV  WB  AP 

I.H 

.04 

.15 

1.08 

.04 

.06        7 

.96 

.02 

.97 

.98 

.02 

T 

.92 

7 

.09 

8CLIN6T0N 

«.01 

T 

.19 

2.00 

.11 

.31 

.19 

1.0» 

1.18 

.07 

.09 

.06 

.79 

.06 

BCLLCVILtE  DAM  20 

I.l« 

.10 

.2! 

.11 

•  II 

.97 

.99                  7 

.40 

.02 

7 

I 

BtCVA 

I.Ot 

.99 

.06 

7 

.96 

•  Ot 

.07 

.2« 

.99 

7 

.12 

.06 

BENSON 

9.9« 

.97 

1.99 

.40 

.94 

.19 

1.99 

.08 

.12 

.02 

BfNS  RUN  I    SSC 

>.06 

>>2e 

.91 

.03 

.90 

.70 

.99 

.27 

.09 

.16 

.09 

BCRRELEY  SPRINGS 

i.aj 

.» 

•  10 

.09 

.91 

.01 

.46 

7 

.99 

.07 

BIRCH  RIVCR  6  SSW 

♦  .»» 

.11 

2.77 

.47 

.08 

.79 

.09 

.99 

BLUtFlCLO  FAA  AIRPORT 

2.90 

.02 

.87 

.01 

.74 

.20 

.14 

.90 

7 

.40 

.02 

BLUESTONE  DAM 

2.7« 

.05 

.02 

.90 

.02 

.27 

.02 

.97 

.07 

T 

.47 

1 

BRANCHLAND 

9.12 

.54 

.76 

.07 

.13 

.99 

.92 

.71 

.24 

T 

T 

BRANDONVILLE 

4.98 

.07 

.85 

.10 

.06 

.04 

.46 

.79                  7 

.46 

.34 

.05 

.99 

.06 

.19 

BRUSHY  RUN 

2.«7 

.95 

.04 

.15 

.02 

.10 

.99 

.09 

.47 

.16 

BUCKEYE 

2.77 

.46 

.20 

.47 

.05   .10 

.10 

.11 

.71 

.09 

.49 

7 

.11 

BUCKHANNON  2  W 

9.«« 

T 

.90 

1.48 

7 

.49 

.02 

1.96 

.05                  7 

.>• 

.99 

.14 

7     .45 

.04 

BURNSVILLE 

9.21 

.90 

.77 

7 

.29 

.40 

.99 

.90 

.12 

.05 

.47 

CAIRO  S  S 

9.»3 

.27 

T 

.29 

.42 

.49 

1.09 

7     7 

.69 

.14 

.05 

7 

.15 

T 

CAHOEN  ON  GAULEY 

>.79 

.29 

1.51 

.67 

.52 

.55 

.09 

.03 

.29 

.97 

.09 

.01 

.31 

CANAAN  VALLEY 

».70 

.29 

.97 

1.07 

.42 

.09 

.92 

.12 

.04 

.47 

7 

.10   .02 

.05 

.34 

.47 

.45 

CENTRALIA 

«.99 

2.42 

1.18 

.24 

.03 

.11 

.41   7 

.91 

.41 

.09 

7 

.19 

.96 

7 

CHARLESTON  WB  AP        R 

2. as 

.69 

1.23 

.10 

7          7 

.16 

7 

.32 

7 

T 

.07 

7     .94 

CHARLESTON  1 

2.77 

.97 

.09 

1.07 

.12   7 

.11 

.12 

.96 

7 

7 

.01 

.10 

.28 

CLARKSBURG  1 

9.7« 

1.17 

1.83 

.44 

.85 

.55 

.49 

.05 

.38 

CLAY  1 

«.0» 

.09 

2.00 

.20 

.06 

.12 

.08 

.90 

.65 

CLENOENIN  1  SW 

9.71 

.10 

1.19 

.29 

7 

.78 

.06 

.10 

.09 

.69 

.05 

.05 

7 

.43 

CReSTON  1  SSW 

3.79 

.09 

.48 

.06 

.31 

.06 

.90 

.67 

.97 

.81 

.06 

7 

DRY  CREEK 

9.9» 

.14 

.36 

.12 

.97 

.20 

.16 

.46 

.75 

.99 

.18 

.01 

DUNLOW  5  E 

1.99 

7 

.21 

7 

.31 

.98 

.33 

.39 

.37 

7 

7 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

9.3« 

.09 

.22 

.86 

.44 

7 

7          7 

.99 

.02                  7 

.89 

.09 

7 

.01 

.01 

.40 

.08 

ELLENBORO 

6.99 

3.15 

.95 

.42 

.37 

.52 

.34 

.52 

.33 

.29 

.10 

FAIRMONT 

5.91 

.09 

2.06 

.56 

.97 

1.96 

.02 

.18 

.40 

.04 

.07 

.82 

FLAT  TOP 

2.1-1 

.02 

.55 

.59 

.23 

.29 

.89 

FRANKLIN  2  NE 

2.00 

.60 

.08 

.09 

.65 

.21 

.20 

.21 

GARY 

>.2t 

T 

T 

.82 

.20 

.42 

.21 

.96 

1.59 

.01 

.42 

.03 

GASSAHAY 

6.32 

9.25 

.28 

.66 

.07 

.27 

.60 

.79 

.44 

GLENVILLE  2  NE 

3.61 

.02 

.21 

.48 

.17 

.10 

.27 

.50 

.69 

.74 

.02 

.07 

.02 

.32 

GRAFTON  1  NE 

5.77 

1.00 

1.80 

.40 

.97 

.70 

.05 

.89 

GRANTSVIULE  2  NW 

3.15 

.70 

.24 

.07 

.53 

.66 

.42 

.01 

.52 

HACKER  VALLEY 

7.70 

.40 

2.35 

.99 

.17 

7 

.19 

.62 

1.96 

.67 

.03 

.12 

.92 

HAMLIN 

2.02 

.27 

.18 

.43 

.91 

.02 

7 

.64 

.02 

.02 

.05 

.04 

.04 

HARPERS  FERRY 

2.69 

.15 

.02 

7 

.80 

1.04 

.22 

.11 

.29 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3. Ill 

7 

.06 

.21 

.05 

.52 

.70 

1.17 

.19 

.10 

.41 

HASTINGS 

7.96 

1.05 

9.02 

.55 

7 

7 

.95 

.40   7 

.97 

.32 

.70 

7 

HICO 

3.19 

.46 

.04 

.64 

7 

.09 

.09 

.92 

7 

.76 

.75 

.02 

.02 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

3.95 

.98 

.14 

.03 

.77 

.19 

.57 

.07 

1.12 

.16 

.05 

.02 

.45 

HOPEMONT 

4.77 

.17 

.87 

.90 

.24 

.60 

.04 

1.99 

HORNER 

5.60 

.29 

1.98 

.30 

7 

1.89 

T 

.87 

.08 

.25 

HOULT  LOCK  15 

5.75 

.08 

2.99 

.92 

.54 

.49 

.09 

.29 

.99 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

9.09 

.27 

.65 

.29 

.02        .02 

.42 

.89 

.17 

.03 

7     .99 

lAEGER 

2.57 

.04 

.76 

.46 

.02 

.01 

.98 

.70 

IRELAND 

9.87 

.09 

.05 

1.18 

.19 

.42 

.35 

.50 

.47 

.02 

.60 

JANE  LEW 

5.38 

.49 

1.92 

.96 

.04 

1.03 

.44 

1.94 

.10 

.13 

.17 

.02 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

3.19 

.15 

.17 

.09 

.88 

.69 

.79 

.05 

.45 

KERMIT 

. 

.90 

.12 

. 

- 

. 

.42 

. 

- 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

KEYSER 

3.72 

.28 

.12 

.96 

.15 

.59 

1.68 

LAKE  LYNN 

9.22 

.07 

7 

.69 

.02 

.12 

7 

.98 

.27 

.49 

.53 

.10 

.01 

LEWISaURG  2  SSW 

2.50 

.25 

.99 

.45 

.06 

.03   .01 

.22 

.03 

.08 

.54 

.06 

.20 

.20 

.04 

LOGAN 

1.61 

.16 

7 

.15 

.22 

.18 

.09 

.80 

.01 

7 

LONDON  LOCKS 

2.70 

.52 

.03 

7 

.52 

.14 

.10 

.57 

.60 

.16 

7 

.06 

7 

T 

Madison 

2.91 

.10 

.55 

.18 

.71 

.45 

.21 

.14 

.57 

T 

7 

7 

MANNINGTON  1  N 

5.82 

.23 

1.27 

1.90 

.04   7 

.35 

.70 

.06 

.35 

.05 

.68 

.20 

MANNINGTON  1  W 

5.59 

3.02 

.25 

.18 

.16 

.68 

.41 

.02 

.61 

.15 

.05 

HARTINSBURG  FAA  AP 

2.54 

.18 

7 

.09 

.97 

7 

.58 

.22 

.01 

.49 

MATH I AS 

2.69 

.23 

.18 

.54 

.27 

.17 

1.00 

.14 

.10 

HATOAKA 

2.44 

.35 

.39 

.48 

.24 

.28 

.25 

.45 

MC  MECHEN  DAM  13 

2.72 

7 

1.95 

.04 

.04 

.02 

.07 

.44 

.06 

T 

.70 

MC  ROSS 

3.58 

.37 

.78 

.28 

.06 

.27 

.53 

.60 

.30 

.15 

.12 

.12 

MIDOLEBOURNE  2    ESE 

6.91 

T 

1.09 

9.32 

.71 

.13 

.99 

.31 

.03 

7 

.03 

7     .30 

7 

MOOREFIELD  MCNEILL 

9.95 

.05 

.15 

.43 

.12 

.61 

.60 

1.15 

.10 

7 

.72 

.02 

M0R6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

3.41 

.55 

.35 

.17 

7 

.57 

7 

.92 

.11 

.02 

.85 

.44 

.03 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

3.78 

.08 

.03 

1.04 

.06 

.14 

.10 

.60 

.29 

.04 

.01 

.74 

.24 

.41 

MOUNOSVILLE 

2.30 

.01 

.52 

.71 

.26 

.09 

.25 

.02 

.06 

.03 

.01 

.35 

.05 

MT  STORM 

4.67 

.18 

.22 

.84 

.05 

.12 

.22 

1.11 

.59 

.01 

.06 

.23 

.36 

.68 

NEW  CUMBERLAND 

1.51 

.04 

.13 

.02 

.11 

.01 

.03 

.12 

.09 

7     .08 

.07 

.69 

.03 

T 

.09 

NEW  MARTINSVILLE 

6.58 

9.05 

1.45 

.10 

.77 

.25 

.10 

.43 

.43 

7 

OAK  HILL 

9.04 

.06 

.43 

.13 

.76 

.13 

.15 

.13 

.01 

.60 

.43 

.01 

.01 

.18 

.01 

OMPS 

3.00 

.23 

7 

.76 

.64 

.63 

.01 

.73 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

3.55 

1.19 

7 

.83 

.56 

.02 

.58 

7 

.32 

.01 

7 

7     .10 

7 

PARKERSBURG  W6  CITY     R 

2.44 

.66 

T 

.04 

.49 

.34 

.02 

.53 

7 

.34 

7 

7 

7 

.02 

7 

PARSONS  1  SE 

6.80 

.26 

T 

.70 

1.70 

.01 

.35 

1.24 

.07 

7 

.91 

.27 

.05 

.02 

.43 

.77 

.02 

PETERSBURG 

3.80 

.06 

.45 

7 

.28 

7 

.35 

.62 

1.80 

.24 

PHILIPPI 

6.34 

.14 

2.28 

.25 

.23 

7 

.45 

.47   7 

7 

1.48 

7 

.19 

.25 

.53 

.07 

PICKENS  1 

6.39 

.24 

1.67 

1.01 

.16 

7 

.82 

.99 

.33 

.06 

7 

1.11 

PIEDMONT 

3.42 

.05 

.36 

.11 

.03 

.39 

.72 

.74 

.01 

T 

.01 

.24 

.68 

.08 

PINEVILLE 

5.17 

.09 

.75 

.05  1.33 

.29 

.20 

.39 

1.61 

.46 

POINT  PLEASANT  5    NNE 

3.08 

.48 

.46 

.25 

.71 

.01 

1.02 

.08 

.03 

.01 

.03 

PRINCETON 

2.97 

.09 

.45 

.03 

.26 

.12 

.24 

7 

1.08 

.02 

.66 

.02 

RAVENSWOOD  DAM  22 

2.10 

.17 

.05 

.22 

.33 

•  48 

.83 

.02 

RENICK  2  S 

9.07 

7 

.16 

.37 

.06 

.06 

.23 

.05 

1.72 

.06 

7 

.20   7 

.16 

RICHWOOD 

9.20 

.20 

1.34 

.43 

.45 

.04 

.19 

.06 

.30 

.19 

RIPLEY 

7.48 

7 

4.40 

.35 

.98 

.90 

7 

7 

1.25 

.12 

7 

7 

7 

.08 

ROMNEY  3  NNE 

9.51 

.02 

.23 

.19 

.08 

.78 

.80 

.01 

1.40 

ROWLESBURG  1 

6.79 

7 

2.05 

.10 

.20 

.48 

1.16 

7 

1.30 

.05 

7 

.63 

.82 

ST  MARYS 

5.57 

.32 

2.14 

.69 

.36 

.39 

1.03 

.24 

.05 

.35 

.06 

SHOOT 

1.58 

1.25 

.30 

.03 

SPENCER 

6.05 

9.08 

.22 

.16 

.71 

.56 

.92 

.89 

.08 

7 

7 

.03 

7 

SPRUCE  KNOB 

9.62 

.02 

.15 

.05 

.94 

.11 

.04 

.05 

.20 

.49 

.23 

.82 

.15 

.37 

STONY  RIVER  DAM 

5.19 

.20 

1.94 

.25 

.25 

.92 

.64 

.16 

.07 

1.04 

.13 

.19 

SUMMERSVILLE  3  NE 

5.21 

.19 

1.65 

.75 

.76 

1.82 

.10 

SUTTON  RESERVOIR 

5.88 

.03 

2.59 

.98 

.01 

.45 

.09 

.12 

.19 

7 

.82 

.07 

.10 

7 

.01 

.48 

THOMAS 

7.72 

.08 

.20 

1.90 

.09 

.36 

.08 

1.54 

.02 

1.04 

.03 

.34 

.23 

.60 

1.01 

.20 

UNION 

2.50 

.02 

.13 

.02 

.94 

.29 

.05 

.29 

.35 

.02 

.39 

VALLEY  BEND 

1.87 

.04 

.49   7 

.72 

.04 

.05 

.04 

.95 

VALLEY  HEAD 

5.19 

.27 

.04 

1.26 

1.43 

.13 

.04 

.05 

.50 

.72 

.03 

.14 

.01 

.12 

.45 

VANOALIA 

6.09 

.30 

2.69 

.24 

1.00 

7 

.88 

.28 

.04 

.45 

.15 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

2.89 

.47 

.04 

.04 

.94 

.65 

.92 

.02 

.95 

wmg  SiBiioD    Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


■ 

WEST   VIRGINIA 

AUGUST    1963 

Continued 

Station 

« 

Day 

of  Month 

(^ 

'      1 

2    1 

3 

4    { 

5        6 

7 

8 

9 

10       U   1   12 

13 

14    1    IS 

16      17 

18 

18  1 

2U 

21 

22      23      24 

25 

'28   1 

27 

28      29   1  30 

31 

WASHINGTON    DAM    19 

2.7* 

.37 

.20 

.68 

.38 

.10 

.40 

.05 

WEBSTER    SPRINGS    1    E 

*.7T 

1.70 

.29 

.09 

.72 

HEIR TON 

1.71 

.02 

.06 

.53 

.02 

.21 

.03 

.72 

T           .05 

1.43 

.03 

.08 

•  25 

T 

.20 

.15 

.19 

.03 

.09 

WESTON 

6.00 

.04 

2.41 

.06 

.42 

.04 

.51 

.64 

T           .35 

.02 

WHEELING   WARWOOD    DAM    12 

2.30 

.10 

.02 

.04 

.02 

.07 

.62 

.15 

.07 

.03 

7 

.18 

.01 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

3.15 

.08 

.49 

.81 

.22 

.08 

.64 

4,49 

.12 

1.70 

.88 

.43 

.09 

.02 

.01 

1.90 

.42 

.30 

.29 

.17 

.41 

.10 

WILLIAMSON    2 

1.68 

.20 

.31 

.31 

.08 

HINFIELO    LOCKS 

3. S3 

.04 

.54 

.09 

.08 

.78 

.13 

.29 

.53 

.04 

.03 

.52      .76 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLUESTONE   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
23 

as 

68 

.19 
42 

90 
65 

.24 
30 
93 
65 

.23 
32 

97 
64 

.14 
47 
87 
65 

.28 
29 
92 
63 

.19 
21 
94 
63 

.11 
32 

78 
65 

.19 
28 
91 
67 

.13 
29 
90 
67 

.14 
29 
83 
66 

.19 
33 
85 
60 

.16 
23 

88 
60 

.14 
44 
80 
62 

.18 
47 
82 
55 

.13 
29 
82 
56 

.13 
17 
89 
57 

.23 

31 

.15 

37 
85 
63 

.18 
19 
82 
63 

.07 
15 
81 
66 

.14 
32 

87 
66 

.13 
23 
87 
65 

.11 
21 
89 
65 

.14 
23 

89 
67 

.16 
23 
81 
55 

.04 
24 
58 
52 

.12 
25 

64 
63 

.13 
28 
82 
63 

.05 
23 
77 
65 

.19 
20 
96 
57 

4.71 

879 

85.8 

63.3 

CURKSBURG   1 

EVAP 
VIND 

.19 
72 

.19 
49 

57 

.20 
80 

.10 
37 

.06 
32 

.10 
35 

.09 
32 

.13 
45 

.14 
9 

.17 
80 

.10 
38 

.09 
105 

.12 
113 

.14 
43 

.11 
37 

.14 
50 

.10 
51 

.10 
36 

.07 
33 

.13 
30 

.07 
37 

.17 
39 

.05 
10 

.11 
63 

.10 
38 

.10 
32 

.07 
33 

.02 
43 

.09 
36 

.11 
43 

B   3.47 
1438 

H065ETT  GALLIPOLIS   DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
29 

.28 

58 

.24 

30 

.31 
82 

.13 

30 

.13 

45 

.22 
24 

.20 
45 

.11 
38 

.26 
39 

.15 
22 

.18 
33 

.33 

39 

.19 
127 

.17 
55 

.19 
32 

.19 

29 

.24 
62 

.26 

37 

.38 
23 

41 

.21 
22 

.20 
25 

.18 
24 

.16 
27 

.03 
35 

.24 
33 

.17 
27 

.21 

39 

.04 
38 

.23 

37 

6  6.23 
1227 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.23 
31 

.23 

50 

.24 

36 

37 

46 

.08 
110 

.16 
110 

.10 
41 

.14 

36 

.19 
35 

.21 

40 

.20 
48 

.20 
38 

.16 
92 

.14 
53 

.18 
54 

.19 
43 

.18 
48 

.14 
42 

.11 
29 

.11 
33 

.16 
34 

.16 
42 

.18 
42 

.12 
33 

.07 
24 

.13 
40 

.22 

40 

.12 

30 

.02 
28 

.22 

37 

B  4.91 
1402 

WAROENSVILLE    R   M  FARM 

EVAP 
MIND 

.27 
23 

.16 

45 

.29 
42 

.16 

45 

.35 
72 

.23 

43 

.11 
26 

.16 
28 

.23 

31 

.22 

39 

.22 

29 

.28 
45 

.25 

33 

.22 

115 

.19 
53 

1 

.21 
26 

.25 
32 

.29 
52 

.25 

37 

.17 
40 

.35 
35 

.17 
26 

.23 
32 

.21 
27 

.16 

58 

.23 

34 

.22 

28 

.18 
27 

.18 

69 

.08 
26 

.20 
28 

6.72 
1246 

MAX  AND  m:n  in  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

s  s  1 

1 

III 

Station 

.9 
> 

£ 

3i| 

IVs. 

« 
< 

£  a 

0 

g       1 
Q       S 

i 

21 

1^ 
o</) 

O  uj 

T 
O  UJ 

a 

O  UJ 

a. 

o  Vl 
OUJ 

8 

s 

g 

A 

8! 

I 

4 

o«   S 

BECKLEY   WB   AIRPORT 

NNW 

11 

6.9 

24++ 

SW 

19 

92 

92 

62 

76 

3 

6 

3 

2 

1 

0 

15 

- 

7.5 

CHARLESTON   WB  AIRPORT 

SW 

13 

4.5 

21++ 

WNW 

19 

96 

97 

62 

70 

6 

1 

4 

1 

1 

0 

13 

- 

7.3 

ELKINS   WB   AIRPORT 

NW 

8 

5.4 

40++ 

NW 

4 

97 

98 

61 

77 

5 

6 

4 

2 

0 

0 

17 

- 

7.7 

HUNTINGTON   WB   AIRPORT 

SSW 

9 

4.5 

23++ 

WSW 

13 

92 

94 

62 

67 

1 

3 

5 

2 

0 

0 

11 

- 

7.3 

PARK.ERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

5.4 

30 

NW 

13 

- 

- 

- 

6 

3 

3 

2 

0 

0 

14 

48 

- 

DAILY  TEMPERATURES 


Msr  vmaiNiA 

AUdUtT    lf*> 


Day  Oi  Month 


Station 


ARUOVALE   2 

ATHENE  CONCOMD  COtLe&l; 

BAYARD 

BECILEY  V  A  HOSPITAL 

SECKLCr  HB  AP 

BENSON 

BENS  RUN  1  SSE 

BERKELEY  SPRINGS 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  OAH 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

8UCK.HANN0N    2    N 

CAIRO    3    S 

CANAAN  VALLEY 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CRESTON  1  SSW 

OUNLOW  i    E 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  2  NE 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  2  NE 

GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HAML I N 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

HOGSETT  GALL  1  POL  IS  OAH 

HOPEMONT 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

LEWIS6URG  2  SSW 

LOGAN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86 

60 


91   S3 


81   85 

it      61 


75   78 
50   56 


8A   65 

52   56 


80   86 
55   60 


85   85 
53   62 


87   83 
5»   59 


86   83 
59   62 


80   86 
50   62 


80   87 
61   61 


86   87 
66   59 


82   80 
51   59 


82   89 
55   53 


85   85 
51   60 


85   89 
55   62 


7»   77 
48   52 


83   91 
59   64 


89   88 
63   64 


82   88 
54   62 


88   85 
58   56 


85   92 
61   64 


78   S3 
53   59 


82   82 
57   65 


76   82 
55   60 


84   84 
52   58 


86   87 
60   58 


84   91 
60   61 


85   83 
56   60 


89   84 
60   60 


89   87 
58   59 


82   76 

60   46 


80   88 
57   58 


78   72 
62   47 


84   78 
66   50 


76   77 
60   55 


82   80 
60   52 


89   84 
59   55 


84   82 
70   58 


81   78 
61   51 


79   78 
64   59 


92   84 
61   60 


81   77 
64   47 


88   80 
64   54 


83   80 
66   50 


85   85 
53   55 


77   72 
62   48 


82   82 
64   60 


93   85 

70   63 


82   76 
61   54 


90   85 
62   56 


89   84 
69   60 


78   74 
56   50 


81   75 
66   54 


74   73 
65   50 


84   78 
60   51 


94   84 
58   61 


89   81 
67   59 


89   64 
67   57 


85   82 
66   54 


91   36 

66   57 


1  94   85 
1  65   57 


75   80 
52   59 


84   83 
54   55 


72   76 
59   58 


77   80 
56   59 


75   80 
60   61 


9   10 
7»  I  79 


51   54   52 


78 


55  60 

76   75 
95   60 

79  ;  77 

56  61 


73   75 
49   45 


73   77 
57   49 


87   85   84 

53  !  63   60 


78  j  85   77 
56  '  59   62 


85  j  79   87 
51  :  64   59 


60   77   ei 
51   55   58 


81   74   79 
59   64   61 


87   79 
60   63 


78  i  74  72  78 

67  ,  60  54  49 

82  ;  80  82  80 

60  62  52  6^ 

82   86  80  81 

61  '  61  55  64 


87  I  84   87   88 
56   62   60   50 


19  I  U  j  IS 

73   74   72 
59   51   40 


79   75   73 
62   64   40 


73   69 
57   51 


79   71   71 
61   93   40 


79   67   71 
60   48   43 


74   70   76 


19  19 


72   70 
40   92 


78   79 
99   94 


70   77 
38   44 


76   79 
42   47 


77   80 
46   53 


79   H3   82 


62   68   43  I  46   48 

83   81   72  I  73   77 
•  -   -  ■    -   47   49 


82   76 
62   61 


68   47 
79 


80   76   75   79  i  77   70   70 
56   60   51   46  1  57   66   42 


77   71   76   77 
61  ,  60   69   63 


83  I  82 
63   62 


75   66   71 
61   53   49 


83   SO   72 
55   60   52 


81   71 
S3   61 


76   80 
63   59 


85  >  80   90 
56  '  63   62 


75   72   75 

55   51 


80   77 
46   48 


80   73 
54   64 


82   80   74   81 
66   68   56   48 

82   80   78   81 


81   83 
64   65 


83   85 
64   67 


75   82 

63  ei 


84   80 
58   63 


83   87 
65   68 


71   80 
59   57 


72   80 
64   63 


70   75 
54   60 


75   83 
60   57 


86   80 
56   61 


78   83 
63   64 


85  I  81 
60   63 


84  ;  77 
64  i  63 


72   76 

45   40 


82   81 
64   57 


80   83 
57   53 


85   81   84 
63   55   55 


55   57   52   48 


83   79   80   82 
62  I  64   54   56 


68 
69 


80   84 
54   47 


79   78   76 
56   66   45 


77   72   71 
60   55   43 


92   79   85 
64   56   45 


70   66   72 
55   49   32 


81   73   72 
64   57   49 


86   86   76 
63   60   53 


79   70 
63   51 


85   82   75 
66   58   47 


79   78   71 
65   55   48 


78   66 
58   48 


76   70 
60   65 


70   63 
48   61 


82   77   78 
59   59   42 


78   80 
63   54 


83  i  83   78 
56  I  61   63 


86   79   79 
53   61   60 


83   86   79 
68   61   66 


84   83   84 
57   62   66 


82   81 
62   64 


84   85 
62   64 


83   81 
62   61 


85   87 

63  I  64 


87   88   80   80 
59  ;  61   59   55 


54   60   48 


82   74   72 
63   60   52 


84   80   72 
57   60   47 


79   73   79 
55   46   48 


85   82   75 
57   40   48 


85   84   74 
56   58   49 


89   86   89 


85   94 

50   56 


90 

91 

91 

93 

92 

87 

84 

90 

68 

68 

67 

68 

69 

56 

66 

62 

82 

87 

85 

90 

83 

81 

78 

60 

63 

59 

60 

66 

60 

59 

61 

66 

74 

78 

77 

75 

74 

78 

80 

82 

47 

45 

49 

52 

68 

66 

51 

56 

86 

84 

90 

83 

81 

79 

82 

84 

66 

57 

66 

64 

56 

58 

64 

66 

85 

90 

87 

83 

87 

83 

85 

83 

65 

63 

65 

67 

55 

52 

64 

59 

91  I  89   89   92 
66   59   56 


89   86   80 
63   62   48 


84   78   79 
60   60   68 


82   82 
66   59 


77  !  74   76   74 
64  !  63   60   57 


82   76   79   80 
56   63   57   63 


67   88   64   86 
56  I  60   64   53 


I  70   66 
,  68   65 


50   63   63   64   51 


90   89 
62   61 


90   83 
62   52 


96   86 
70   65 


84   80   84 
62  ,  58   68 


86   84   81 
62  I  63   65 


78   80 
58   48 


89   82   83 
65   66   61 


81   71 
65   66 


80   79   74 
69   55   43 


87   81   75 
61   60   53 


Bl   90 
47   54 


77   SI 
40   46 


76   79   77 
90   69   61 


77   83 
51   53 


72   76 
40   44 


77   81 
42   48 


72   78 
38   48 


77   85 
48   54 


75   76 
51   55 


79   82 
48   50 


72   78   84 
47   48   49 


78   87 
49   55 


76   60 
48   54 


73   76 
44   48 


77   82 
48   51 


78   85 
50   55 


78   82 
48   47 


74   80 
48   48 


74   79 
48   48 


85   91 
52   60 


70   75 
50   50 


63   65 
39   42 


79   84 
49   56 


78   81 
49   53 


20  21 


46   52   56 


71  78 

99  9» 

79  78 

99  94 

79  74 

94  55 

74  80 

60  58 

74  78 

59  99 

81  80 

60  62 

77  80 

52  60 


70   79 
98   62 


73   77 
61   60 


82   79 
60   64 


78   74 
50   60 


77   80 
60   62 


76   80 
59   63 


80   83 
51   62 


74   77 
56   54 


77   79 
62   64 


79   80 
61   55 


77   82 
51   63 


79   72 
53   50 


80   79 
60   61 


77   79 
58   60 


75   81 
62   53 


75   74 
59   58 


24   29 


60 

61 

87 

79 

60 

63 

79 

fi? 

62 

56 

80 

78 

57 

63 

SO 

80 

58 

57 

79 

86 

56 

48 

77 

78 

57 

53 

85 

84 

64 

63 

74 

76 

55 

64 

74 

75 

48 

50 

75 

83 

54 

53 

81 

82 

62 

54 

82 

79 

49 

53 

79 

SO 

50 

62 

88 

82 

63 

65 

82   7* 
60   92 


78   79 
97   92 


79   74 
92   47 


78   79 
99   90 


78   79 
97   93 


84   84 
96   96 


81   83 
98   98 


87   89 
62   57 


80   79 
55   52 


76   7  8 
59   59 


84   83 
63   61 


80   60 
57   54 


84   82 
59   56 


SO   61 
58   52 


84   85 
58   57 


73   73 
50   45 


83   84 
52   59 


62   87 
64   62 


61   82 
61   58 


82   83 
60   59 


85   85 
62   61 


79   79 
55   56 


61   81 
61   58 


74   75 
53   49 


93   62 
61   59 


83   63 
65   60 


82   84 
50   60 


83   62 
58   54 


84   85 
50   58 


82   85 
62   59 


89   89 
63   63 


80   60 
63   50 


29  27 


70   72 
94   92 


79   78 
98   9* 


74   73 
40   42 


72   76 
98   98 


63   79 
56   67 


83   83 
49   90 


79   79 

47   48 


80   81 
40   46 


75   78 
60   45 


62   73 
56   56 


60   68 
60   60 


29  29 


90  91 


79   77 
58  I  59 


67   79 
55   51 


79   80 
56   51 


61   82 
48   51 


71   72 
50   42 


81   82 
51   56 


80   80 
50   53  i 


77   62 
55   53 


89   81 
54   59 


78   79 
52   54 


65   70 
54   55 


87   75 
61   56 


78   82 
57   53 


83   84 
49   49 


79   83 
56   54 


77   84 
64   56 


SO   81 
50   59 


75   84 
60   56 


7? 

78 

75 

54 

59 

63 

83 

86 

85 

53 

60 

55 

82 

66 

65 

65 

50 

62 

85 

86 

55 

54 

83 

83 

64 

61 

56 

54 

84   88 
67   62 


75 
41 

73 
46 

82 
61 

82 
55 

75 
43 

77 
47 

64 
46 

81 
50 

68 
55 

77 
53 

91   88 
63   67 


86   83 
68   59 


70   TO 
90   62 


78   78 
94   97 


79   73 
43   58 


78   76 
53   60 


78   74 
5  7   64 


89   60 
91   69 


81   83 
93   99 


64   83 
48   64 


62   72 
46   64 


77   72 
59   64 


77   79 
54   61 


80   76 
SO   67 


75   70 
45   56 


86   76 
56   68 


6  5   86 
59   54 


81   76 
54   67 


86   85 
60   67 


79   76 
56   66 


75   70 
55   57 


62   85 
56   58 


84   76 
56   56 


62   64 
53   57 


81   81 
50   50 


84   86 
55   60 


83   91 
57   59 


63   81 
56   61 


80   85 
58   58 


67   75 
56   68 


80   81 
51   63 


78   78 
53   59 


87   90 
60   61 


7»   T* 
91   46 


76   7J 
96   S3 


73   70 
94   90 


78 
63 

79 
49 

77.7 
99.0 

77 
62 

72 
92 

76.2 
96.3 

80 
62 

82 

90 

81.9 
96.0 

79 
98 

82 
92 

80.9 
55. 9 

83 
99 

80 
94 

83.1 
96.3 

79 
62 

74 
48 

77.9 
93.9 

76 
61 

72 
56 

76,0 
99.0 

76. 2 
92.1 


78.7 
99.6 


74.1 
50.4 


77   77 
63   61 


80   78 
60   50 


80   76 
62   51 


85   78 
62   50 


71   67 
55   50 


81   77 
62   55 


77   85 
67   59 


80   75 
61   53 


73   73 
66   48 


82   79 
67   60 


77   72 
58   51 


78   74 
50   56 


73   68 
62   52 


SO   77 
59   50 


81   78 
66   56 


73   81 
57   53 


80   77 
47   52 


75   84 
65   55 


76   84 
64   54 


86   85 
64   58 


73   80 
55   55 


77   75 
41   39 


33   77 
62   60 


82   83 
62   56 


82   77 
60   49 


80   85 
67   58 


81.5 
59,8 


79.3 
55. 3 


83.5 
56,8 


72.9 
49.2 


80.4 
60.0 


83,5 
62.1 


79,7 
57,1 


81.4 
56.2 


83.2 

60.7 


78.1 

58.0 


72.7 
54.2 


83.0 
56.0 


81.2 
60.2 


81.4 
57.2 


81.3 
54. 7 


83.4 
56.5 


83.2 
58.4 


87.0 
61.3 


79,6 
58,6 


73.8 
50.2 


80.5 
60.2 


83.2 
56.3 


81.2 
55,3 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1963 


Station 

Day 

Of  Month 

o 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

82 
67 

81 
6'> 

61 
65 

87 
65 

84 
65 

60 
50 

83 

61 

77 
65 

62 
61 

80 
61 

75 
65 

74 
61 

79 
52 

75 
62 

74 
56 

71 
55 

75 
55 

81 
60 

71 
52 

77 
62 

76 
66 

78 
67 

61 

54 

86 
64 

81 
65 

90 
65 

74 
61 

78 
59 

81 
50 

72 
66 

77 
58 

76.5 
62.2 

MADISON 

MAX 

MIN 

85 
69 

87 
63 

86 
62 

92 

62 

62 

64 

85 
62 

62 
63 

63 
55 

66 
66 

65 
65 

79 
65 

79 

59 

84 
59 

81 
59 

74 
53 

75 
53 

60 
53 

86 
57 

76 
61 

80 
62 

61 
64 

82 
67 

86 
53 

87 
64 

86 
65 

82 
68 

62 
59 

83 
60 

86 
51 

78 
68 

84 
60 

82.7 
62.0 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

88 
60 

65 
53 

86 
60 

84 
62 

82 
52 

85 
52 

73 
53 

82 
62 

63 
62 

83 
60 

82 
52 

83 
51 

82 
63 

78 
56 

74 
44 

78 
45 

83 
47 

82 
58 

80 
47 

79 
60 

83 
61 

82 

59 

63 
56 

82 
55 

79 

54 

80 
42 

82 

47 

81 
51 

81 
65 

82 
59 

77 
52 

81.4 
55.1 

MARTINSBURC  FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
6'> 

68 
64 

63 
66 

86 
69 

84 
59 

85 
53 

62 
66 

87 
59 

88 
59 

64 
61 

86 
56 

90 
56 

84 
64 

75 
53 

78 
45 

82 

50 

92 

57 

79 
55 

82 

50 

84 
62 

84 
64 

87 
65 

87 
60 

81 
50 

76 
50 

78 
44 

81 
49 

64 
51 

84 
64 

84 
62 

79 
57 

63.6 
57.9 

MATMIAS 

MAX 

MIN 

86 

83 
54 

87 
56 

85 
64 

78 
51 

82 
47 

77 
59 

63 
55 

84 
53 

84 
58 

81 
52 

S3 
45 

83 
57 

77 
57 

77 
39 

81 
43 

88 
53 

78 
59 

80 
49 

81 
58 

77 
50 

83 
57 

82 
54 

82 
49 

75 
53 

77 
43 

77 
44 

79 
49 

60 
51 

62 
56 

76 
49 

81.0 
53.0 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 
57 

66 
53 

87 
62 

78 
55 

61 
53 

78 
55 

61 
59 

79 
57 

76 
51 

74 
55 

79 
49 

78 
56 

76 
64 

70 
45 

76 
45 

61 
49 

81 
55 

75 
52 

76 
58 

76 
62 

78 
59 

79 
55 

81 
55 

75 
61 

63 
55 

75 
53 

77 
56 

76 
61 

76 
52 

75 
50 

77.9 
55.5 

MIOOLEBOURNE  2  £SE 

MAX 
MIN 

86 
66 

82 
58 

87 
63 

84 
68 

81 
55 

64 
57 

75 

54 

81 
63 

83 
53 

81 
61 

60 
56 

63 
55 

60 
65 

77 
56 

73 
46 

77 
46 

62 
50 

75 
59 

77 
52 

80 
62 

81 
62 

82 
61 

82 
58 

79 
59 

79 
59 

80 
48 

81 
52 

81 
53 

79 
68 

61 
55 

76 
63 

80.3 
57.9 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

90 
»8 

87 
50 

66 
57 

87 
64 

83 
48 

86 

46 

85 
61 

88 
56 

88 

54 

87 
60 

86 
46 

88 
45 

87 
59 

76 
60 

79 
39 

84 
44 

89 
45 

86 
61 

67 
45 

84 
56 

81 
60 

86 
56 

36 
50 

85 
51 

77 
55 

81 
39 

82 
44 

85 
46 

81 
61 

84 
53 

83 
50 

84.7 
52.4 

HORGANTOMN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

85 
65 

81 
56 

83 
67 

81 
63 

76 
55 

84 
55 

72 
64 

80 
63 

62 

54 

82 
60 

79 
53 

81 
56 

75 
60 

70 
57 

75 
45 

79 
49 

80 
55 

74 
55 

79 
52 

76 
63 

61 
53 

80 
61 

60 

57 

74 
62 

78 
57 

78 
57 

80 
54 

80 
58 

77 
65 

79 

50 

75 
56 

76.6 
58.3 

MORGANTOWN  lock.  AND  0AM 

MAX 
MIN 

87 
63 

84 
55 

85 
64 

83 
66 

60 
55 

84 
54 

76 
64 

81 
62 

83 
52 

82 
62 

81 
54 

83 
54 

77 
63 

74 
57 

75 
45 

78 
49 

83 
63 

78 
58 

61 
50 

78 
61 

83 
63 

82 

61 

82 
58 

78 
59 

80 
55 

82 
51 

83 
62 

82 
55 

80 
55 

82 
50 

77 
58 

80.7 
57.7 

MOUNOSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
65 

66 

57 

87 
65 

87 

67 

85 
56 

87 
55 

82 
50 

83 
62 

86 
62 

85 
52 

64 
56 

85 
55 

83 
65 

78 
57 

75 
46 

79 
47 

83 
52 

83 
53 

89 
50 

82 
62 

84 
60 

86 
61 

86 
59 

85 
66 

82 
52 

85 
46 

86 
46 

85 
53 

85 
68 

85 
65 

86 
56 

84.3 
57.7 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

86 
66 

85 
57 

86 
66 

86 
64 

S3 
55 

85 
53 

80 
64 

86 
66 

86 

62 

80 
65 

86 
57 

83 
66 

76 
57 

74 
47 

79 
49 

85 
51 

79 
49 

70 
51 

71 
59 

80 
56 

85 
59 

85 
59 

80 
62 

75 
50 

76 
47 

81 
46 

82 
53 

84 
68 

86 
57 

78 
52 

81.4 
56.9 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
58 

87 
64 

85 
67 

81 
59 

66 
57 

80 
65 

60 
64 

76 
60 

85 
58 

86 
59 

86 
67 

78 
66 

73 
59 

75 
49 

80 
50 

84 
52 

81 
59 

76 
54 

80 
55 

82 
63 

84 
64 

66 
60 

82 
51 

81 
57 

84 
50 

85 
53 

83 
57 

83 
62 

84 
62 

79 
57 

82.3 
58.9 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

S3 
63 

84 
55 

64 
56 

92 

57 

80 
55 

81 
54 

83 
55 

79 
51 

84 
59 

82 
59 

77 
52 

77 
49 

82 

51 

76 
61 

70 
47 

75 
41 

81 
47 

85 
51 

72 
55 

79 
59 

79 
61 

84 
62 

62 
55 

83 
55 

83 
58 

82 
59 

69 
54 

81 
56 

85 

58 

75 
63 

82 
53 

80.4 
55.2 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
69 

84 
60 

68 

70 

64 
67 

81 
58 

85 
58 

77 
64 

83 
65 

85 
62 

80 
51 

82 
56 

84 
59 

80 
53 

73 
57 

71 
49 

77 
50 

83 
57 

74 
58 

75 
56 

60 
54 

61 
61 

84 
60 

65 
50 

81 
64 

78 
61 

82 
54 

82 
54 

84 
57 

79 
69 

82 
63 

77 
57 

60.9 
60.1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
70 

66 
60 

90 
67 

85 
66 

81 
59 

67 
59 

79 
64 

83 
56 

86 
54 

SO 
62 

82 
56 

84 
57 

81 
54 

72 
56 

72 
49 

79 
49 

62 
54 

74 
59 

78 
56 

80 
63 

82 
62 

83 

50 

85 
60 

82 
63 

77 
61 

80 
55 

62 
53 

84 
56 

60 
71 

82 
63 

77 
57 

81.4 
60.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

62 

82 

54 

63 
59 

60 
66 

77 
54 

60 
54 

80 
61 

81 
63 

81 
60 

81 
62 

77 
56 

80 
51 

79 
60 

74 
54 

73 
46 

76 
48 

81 
52 

75 
57 

SI 
52 

77 
59 

80 
61 

80 
59 

79 
56 

78 
55 

75 
58 

79 
52 

78 
52 

80 
52 

78 
63 

77 
62 

76 
55 

76,9 
55.8 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

90 
63 

67 
56 

84 
62 

90 
66 

64 
53 

66 

49 

84 
63 

86 

54 

88 
56 

87 
64 

94 
53 

89 

60 

86 
52 

60 
50 

79 
41 

84 
48 

91 
49 

67 
62 

88 
52 

64 
61 

80 
62 

68 
59 

85 
53 

82 
55 

78 
57 

79 
46 

82 

47 

81 
51 

61 
65 

84 
61 

64 
54 

84.9 
55.9 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

79 
58 

72 
48 

81 
55 

75 
63 

73 
48 

76 
49 

75 
55 

77 
56 

77 

50 

76 
58 

71 
49 

76 

46 

73 
55 

65 
51 

75 
39 

72 
41 

77 
47 

68 
51 

77 
47 

71 
57 

76 

59 

78 
53 

76 
49 

75 
53 

67 
59 

74 
57 

75 
46 

78 
47 

70 
52 

75 
51 

71 

47 

74.3 
52. 1 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

87 
5* 

86 
60 

84 
62 

64 
65 

81 
96 

79 
57 

82 
63 

76 
61 

84 
65 

87 
60 

84 
56 

82 
66 

87 
53 

78 
60 

68 
49 

77 
52 

80 
54 

84 
58 

75 
56 

76 
60 

78 
62 

79 
60 

87 
59 

84 
50 

80 
54 

76 

50 

80 
52 

80 
54 

92 
55 

90 
60 

79 
58 

60.8 
58.1 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

86 
65 

86 

60 

67 
59 

92 

60 

85 
60 

62 
57 

75 
57 

85 

59 

85 
53 

64 
53 

77 
64 

79 
66 

82 
56 

60 
57 

73 
50 

74 
51 

80 
51 

85 
54 

80 
59 

83 
50 

78 
51 

83 
52 

92 
61 

84 
61 

86 
61 

85 
53 

73 
56 

72 
56 

83 
59 

79 
62 

64 
57 

81.6 
56.7 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
54 

92 
63 

90 
67 

69 
53 

87 
55 

86 
63 

88 
63 

85 
56 

84 
62 

82 
54 

S3 
52 

62 
52 

79 
54 

74 
46 

77 
45 

82 
46 

77 
58 

78 
51 

80 
62 

81 
58 

84 
59 

85 

57 

64 
58 

74 
50 

82 
51 

82 
49 

86 
53 

62 
59 

93 
59 

SO 
51 

93.0 
55.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
57 

90 
64 

92 
66 

65 
56 

65 
56 

82 
63 

83 
63 

65 

59 

85 
63 

82 
55 

65 
54 

66 
65 

82 
56 

76 
46 

78 
45 

82 
49 

81 
59 

73 
53 

79 
52 

63 
53 

84 
57 

84 
57 

85 
59 

79 
61 

82 
53 

83 
51 

85 
53 

85 
52 

92 
56 

82 
52 

63.3 
57.1 

RICHWOOD 

MAX 

MIN 

81 

60 

88 

88 

79 

61 

77 

60 

79 

78 

75 

60 

84 

80 

76 

71 

87 

79 

79 

79 

76 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

89 
65 

66 

54 

94 
64 

89 
65 

66 
56 

83 
58 

63 
63 

86 

53 

86 
56 

83 
63 

84 
56 

86 

54 

83 
65 

76 

55 

79 

45 

79 
45 

86 
49 

81 
59 

79 
52 

80 
50 

83 
50 

87 
56 

88 
57 

64 
59 

80 
53 

65 
54 

84 
53 

96 
53 

81 
57 

84 
64 

81 
52 

94.0 
57.7 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

86 
61 

89 
54 

64 
62 

66 
66 

84 
51 

86 

50 

64 
54 

88 
58 

88 
57 

87 
64 

87 
51 

85 

49 

86 

51 

75 
52 

78 
42 

83 
47 

90 
49 

84 
53 

65 
48 

84 
51 

81 
55 

87 
60 

66 
54 

64 
55 

76 
50 

60 
41 

83 
46 

85 
50 

81 
64 

84 
61 

83 
53 

64.3 
55.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 

MIN 

66 
62 

64 
55 

64 
61 

84 
66 

78 
54 

63 
56 

76 
52 

82 

54 

62 

54 

83 
63 

79 
52 

82 

54 

78 
50 

75 
56 

74 
47 

79 
49 

82 
52 

77 
57 

81 

50 

78 
59 

83 
54 

80 
62 

60 
59 

78 
60 

78 
56 

90 
48 

82 
50 

81 
53 

74 
64 

79 
60 

74 
57 

79.9 
57.3 

SPENCER 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
55 

90 
62 

90 
66 

83 
53 

63 
58 

79 
63 

83 
52 

83 
50 

81 
63 

80 
55 

82 
53 

81 
46 

79 
57 

71 
45 

77 
45 

82 
50 

80 
60 

77 
53 

76 
62 

80 
62 

82 

57 

83 
55 

83 
59 

77 
62 

81 
58 

82 
53 

83 
52 

82 
67 

80 
65 

76 
51 

81.3 
57.3 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

78 
59 

74 
52 

76 
53 

79 
63 

73 

54 

59 
52 

76 
65 

76 

54 

75 
56 

75 
56 

74 
55 

79 

62 

77 
47 

76 
49 

59 
44 

70 
45 

72 
49 

77 
58 

70 
52 

75 
55 

73 
58 

73 
56 

75 
54 

74 
57 

75 
49 

56 
48 

69 
50 

72 
50 

69 
52 

70 
50 

74 
56 

73,0 
53.3 

UNION 

MAX 
MIN 

77 
59 

83 
53 

65 
53 

91 
61 

82 
51 

63 
50 

86 
54 

79 
57 

83 
62 

61 
54 

76 

58 

76 

44 

60 
46 

77 
54 

71 
39 

75 
42 

80 
50 

84 
52 

82 

54 

S3 
56 

79 
59 

80 
58 

83 
52 

83 
53 

85 
55 

77 
55 

66 
56 

77 
49 

79 
54 

76 
59 

83 

47 

80.0 
52.6 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

86 
60 

88 
57 

87 
63 

86 
67 

65 
53 

82 
50 

85 
60 

SO 
58 

66 
57 

88 
62 

66 

54 

65 
50 

86 
57 

87 
52 

72 
42 

79 
45 

82 
51 

91 
62 

79 
49 

84 
64 

84 
63 

79 
59 

86 

55 

85 
56 

60 
56 

76 
42 

77 
46 

80 

49 

80 
52 

61 
61 

64 
53 

83.1 
55.0 

WEBSTER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
63 

83 
59 

91 
59 

91 
65 

81 
59 

66 
55 

77 
60 

84 
51 

84 
59 

83 
62 

80 
58 

84 
53 

81 
60 

77 
66 

75 
60 

82 
49 

84 
54 

76 
59 

85 
54 

79 
60 

84 
64 

65 
61 

84 
59 

81 
57 

77 
64 

82 
58 

85 
51 

84 
64 

79 
63 

83 
55 

80 
58 

62.3 
58.4 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

86 
67 

85 
58 

85 
68 

85 
65 

85 
56 

64 
57 

79 

51 

87 
65 

85 
65 

83 
52 

63 
56 

85 
60 

82 
64 

74 

55 

76 

46 

Rl 
51 

78 
55 

77 
50 

72 

53 

73 
50 

63 

60 

80 
50 

85 

61 

74 
65 

79 
51 

61 
50 

83 
51 

81 
55 

84 
55 

82 
59 

75 
53 

61.0 
57.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

87 
63 

85 
52 

87 
64 

85 
60 

83 
50 

85 
50 

79 
62 

85 
53 

85 
59 

83 
59 

83 

50 

86 
53 

82 
54 

76 
66 

75 
40 

80 
43 

84 
47 

80 
48 

75 
48 

79 
59 

82 
59 

85 
58 

65 
54 

83 
60 

80 
45 

82 
40 
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WESTON 
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90 
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WHEELING  WARWOOD  DAM  12 
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WILLIAMSON 
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MIN 

93 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ALiniONT 

ALOCRSON 

ALFCNA    I    NM 

ARtOVAt.!    t 

ATHENS    CONtOHO    COLLtOi 

•AVARO 

■ICKkIT    V   A   HOSPITAL 

UklNOtON 

tlLLeviLLC    OAH  to 

HLVA 

BCNiOM 
•INS   RUN 
SCRKCLCV    SCRINOS 
eiRCH   RIVCR   6   SSW 

iLueriCLO  FAA  Ainpont 

tLUCSTONC    DAH 

SRANCMLANO 
BRANOONVILLC 
tRUSHV    RUN 
BUCKCVE 

SUCKHANNON    j    M 
auRN&VILLC 
CAIRO    )    & 
CAMOCN    ON   OAUkCI 
CANAAN    VALLET 

CENTRAL lA 
ChARLCSTON   HB   AP 
CHARLESTON    1 
CLARKSBURG    1 
CLAV    I 

CLENOENIN    1    SW 
CORTON 

CRESTON    I    SSH 
OAVIS 
DRY   CREEK 

OUNLOW   S   E 
ELKINS   WB   AIQPORT 
ELLEteOHO 


.FAANKLI' 

freekan: 

GARt 

CASSAHA- 


>    PRESTON 

!    MONROE 
RANDOLPH 
PQtJAHONTA: 

M(l»k.tR 

•  'oKANT 
RALEIGH 
BARBOUR 
HOOD 
NICHOLAS 

HARR I  SON 
TYLER 
I    MORGAN 
CHOLAS 
MERCER 


.GLENVILLE    1    KE 


.WIFFITHSVILLE 
HACKER  VALLEV 
HALL 

Inamlin 
harpers  ferry 
harpers  ferry  n. 
hastings 


■    GALL  I  POL  IS    DAM 


HUNDRED 

•IhUNTINCTON    fed    BLOC 
iHUNTINCTON    WB    AIRPORT 
IAEGER 

IRELAND 

JANE   LEW 

'nEAHNEYSVlLLE    1    HM 

KERMIT 
IKE-rSEH 

XUMBRABOW    STATE    FOREST 


LEWlSauBG    2    S5W 
LINOS  IDE 
LIVERPOOL 


LONDON    LOCKS 
MADISON 
MANNINGTON     1     I 
MANNIN6T0N     1     I 
MAHLlNTON 


30T2    MERCER 

3IIS    PENDLETON 

la    lEmIS 

5J    MC    OOMELL 
}3«1    SRAXTON 
GILMER 


1S16  BARBOUR 

.  LINCOLN 

'  JEFFERSON 

•.  JEFFERSON 

.  WETZEL 

I  FAYETTE 

)  MASON 

>26*  PRESTON 


■  3B6    CABELL 
.393 ICABELL 

IC   DOWELL 

IB  ;lewis 

.559    LEWIS 

JEFFERSON 

.    MINGO 
.    MINERAL 
RANDOLPH 

S002    MONONGALIA 

^220    GREENBRIER 

.  MONROE 
5323  JACKSON 

,    GILHER 


39  19 
39  33 
3«    OT 


39    06 
39   23 


SI    »9 
SO    2 

80   0 


I 

? 

!««> 

1020 

ITSO 

1*00 

IP 

lili 

9R 

1110 

6P 

14T« 

MO 

T4B 

1010 

*P 

6*  A 

•  A 

6*0 

»P 

1BI4 

6P 

2I01 

HID 

IIM 

BA 

600 

ITM 

IJTS 

2100 

9P 

1*»» 

6P 

T70 

610 

6P 

2100 

12»0 

6P 

950 

939 

600 

9A 

977 

HJD 

72J 

619 

6A0 

6«S 

3120 

lib*> 

890 

9P 

1970 

MID 

805 

MID 

3229 

TA 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES  I 


OMIR  S.  91 
IRS.  NETT 
ONCORD    COI 


,IOE 


HOWARD    I 

HOSPITAL 

GEORGE  R.  HlLLYARi 
ORPS  OF  ENGINEER 
AYMONO    E.    PMlLLI 

LARKSBURG   WATER    I 
lOBERt    N.    HALL 
I.    H.    RUPPINTHAL. 
lOUTMtASTERN    GAl    i 
AVIATION    AOLl 

:ORPS    OF    ENGINtlR 

L.    WINTERS. 
ERL   E.    GALLOWAY 
lOHN   B.    SHREVE 
HISS    ILEAN    WALTON 

DR>    ARTHUR    B.    GOUl 
OHN    W.    BROWN 
UREKA    PIPE    LINE    < 


HOW  A 

0    FLETCHER 

BEN 

.     THOMPSON 

MRS. 

CLARA    F.MOLOEN 

WEATHER   Bureau 

.    WATER    SVC.    CO. 

HENR 

MRS. 

SARAH    B.    FRANKFOR 

KATmERINE    M.    RADER 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

SEWARD   R.    LYNCH 

MRS. 

MART    L.    DUMAS 

MRS. 

RUTH    E.    JARRELL 

KELL 

BROWNING 

U.    S 

WEATHER   BUREAU 

MRS. 

RUBY    L.    GORRELL 

CITY 

FRED 

E.    BOWLING 

GEORGE   D,    HAMMER 

EOUl 

ABLE    GAS    CO. 

JAMES   KISH 

W.     V 

.    WATER    SVC.    CO. 

DICK 

W.    BEALL 

EARL 

R.    CORROTHERS 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

ROBIN   D.   MOORE 

MRS. 

L£LA    M.    CARTER 

MRS.OPAL    R.    JACKSON 

W.    V 

.    WATER    SVC.    CO. 

MISS 

ELEANOR    J.    WHITE 

CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.   HARRIET    Sharps 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MFGRS.    LT,    .    MT.    CO. 

CORPS    OF    ENGINEOS 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 
MRS    HOLLIE    C.    AUVIL 
CLARKSBURG   WATER    BOARD 
CLARKSBURG   WATER    BOARD 

WB   AGRICULTURE    SEH. OFR 
HOY    A,    DEMPSEY 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 
FOREST    SUPT. 
WEST   PENN   POWER   CO. 


STATION 


OBSERVATION 
I       TIME  AND 
TABLES 


MARTINUUna   PAA   AP 


'MORGANTOhN  FAA  AIRPORT 
jHORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
.MT    STORM 

NAOMA 

NEW    CUMBERLAND 

(new    MARTINSVILLE 
;OAK   HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  FAA  AIRPORT 
I   PARKERSBURG   WB   CITY 


RICHWOOO 
RIPLEY 
.ROMNEY    3    I 
ROWLESBURi 


SALEM  JACOBS  RUN  1 
SALEM  POST  ROGERS 
SMITHBURG 


sutton  reservok 
terra  alta 
Thomas 


MORGAN 

WOOD 

WOOD 


VALLE 
VALLE 

J 

BENO 
HEAD 

WARDE 

N 

SVILL 

TUCKER 
GRANT 
82  {BARBOUR 
RANDOLPH 
MINERAL 

WYOMING 


503  NICHOLAS 

992  JACKSON 

730  HAMPSHIRE 

789  PRESTON 


.  .HARRISON 
I  'HARRISON 

.  DODDRIDGE 

.  RITCHIE 


8662  BRAXTON 
8782  PRESTON 
BB07  TUCKER 


S966 


TAYLOR 


RADIO 

S 

AT ION   WRON 

LOUIS 

E 

CANTIBERRY 

BROOKS 

-.   UTT 

MOPE 

URAL    GAS   CO 

COY    £ 

MARSHALL 

CORPS 

0 

ENGINEERS 

J.    E. 

CURRY 

JAMES 

N 

MORGAN 

ORA    G 

ROST 

CECIL 

A 

CURRY 

WHEELING   WARWOOD    DAM    1, 
WHITE    SULPHUR    SPRINGS 
WIDEN 
'WILLIAMSON 

WILLIAMSON    2 

'wiNFIELD    LOCKS 


BECKLEY   WB    AIRPORT 

MOUNDSVILLE 

SMOOT 


MONROE 

RANDOLPH 
9086    RANDOLPH 
9104    LEWIS 
19281    HARDY 

9309    WOOD 
19333    WEBSTER 
I  9345    HANCOCK 
19368   BROOKE 


0582  RALEIGH 
I^Z^B  'MARSHALL 
:8295   GREENBRIER 


77  53  I  950 
82    24  '       620 

79  59         930  I 

80  OS  3210  ' 

79  51         900 
I  1 

80  26  21B5 

80  40  2000 

81  32        665  I 

80  58        720  I 

82  00        66A  I 

81  22  '  623 
81  49  675 
80  21  979 
80  22  995 
80    05  .  2190  , 

1-BIG  SANDY]      2-CHEATi       3-«UYAN00T|      4-KANAWHA,       5-LITTLE   KAnAWHAi      6-MONONeAHELA,       7-NEWi      8-OHIO,      9-POTOMACi       lO-TYGARTp       11-Y0U6HI0GHENY 


SO 
82 

92 

82 

17 

Bl 

95 

ai 

07 

45 

60 

40 

B 

ji 

fi 

:i 

u 

6 

i 

t 

917 

KID 

HID 

»9» 

1619 

t' 

•P 

2*10 

7A 

4Sft 

TA 

2461 

tr 

iP 

2*90 

TA 

790 

1* 

Tf 

■  >0 

•00 

iP 

•P 

12*1 

DID 

NIO 

•19 

IP 

TA 

2*49 

«A 

1210  1 

790  !    »P 

♦P 

617 

>p 

*P 

1991 

7A 

790 

TA 

•  )7 

M|0 

MIO 

619 

MID 

MID 

1680 

9P 

1013 

TA 

TA 

2699  :    7P 

TA 

1093 

8A 

•A 

1280 

TA 

7A 

610 

9P 

9P 

TA 

1900 

4P 

TA 
«A 

2  300 

6P 

&P 

610 

9P 

9P 

6*0 

9P 

9P 

1379 

7P 

TA 

650 

9P 

1120 

•A 

1120 

799 

8*0 

964 

6P 

BA 

795  1 

3050       SA 

BA 

3400  ! 

•A 

1850 

7A 

839 

7A 

7A 

2587 

3010 

630 

1200 

1975 

7A 

7A 

2010 
2425 

" 

1120 

6P 

960 

9A 

9A 

9A 

600 

TA 

1519;    5P 

1040  '    6P 

6P 

668       6P 

6P 

1026  1     7A 

7A 

699  ;    eA 

7A 

1914 

1143 

5P 

8A 

673 

8A 

699 

7A 

571 

7A 

7A 

250* 

MID 

MID 

620 
2540 

5P 

5P 
7A 

.   AVIATION   AOCNCr 
ROmilT    L.    CRIbWCLL 
VIROIL    L.    MATHIAI 
NAT   B.    rnOMPbON 
COUPS   or    tNblNllRft 


M      RUfcSILL    U.    AMKK 
[    HOVfO    TO   9M0OT    -eifH 
[JOMN    W.    CRUHRINC 
MR9.    2ILLA   M.    vCTTCR 
H     MRl.    JOHf)   >.    SAVILLC 


HOVERHALi 
HER  BUREAU 
lER   BUREAU 


MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 


JAMES    G.    MC    OERMITT 


MAS. 


ATER  SVC,  CO. 

CNG1NCER& 
!Y  V.  HC  PERRIH 


DAYTON  C.WEBB 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  FRANCES  VANCE 
MRS*  MAUDE  C.  BOLYARO 
JOHN  M,  INGRAM 

CLOSED  7-1-62 
CLOSED  7-1-62 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 


HOPE  I 


ITURy 


W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
HARRY  L.  GRACE 
HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
CHARLES  F.  GUM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  E.  TREMBLY 
MRS.  MARGARET  PERKINS 
MISS  NORMA  RUTH  CASIO 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS.THELM 
MBS    VIOLE 
KENT    SWEC 
CLARKSBUR 
UNIVERSIT 

*    SP 
^ER* 

ANGLER 

SWECKER 

TER   6OAR0 
P.    STA. 

CORPS   OF 

C.    £.    STE 

MISS    DORl 

NGINEERS 

MOORE 
SON 
i   J.    PFISTER 

HENRY,     JR. 

CORP 

S    OF 

NGI 

NEERS 

MBS.    JOYCE   S,    8UTCHER 
NORFOLK    *    WESTERN    RY. 
MRS.    WILHA   E.    ROBERTS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


WEATHER  BUREAU 
MOUNDSVILLE  SWG.TRTMT.pl 
JOHN  P.  JONES 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agrioultural  Engineering 
Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index . 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data , ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
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Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,   Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division   in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:  95°    on    tlie    12th    at    Ravenswood    Dam    22 

Lowest  Temperature;  20°    on    the    24th    at    Arbovale    2 

Greatest  Total  Precipitation:  4.73    Inches   at   Weston 

Least  Total  Precipitation:  0.06    Inch   at   Wellsburg   3   NE 

Greatest  One-Day  Precipitation;        2.50    Inches   on    the    13th   at   Weston 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  I  3 

M 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13   14  I  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  I  21 

22  {  23  {  24 

25   26  1  27 

28  {  29 

30 

31 

NORTHuESTCnN 

BELLEVILLE  DM  20 
BENS  DUN  1  SSE 
CAino  3  S 
CDESTON  1  SSa 
ELLENSORO 

1.0» 

2.9» 

.91 

1.0« 
2.01 

7 

,08 

.13 

,03 

.28 

1.96 

.OT 
.06 
.91 

.02 

.09 

.09 
.40 

.10 

.70 
.37 
.33 

•  90   T 
W39 

T 

T 

.04 

T 

<09 

.02 

.03 
.03 

MC  HEChEN  dan  13 
HOUNDSvILLE 
^ew  CUMBERLAND 
NE.*  HARTINSVILLE 
PASKERSBLRG  FAA  AIRPORT 

.2^ 
.9» 
.89 

.ao 

3.03 

T 
,A1 

• 
T    1,06 

,11 
,U 

,98 

,11 

T 

.11 
.20 
.35 
.22 

1.73 

.01 
.09 

•  47 

•  23 

T 
.01 

T 

.02 

.02 

T 

.01 

T 
.02 

PARICERS8UR6  WB  CITY      » 
ST  MARYS 

WASHINtiTON  DAH  19 
WEIRTON 
HELLSBURG  3  NE 

.99 

2.ia 

.8« 
.*9 

.06 

T     ,19 

,02 
,26 
,03 

1,67 
,12 

T 

T 
T 

.01   .70 
.34 

T 

.06 

T 

.17 
.68 
.17 

T 

T 

T 

•  03 

T 
T 

T 

.02 

.03 

uheelIncs  daRhood  dm  12 

.19 

,02 

,08 

.02 

T 

T 

.03 

T 

T 

"JCRTH  CENTRAL 

BELINGTON 

BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
BUBN5VILLE 
CENTRALIA  2  NNW 

A. 22 
2.69 
3.A2 
1.78 
1.78 

.17 
.12 

.30 
.06 
.02 

1,3» 

1,67 
1,98 
,10 
,l» 

T 
,01 

1.00 

.02 

T 

T 
.02 

.02 

.03 

T          .19 

.17 
.05 

.84   .02 

.76 

.60   .02 

.90 

.76   .03 

T 
•  01 

T 

•  62 

•  28 
,68 
.48 

T     .94 

.21 
.03 
.03 
.09 
.22 

CL^RKSBURO  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
OLENHLLE  2  NE 
GRAFTON  I  NE 

2.69 
2.D1 
l.*« 
1,90 

1.70 

1.68 
.63 

.02 
.16 
.08 

,05 
,02 

,32 

T 
T 
,06 

.96 
.93 
•  12 

.07 
1.10 

.04 
.76 
.95   .01 

T 
•  01 

.03   .37 

T     .39 

.44 

.31 

.92 

.03 
.08 

GRANTSVILLE  2  NW 

HASTINGS 

HORNER 

MOULT  LOCK  15 

IRELAND 

1.9A 
2.79 
2.89 
1.T8 
1.63 

.02 
.07 

.16 

,09 
2,07 
1,01 
,32 
.06 

,74 

.10 

•  09 

•  12 

•  39 

•  32 

•  14 

.79 
.25 
1.09 
.96 
.83 

.02 

T 

.19 
.13 
T 

.29 
.42 

.04 
.15 

.09 
.18 

JANE  LEU 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3.99 
1.90 
2.91 
2,A« 
2.80 

.17 
.01 

.32 
.25 
1.30 

1,90 
,78 
t,2> 
1,32 
,33 

.03 

T 

.02 
,0A 

T 
•  03 

•  06 

•  26 

•  16 

•  21 

.86 

1.63 
.10 

.43   T 
.38 
.23 

T 

.46 
.28 
.20 
.18 
.08 

.17 
.07 
.08 
.06 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

BORGANTOUN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDALIA 

1.90 
l.Al 
3.02 
l.At 
3.91 

.96 

.01 

T 

.93 

,A6 
1.61 
.0' 

1.2a 

T 
T 

.03 

T 

T 

.92 
.37 

.04 
.09 
.06 

•  03 

•  22 
.91   T 

.74   .01 

1.08 

T 

T 
.02 

T     .37 
.29 
.62 
.90 
.97 

.08 
.23 

.07 
•  04 

WESTON 

*.T3 

.12 

1.91 

T 

T 

2.90   T 

.47 

.13 

SOUTHWESTERN 

BRANCHLANO 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  I 

CLENDENIN  I  SW 

1.89 
1.3A 
1.33 
2,28 
1.79 

.03 
.30 

T 

T 

.65 

.31 
.20 
.25 

T 

•  70 

•  08 

T 

.93   .02 

T 

.62 
1.39 

1.06 

T 

.20 
.13   .21 
.32 
.64 
.49 

•  02 

T 

.09 

.03 

OUNLOW  S  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAH 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  UB  AIRPORT 

1.96 
2.90 

.90 

1.81 

T 
.01   .03 

.58 

.72 
.6* 
,36 

T 

T 

- 

«■ 

T 
.02 

T 

1.15 

.44   .08 
1.99   •Ol 
•92   ^02 

•  04 

T 

T 
T 

T 

.     .     . 

.26 

.19 

T 

.02   .02 

.06 
.01 

T 

KERHIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

1.9« 
1.3! 
2.23 
2.17 
2.03 

T 

,80 
,A6 
.99 

.9a 

.91 

T 
.03 

.01        ,42 

T 

.03 
.09        .33 

•92   .32 

.37   .08 
.95   .05 

.84   .02 
.71 

.32 

.40 
.9* 
.41 

.02 
.07 
.29 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WIDEN 

WILLIAMSON 

1.22 
2.3C 
1.81 
1.89 
3.23 

.02 
T 

.10 
.09 

.<>1 
.10 
.03 

1.50 

.02 

T 
.79 

T 

.77   T 

1.40 

1.53   7 
.92   .04 
.51   .48 

.35 

.03 

T 

.05 

.12 

.69 

.39 

.02 

.03 
.10 

WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

3.«3 

1.39 

T 
.01 

1.93 
.«5 

T 
.03 

.56   ^58 

•84   ^02 

.36 

.04 

T 

CENTRAL 

ALBRIGHT 

ALPENA  I  Nw 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKlEV  V  A  HOSPITAL 

l.Al 
2,61 
2,03 
2,66 
2,98 

T          T 

.03 
.03 

.39 

.70 

.81 
.39 

.12 

.12 

,99 

,97 
,A7 
.26 

.03 
.05 

.38 

.39   T 

.10 
.49 
.64   ,43 

.07 

.52 

.70 
.96 
.71 
.64 

.13 
.14 

T 

.08 

.07 

BECKlEY  W6  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

2,67 
2,99 
2,99 

1,97 
2,2« 

.22 

.OA        .10 

.26 
.28 

.AO 
.AO 
.10 

.13 
.10 
.31 

.08 
.69 

,04 

.01   .88 

T 

.48 
•  U 

.27   ,23 
1.64   •OS 
1.10 

.19 

•14   .10 

T 
.09 

T 

.40   .27 
.60 
.99 
.58 

.79 

T 
.07 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

2.01 
3. It 
2,02 
2,39 
2,90 

.13 

.03 

T    ,»a 

.20 

.16 
.86 
.29 
.03 
.*2 

.AO 
.22 
.60 
.03 

T 
.34 

T 

T 

.09 
.01 
•  42 
.19 

1.09   .03 
.43 

.97   .10 
.02 
.89 

T 

•  03 

•  02 

.08 

.75 

.74 

.59 

.15   .67 

.62   ,19 

.02 
.06 
.14 

HACKER  VALLEY 

HICO 

mopemont 

MC  ROSS 
MI  STORM 

2,33 
1,9« 
3,1* 
2.61 
3,30 

.90 

.27 

.26 
.27 

,79 

,A0 
.66 

.01 

T 

.21^ 

T 
.03 

1.32 

,24 

.11 

.38 

.30 
T     .15 

.68   .02 
.71   .05   T 

.60 

.12 

.02 

T 

.07 

.63 
.71 
.96 

.70 
.79 

•  41 
.19 
.12 
.22 

.07 

OAK  HILL 
PARSONS  I  SE 
PICKENS  1 
RICHwOOD 
R0WLES6URG  1 

2,20 
3,61 
2.61 

3102 

.13 

.27 
1.98 
.19 

l.AA 

.65 

.16 

.17 
.37 

T 

T 

.09 
.38 

.09 

.46   .09 

.49        .10 

.81   .05 

.70 

- 

.01   T 

.03 
.05 

T 

I 
,06 

.70 
.63 
.79 
.67 

.73 
.19 
.13 

.16 

SMOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  5  NE 
THOMAS 

2.80 
2.33 
2.63 
2.79 
3.37 

.02 

,12 

.2» 

.78 
.78 
1.3« 

.06 
.02 

.64 
.63 

.77 

.90 

.05 

.92 

.04 

.26   .42 
.27   .09 
.29 
1.29 

.47 

.08 

.73 

1.04 
.83 
.72 
.70 

.05 
.03 

T 
•  26 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

2,06 
2,92 
2,96 

,30 
.11 
.A6 

.49 
.85 

.22 

,10 

.17 

.10 

.49   T 

.42 

.88   T 

T 

.02 

.78 
.79 
.77 

.08 
.08 
.11 

SOUTHERN 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAH 

GARY                     // 

2,66 
3.71 
3.00 
2. 49 
2,97 

.09 
.08 

T 

.86 
,60 
.22 

1.96 

.OA 
.37 

T 
.02 

1.42 
.62 

T 
1.00 
.01 

T     .09 

T 
T 

.18   .19 
.29   .87 
.81   T 
.08   .37 
.09   .23   T 

.87 
.72 
.92   .17 
.77 
.66 

.30 
.01 

itEecfl 

2. 73 

1.70 

.21   .14 

.68 

Conlinuad 


llautuu  I  s» 

HtTOtKA 
rlNfVllLC 
PDINCETOII 
RlNtCK  I  S 


NOnTHOjTcan 
Bei)KEi.ev  jpsiNCi 

SAUSHV    RUN 
rONKLIN    2    NC 
H'DPCIIS   FCRI>« 
H>I)PE»  FCRRV    N«T    HON 

KEARNCYSVILLE    I    NH 
KEVSER 

a>RTINSBUR6   EA*   AR 
MATHIAS 
HOOREEIELD    MCNEILL 

0HP5 

PETERSeuRC 

RIEOCONT 

ROHNE"  1  NNE 

kARDENJVILLE  R  »  FARM 


l.tt 
III) 

Ii<l 


I. II 
t.ll 

I.OI 
2il' 

t.tl 

i.a« 
i.jt 

2.S« 

1.1' 

l.Al 
1<1I 
t.TI 
J.»! 
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DAILY  PRECIPITATION 


Diiy  ol  Monlh 


MIT   VIMINIA 


*  1 

S    1    B 

7  1  a  1  a 

lU   1   11    1   12 

^1 

.01 

IS 

le  1  17 

18 

19  1  ao  1  ai 

»  1  U  1  M 

^     1     ib     I     if     :     M 

i.ot 

.„ 

Jl 

.-«?- 

.TtT.ii 

.16 

.01 

.01 

•  tt 

.>« 

.10 

.11 

•It 

.02 

.21 

.11 

.2« 

.60 

.01 

•  1* 

.01       .14 

.01 

.01 

.Al 

.*« 

.01 

•  >o 

.•T 

.1< 

.0? 

." 

.01 

.01 

•  10 

t         l.«0 

.01 

.16 

1.16 

T 

. 

.«< 

T 

.>« 

1.2< 

•  l> 

.f 

T 

1.01 

■ 

•  2> 

.9% 

.01 

t 

.0> 

.03     .U 

.Ot 

.11 

r       .61 

.02      I 

T 

T 

.!> 

.A*    .or 

T 

.02 

.01 

T 

•  0' 

.11 

I 

.01 

T 

.02 

l.li 

.oJ 

.29 

.ra    .0! 

.01 

.»! 

.01 

.«i 

T 

T 

T 

T 

I 

.06 

1.I2 

.12 

l.OJ      .11 

.11 

T 

.12 

.*«      .01 

.12 

.2> 

.A9 

.60 

.10 

.AO 

.S< 

.06 

T 

.06 

.*0 

.10      .16 

.01 

.06 

.66 

.02 

.21 

!.«>      .0* 

T 

.01 

.0> 

.» 

.10      .>« 

.06 

1.06 

• 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

DayotmoaUi 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH   CENTRAL 

CLARKSB0R6    I 

EVAP 
HIND 

.10 
37 

.10 
37 

50 

.16 

36 

.06 
36 

.10 
28 

.06 
36 

.06 
32 

•  06 
33 

*' 

•  07 
J3 

.16 
65 

.11 
56 

.10 
69 

.03 
61 

.11 
33 

.03 

30 

•  12 

34 

.02 
33 

.06 
38 

.10 
39 

.06 
51 

.11 
46 

•  03 
38 

.07 
31 

.03 

.08 
36 

.06 
25 

.02 
67 

.06 
42 

2.26B 

1181 

SUTTON   RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.20 

.19 
♦7 

.16 

♦0 

.16 
♦1 

•  12 
29 

•  13 

30 

•  21 
55 

•  15 
♦  3 

.16 
60 

•  12 

60 

•  16 
63 

.15 
36 

.20 
68 

.03 
29 

.08 
60 

.16 
44 

.19 
68 

•  16 
61 

.22 

62 

.13 

67 

.16 
37 

.06 
31 

.14 
65 

.16 
62 

.15 

48 

.13 
66 

.15 
53 

.14 
49 

.05 
33 

•  10 
43 

6.30 
1323 

SOUTHWESTERN 

M065ETT    OALLIPOLIS    DAM 

EVAP 
WIND 

.21 

66 

.22 
32 

.26 
28 

.27 
65 

•  16 
36 

•  20 
37 

.07 
26 

•  19 
29 

•  18 
29 

•  16 
28 

•  23 

31 

•  20 
38 

.60 
91 

.10 
65 

.05 
38 

.25 

22 

.08 
29 

•  16 
33 

.12 
29 

.20 
33 

.24 
38 

.09 
53 

•  12 
55 

•  27 
57 

.13 
38 

.17 
33 

.11 
36 

.11 
41 

.08 
24 

.12 
66 

5,27 

1206 

SOUTHERN 

8LUEST0NE    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 
63 
84 
59 

.17 
2S 
87 
58 

.13 
32 

as 

57 

•  10 
26 
85 

63 

.11 
18 
83 
67 

•  16 
19 
77 
63 

.07 
20 
75 
61 

.09 
20 
81 
60 

.16 
26 
87 
62 

•  12 
16 
86 
62 

•  U 
19 
86 
63 

•  13 
36 
85 
63 

.14 
48 
33 
66 

.03 
32 
66 
57 

.06 
25 
62 
55 

.10 
31 
77 
55 

.12 
23 
82 
56 

.12 
28 
82 

58 

.15 
25 
86 
57 

.09 
21 
82 
57 

.16 
18 
84 
57 

.14 
38 
79 
55 

.18 
54 
77 
46 

.18 
31 
74 
44 

.15 
33 

72 
42 

.12 
25 

74 
42 

.12 

15 
79 
50 

.11 
26 
80 
52 

.06 
21 
63 
51 

.07 
43 
69 
48 

3.61 

835 

78.9 

56.1 

NORTHEASTERN 

WAROENSVILLE    R   M    FARM 

EVAP 
WIND 

.21 

37 

.19 
29 

.18 
27 

.17 
♦  6 

.15 

52 

.03 

30 

.08 
17 

.16 

17 

.15 

18 

•  16 
21 

•  19 

30 

.19 
67 

.25 

83 

.14 
40 

.10 
33 

.03 
31 

.11 
20 

.20 
28 

.10 
17 

.20 
34 

.17 
34 

.07 
42 

.17 
50 

.16 

40 

.15 

27 

.14 
28 

.17 
25 

.21 

41 

.14 
66 

.15 

70 

6.52 

1076 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

i 

Stahon 

(7 

> 
1 

■oaf 
III 

a.B  a 

> 

< 

1  s 
£  a 

|-3| 
5     J 

« 

a,  g 

<3J 

< 

< 
o  lU 

o  in 

a 

o  tn 
o  ui 

§ 

3 

0) 
0) 

1 

§1 

CM    S 

1 

3 

Hi 

<1S  s 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

SSE 

16 

7.2 

30++ 

w 

3 

91 

93 

57 

78 

1 

1 

7 

0 

0 

10 

- 

5.9 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

NE 

11 

4.2 

29++ 

WNW 

12 

94 

97 

51 

66 

3 

0 

3 

^ 

0 

0 

7 

- 

5.6 

ELKINS   WB   AIRPORT 

NW 

9 

4.7 

23++ 

NNW 

3 

98 

99 

56 

83 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

- 

6.1 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

NNE 

8 

4.0 

28++ 

NNW 

12 

90 

97 

53 

67 

2 

3 

0 

1              1 

0 

7 

- 

5.7 

PARKERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

5.4 

27 

W 

3 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

1               0 

0 

6 

66 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
SEPTEMBER    1963 


Day  Ol  Month 


8   9   10   II   12   13   M   IS   16   17   18   19   20   21   &   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWESTERN 
BENS  HUN  1  SSE 
C«IRO  3  S 
CRESTON  1  SSW 
MrUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBUR6  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
WFIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DM 

NORTH  CENTRAL 
BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  I 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
HIDDLEBOURNE  2  E5E 
MCRGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 

SOUTHWESTERN 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 
HCGSETT  GAlLIPOLIS  OAM 
HUNTINGTON  FED  BlDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNF 
RAVENSWOOD  DAM  22 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


KAX 

MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
MIN 


HAX 

HIN 


HAX 
MIN 


77   77   81 


78   8<. 

47   46   (,1 


79   84 
49   49 


83   87 
48   62 


77   82 

50   47   63 


54   52   64 


79   83 
49   53 


79   83   il7 
49   51   67 


47   42   61 


76   77 
53   51 


79   81 

47   50   60 


75   80   82 
46   42   58 


76   81 

50   48   61 


74   78   83 
51   49   64 


76   83 

51   50   62 


78   78 
50   46 


76   61   31 
51   45   59 


no   85 

48   50 


80   86 
48   63 


88   74 
60   56 


82   76 
64   56 


86   71 
63   59 


75   74 
63   58 


84   71 
62   56 


72   75 
62   59 


73   74 
63   59 


73   73 
63   59 


74   70 
61   56 


82   73 
62   56 


85   72 
64   58 


82   76 

65   57 


78   75 
64   60 


74   74 
59   59 


70   72 
61   59 


77   77 
67   61 


85   77 
65   59 


93   79 
56   59 


77   83 
49   50   66 


76   SO 

53   50   63 


78   78   84 
52   49   49 


52  48  68 

80  82  88 

55  51  54 

79  87  90 
60  53  67 

80  80  87 
51  47  48 

74  77  82 

54  54  57 


HAX 
HIN 


HAX 
HIN 


MAX 
HIN 


HAX 
MIN 


MAX 
HIN 


HAX 
MIN 


HAX 
MIN 


79  85  90 

55  49  68 

82  86  87 

54  52  53 

75  75 

56  55 


80   80   85 
55   52   58 


79   83   87 
46   45   64 


66   60   57 


62   55   5; 


72   75 
64   57 


61   59   55 


78   73 
63   58 


66   61   60 


77   75   74 
65   60   56 


69   63   57 


84   75   75 


90   80   77 
67   61   54 


85   74   75 
68   60   56 


76   76 

65   60   57 


91   81 

65   64   59 


82   75 

65   64   62 


89   80   77 
65   64   60 


82   77   77 
63   57 


85   87   79 
60   58   61 


74   78   82 
53   53   56 


78   63   85 
49   53   54 


73   80   64 
51   50   52 


79   65   67 
52   56   58 


51  51  57 

79  85  86 

56  57  60 

79  83  65 

52  57  60 

80  84  85 

52  56  59 

no  84  87 

53  59  57 


81   SO 
54   56 


4  7   49   50 


76   80   SO 
52   55   57 


51  54  56 

75  '9  84 

52  55  55 

77  '5  82 

51  56  55 

74  80  85 

52  53  55 

77  82  84 

52  51  53 

77  82  80 
56  55  55 

76  78  82 
51  55  57 

78  81  84 
51  55  57 

78  78  S3 

53  52  54 


79   82   85 
54   55   56 


59   57   58 


81   83   82 
53   56   58 


55   54   56 


80  83  85 

52  57  59 

79  82  85 

59  59  60 

70  75  79 

59  57  60 

77  62  84 

57  57  59 

79  84  85 

50  51  54 


49   62   55 


85 

86 

63 

73 

53 

54 

42 

49 

98 

63 

70 

77 

62 

52 

45 

49 

83 

89 

60 

74 

55 

57 

57 

49 

87 

74 

76 

78 

67 

51 

36 

42 

88 

77 

75 

75 

67 

48 

37 

42 

89 

80 

75 

78 

65 

52 

43 

50 

88 

63 

70 

76 

63 

48 

47 

53 

88 

63 

73 

78 

63 

63 

49 

64 

64   87   87 


56   52   55 


78   87 
54   50 


79   93 
52   49 


58   60   65 


77   83 
57   54 


SI   86 
56   57 


58   60   60 


86   84 
57   55 


80   66 
52   47 


82   84 
56   51 


57  68  63 

60  85  65 

56  60  66 

85  82  88 

55  56  56 


86   90 
61   56 


87   90   90 
60   68   60 


85   89   88 


82   83   86 
57   59   58 


86   89   90 
64   59   66 


60   69   59 


60   60   60 


87   87   95 


77   76 
49   31 


8  7   69 
52   42 


73   76 

45   45 


70   73 
48   45 


72   73 
47   47 


72   73 
44   48 


72   75 
52   50 


57   74 
49   46 


71   71 
42   42 


68   75 
54   50 


36   42 
H        76 


67   72   73 


54   64   50 


68   65   51 


51   60   50 


58   54   60 


85   62   74 
58   55   52 


54   54   53 


90   65   77 


80   66   70 
66   65   64 


85   75   80 


77 

80 

81 

62 

46 

46 

47 

46 

81 

82 

63 

84 

46 

45 

44 

51 

80 

82 

85 

64 

52 

52 

44 

44 

84 

86 

86 

S6 

45 

45 

48 

53 

81 

84 

86 

65 

47 

48 

46 

57 

93 

97 

85 

85 

51 

51 

60 

55 

80   82   96 
53   50   50 


79   83 
62   51 


84   86 
50   50 


84   86 
42   42 


77   80   82 
47   49   49 


78   81   82 


76   76 
46   44 


49  47  47 

76  77  79 
63  54  60 

77  79  80 
60  62  60 

79  80  81 
44  48  43 

80  80  94 
52  53  48 


79   62 
43   43 


78 

81 

47 

47 

74 

78 

48 

61 

73   n        91 
54   56   53 


81   94   81 
53   56   64 


77   81 
49   50 

'9 

50 

'8 


80   81 
62   63 


77   77 
52   65 


53 


79   BO 
56   53 


66 

64 

81 

'9 

67 

64 

91 

93 

49   60   53 


85   86 
49   58 


89  no 

50   61 


83  81 

49  58 

80  75 

45  56 

no  67 

51  48 


80   80   68 
49   56   54 


82   76 
52   58 


82   84 
48   52 


63   78 
48   48 


84   86 
49   64 


82   76 
51   67 


82   75 
53   58 


79   66 
59   50 


81   74 
55   57 


S3   95 
49   52 


82   85   65 
60   53   55 


53   57 
85   81 


81   93 
52   56 


49   46   45 


81   82   82 
51   48   41 


52   51   54 


63   51   57 


83   82   94 
52   52   54 


49   52   58 


66   68 
35   34 


69   69 
31   30 


66   66 
32   30 


69   74 
34   32 


67   71 
38   33 


70   74 
39   35 


66   67 
40   41 


67   72 
42   39 


69   75 
40   35 


69   74 
31   26 


66   70 
40   38 


66   69 
36   31 


61   63 

35   30 


63   65 
38   33 


62   65 
41   34 


64   66 
43   39 


65   67 
36   31 


65   63 
36   29 


67   69 
40   35 


69   67 
35   28 


66   67 
39   33 


61   65 
39   34 


64   66 
39   35 


65   66 
41   35 


67   69   71 
44   36   34 


66   70   71 
44   39   36 


65   65   69 
45   41   42 


68   69   69 
39   34   31 


70   62 
48   43 


68   72 
34   39 


75   78 
30   35 


71   77 
30   30 


77   92 
34   38 


76   82 
34   38 


77   60 
37   40 


74   78 
36   44 


76   79 
39   41 


77   65 
36   40 


78   82 
27   30 


73   72 
37   36 


76   76   79 
31   35   36 


36  41  42 

72  76  76 

36  44  44 

70  75  78 
30  36  38 

67  90  78 

30  34  34 

72  77  80 

33  39  40 

73  73  79 
28  31  34 

71  77  79 

34  36  40 

73  77  78 


70   75   79 
34   36   40 


75   80   79 


73   80   79 


79  74  69 
39  54  35 

80  76  76 
37  39  42 

91  77  70 
46  54  39 

92  76  70 

44  47  37 

79  78  70 

45  54  42 

75  75  67 

50  49  39 

77  75  68 

49  48  40 

62  75  72 


81   81   70 
46   51   40 


67 

71 

75 

79 

79 

43 

37 

37 

42 

44 

73 

72 

75 

79 

92 

42 

38 

34 

36 

44 

63 

64 

66 

71 

74 

44 

40 

39 

40 

50 

70 

71 

73 

77 

83 

41 

37 

34 

34 

43 

68 

70 

75 

79 

82 

36 

33 

32 

36 

38 

69 

72 

76 

61 

82 

33 

32 

32 

36 

40 

73 

70 

53 

36 

69 

62 

53 

35 

70 

64 

44 

39 

68 

63 

46 

37 

70 

64 

56 

42 

76 

73 

44 

37 

71 

72 

53 

37 

77 

75 

49 

40 

72 

65 

53 

34 

74 

67 

54 

36 

68 

63 

44 

37 

72 

65 

56 

40 

77 

74 

42 

41 

43   53   41 


73   70   67 
50   54   41 


69   75   67 


83   70   76 
43   48   47 


73   67   67 
50   49   44 


72   77   69 
40   53   33 


36   52   36 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


WeST    VIKOINI* 
SEPTCMBeK    1«6> 


Station 


Day  Ol  Month 


11       12      13      uTli      II      17       18      19 


RIPLEY 
SPFNCER 

WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

CfNTBAL 
ARBOVALE  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BFCKLEY  WB  AP 
BIRCH  RIVER  6  SSW 
BRANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 
RICHwOOO 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 

LEWI5BURG  2  SSW 
PINEVILLE 
UNION 
WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

NORTHEASTERN 
BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2    NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEY5VILLE  I  NW 
KFYSER 


dl   (IS   fl« 


?7   71       S6 


M   78   XS 
<.!    37   <.S1 


7fc   77   79 
i.3   ".3   S6 


71   78   liO 
46   <.»   ».2 


73   so   76 
41   3H   S3 


72       72   76 
48   42   49 


71   79   83 
47   45   56 


68   75 
43   44 


71   75    70 
41   57   59 


74   79   82 
45   43   53 


76   77   83 
47   47   52 


73   78   83 
52   47   47 


69   75 
42   42 


73   80 
54   50 


84   82 
52   46 


74   72 
48   47 


76   79   90 


79   77   82 
52   50   50 


78   75 
40   4  3 


78   82   87 
47   43   55 


76  84  89 
46  44  60 

77  81  36 
46  43  56 

82  84  88 

53  50  63 

78  76  83 
52  46  61 


82   80   77 
65   58   52 


82   77   7? 


92   S3   80 


88   7S   78 


60   72 
62   58 


77   66 
60   52 


78   73 

6  3   69 


75   72 
61   59 


76   64 
62   61 


81   69 
61   56 


80   73 
62   58 


72   65 
60   53 


73   70 
60   55 


71   66 
63   60 


66   61 
56   53 


78   73 
62   58 


85   77 
60   62 


72   71 
62   55 


76   72 
62   59 


78   70 
58   52 


65   61   59 


SO  75  70 

56  59  56 

73  68  69 

62  60  56 

87  80  75 

61  64  60 

87  82  79 


86   79   72 
65   61   56 


69   65 
55   54 


78   75 
50   52 


75   67 
55   54 


81   85   87 


59   59   60 


77   90   85 
■•6   57   59 


77   78 
46   47 


72   74 

43   45 


76   77 
48   47 


76   76 
51   51 


79   79 
46   47 


81   81 
50   52 


73   71 
43   43 


76   78 
52   51 


73   73 
43   48 


70   74 
47   44 


78   79 
48   50 


80   84 
50   50 


77   79 
56   54 


75   75 
46   4S 


49   55   49 


75   75 
54   57 


78   82 
55   58 


75   80   82 
54   54   55 


77   80   80 
50   48   51 


76   78   82 
55   55   56 


70   76   80 
48   47   47 


79   81   82 
52   47   53 


89   90   90 
56   55   63 


8J   87   87 
59   53   61 


89   90   90 


59   61   61 


79    '5 
51   44 


73   75 
44   45 


79   79 
53   51 


78   79 
56   55 


79   82 
46   42 


78   75 
50   43 


B2   '9 
55   51 


77   81 
53   51 


75   75 
48   53 


72   77 
50   42 


78   80 
56   49 


84   85 
50   50 


78   81 
57   52 


76   78 
50   47 


80 

80 

79 

82 

83 

54 

57 

59 

51 

60 

65 

72 

72 

74 

74 

49 

51 

55 

50 

50 

83 

83 

84 

85 

85 

53 

55 

60 

53 

63 

79   80 
54   56 


78   83 
58   58 


83   86 
56   57 


81   82 
53   56 


50   53   53 


83  84  85 

58  57  57 

80  82  80 

49  52  54 

83  81  83 

54  50  57 


81   78   88 
50   44   59 


81   79   86 
51   48   61 


89   82 
60   51 


94   82 
52   46 


85   84   85 
48   52   61 


66    76   HO 
52   50   *« 


52   54   49 


64   56   55 


98   61   76 
60   56   53 


'9 

59 

70 

58 

46 

46 

62 

58 

57 

50 

35 

45 

75 

60 

68 

55 

51 

48 

63   59   70 


61   63 
37   39 


78   64   72 


55   62 
40   37 


65   74 
43   42 


56   64 
48   45 


74   70 
44   47 


60   70 
49   48 


64   65 
51   51 


65   72 
47   46 


60   71 
47   42 


68 

70 

41 

43 

59 

60 

42 

43 

69 

81 

52 

48 

76   68 
58   52 


71   55 
58   49 


84   68 
60   56 


82   67 
50   51 


64   65 
42   42 


91   70 
55   44 


66   67 
35   37 


82   64   115 

50   47   47 


56   58   55 


80   '9   81 
54   55   53 


77   78 
43   38 


70   '3 
35   38 


45   44   41 


72   75 

46   48 


75   74   77 


40   34   36 


75   75 
46   46 


70   70 
46   45 


73   69 
51   53 


75   77 
48   46 


78   '7 
50   49 


77   77 
49   48 


73   74 
41   42 


75   77 
43   42 


80   81 
47   46 


80   SO 
54   51 


76   83   82 
52   41   58 


71   77   80 
47   46   43 


68   79   80 
50   49   62 


60   71   79 
52   40   51 


79   81 
45   49 


85  87  80 

45  51  57 

S2  lO  HO 

45  51  57 

87 


55 


88   90 
56   58 


82   84 
52   52 


79   78 
39   46 


76   72 

46   50 


78   76 
43   50 


78   76 
49   53 


80   68 
41   50 


77   77   77 
41   44   53 


72   72 
39   51 


76   68 
45   47 


74   75 
45   47 


67  64 

49  41  45 

77  79  78 

42  44  52 

80  81  63 

44  46  48 

77  80  76 

50  49  55 

74  74  69 
42  45  49 

75  79  77 
41  44  48 

77  79  72 

53  52  57 

72  72  74 

50  52  56 

80  84  77 

48  49  56 


55 


65 
37 


73 
43 


64   63 

24   20 


57   67 
25   23 


63   61 
29   33 


62   62 
32   38 


62   6S 
26   26 


58   62 
26   26 


70   67 
31   24 


57   58 
21   30 


63   69 
32   27 


59   57 
32   35 


48   57 
25   32 


67   65 
30   31 


60   68 
34   37 


65   67 
35   31 


62   68 

27   28 


66   65 
31   32 


58   57 
32   30 


70   72 
37   33 


74 

76 

77 

75 

72 

72 

68 

62 

45 

44 

42 

46 

44 

41 

34 

35 

72 

75 

76 

78 

78 

62 

62 

60 

47 

52 

52 

52 

57 

44 

38 

39 

76 

79 

SO 

81 

84 

81 

67 

ba 

51 

54 

51 

51 

52 

47 

40 

37 

SO 

79 

82 

81 

83 

82 

68 

69 

50 

51 

49 

47 

46 

48 

37 

32 

76 

80 

80 

82 

81 

68 

68 

67 

47 

48 

45 

50 

52 

43 

32 

33 

79 

79 

81 

80 

83 

81 

68 

69 

53 

53 

50 

50 

52 

51 

40 

34 

77 

76 

79 

79 

81 

61 

70 

66 

46 

46 

41 

43 

46 

44 

30 

30 

79 

81 

82 

84 

81 

80 

69 

68 

46 

50 

45 

45 

53 

43 

29 

28 

86   88   71 
46   64   53 


82   84 
43   44 


91   87 
57   55 


85   88 
55   57 


S5   82 
60   50 


66   66   64 
34   29   25 


64   66 
29   24 


70   68   67 
41   36   34 


65   66   64 
36   31   26 


67   71 
42   32 


81 
45 


72   74   80 
41   42   46 


75   76 
21   30 


65   68 
22   29 


68   74 
37   42 


68   74 
41   47 


72   75 
27   31 


63   72 
26   31 


73   79 
23   35 


67   66 
23   29 


72   73 
27   36 


65   70 
35   38 


60   64 
31   35 


70   77 
32   39 


68   72 
38   41 


72   74 
31   38 


70   72 
28   37 


70   75 
32   41 


75   75 
32   37 


60   68 
33   35 


77   79 
32   40 


74   74 
42   44 


73   72 
54   50 


72   80 
36   47 


76   79 
32   48 


79   75 
42   40 


74   79 
34   44 


70   76 
42   40 


79   77 
39   41 


70   61   83 
26   32   40 


72   SO   80 
26   36   37 


70   82   86 
33   40   46 


62   68 
27   33 


72   80   61 
29   31   42 


84   70 
46   49 


79   74   74 
47   48   42 


72 

70 

60 

39 

49 

36 

73 

68 

45 

50 

68 

67 

38 

52 

68 

67 

45 

44 

75   69   67 
32   51   39 


76   67 
52   33 


62 
49 


65   63   55 


61   71 
40   41 


68   67 
51   38 


69   69 
44   42 


75   67   61 
38   53   38 


74 

67 

56 

34 

50 

32 

67 

71 

68 

39 

42 

40 

75 

69 

62 

43 

54 

39 

72 

73 

64 

49 

48 

34 

69   73   66 
41   53   39 


73   67 
43   40 


63   64 

48   40 


66   70 
47   44 


66   69 
45   41 


73   68 
39   51 


67   70 
45   40 


76   66   68 
38   48   39 


69   68 
53   35 


65 
36 


75 
43 


82   60   76 
52   55   42 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 

50 

85 
46 

90 
60 

78 
61 

61 
54 

72 
52 

77 
50 

80 
55 

85 
53 

83 
53 

81 
49 

91 
62 

76 
46 

68 
41 

60 
41 

73 

51 

80 
42 

'9 
63 

86 
49 

39 
56 

70 
56 

66 
40 

65 
31 

64 
29 

71 
29 

61 
35 

84 
40 

66 
65 

77 
53 

69 

43 

76, S 
48.1 

HATHIAS 

MAX 
MIN 

77 
»4 

82 
41 

88 
56 

78 
62 

67 
52 

65 

50 

76 
49 

80 
48 

82 
48 

80 
49 

77 
46 

87 
61 

75 
49 

62 
38 

62 
37 

72 
49 

77 
40 

79 

46 

83 
44 

84 
45 

68 
53 

62 
42 

66 
27 

62 

68 
23 

80 
34 

SI 
36 

79 
41 

65 
37 

74,5 
44,0 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

78 

86 
40 

89 
56 

89 
62 

73 
53 

68 
52 

79 
46 

85 
46 

85 
45 

85 
48 

83 
43 

91 
57 

85 
54 

66 
34 

69 
35 

75 
51 

82 
40 

86 
46 

85 
42 

36 
45 

85 
53 

68 
39 

67 
25 

69 
23 

74 
22 

83 

30 

83 
31 

62 
35 

79.7 
43.1 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

32 

86 
44 

91 
59 

90 
64 

73 

54 

64 
54 

79 
53 

76 
52 

84 
50 

83 
52 

81 
49 

90 
68 

85 
54 

68 
39 

67 
38 

70 
62 

81 
44 

82 
45 

84 
44 

91 
47 

83 
54 

66 
48 

68 
29 

68 
25 

75 
26 

82 
33 

83 
36 

84 
44 

70 
38 

78.8 
46,5 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

76 
52 

76 
50 

84 
56 

86 
64 

76 
56 

55 

50 

66 
50 

79 
56 

60 
59 

85 
57 

83 
50 

81 
50 

64 
52 

64 
46 

65 
46 

63 

50 

78 
50 

82 
53 

82 

54 

85 
60 

66 
68 

60 
42 

64 
34 

70 
32 

66 
31 

71 
38 

80 
50 

S3 
60 

70 
39 

76.4 
49,8 

RCMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

77 
49 

85 
46 

90 
59 

84 
62 

74 
55 

68 
53 

79 

54 

81 

54 

85 
54 

83 
55 

83 
46 

39 

60 

64 
55 

66 
34 

63 
38 

73 
52 

83 
49 

82 
51 

85 
48 

87 
61 

79 
65 

66 

40 

67 
31 

66 
26 

73 
26 

82 
33 

83 
36 

86 
46 

70 
34 

76.2 
46.9 

WARDEN5VILLE  R  H  FARM 

MAX 
MIN 

78 
47 

76 
45 

86 
50 

88 
61 

76 
56 

59 
52 

68 
52 

78 
52 

91 
51 

94 
51 

82 
47 

80 
49 

69 
55 

62 
38 

62 
39 

61 
45 

72 
42 

81 
43 

78 
47 

85 
49 

87 
52 

62 
41 

65 
29 

65 
25 

64 
26 

70 
33 

81 
37 

83 
43 

S3 
55 

76 
38 

T5.* 
45,0 
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STATION  INDEX 


ALOntON  0101  INOHROC 

*kl*flU    I    NM  ]0I«1    RANOOkRM 

AMOVAU    I  Oi*t  jPOCAMOMIA; 

AfHilU  COHCMO  COLLCU  OI««lNt()C(« 


MVMO 

H»UV    W   A    HOSRIIAl 

HLinCTON 

HkLtVUU   PAH   to 

HLVA 

MNMN 

Hie  MM  1  Mi 

■IMKLKr  SMINOS 
■■•CM  RIVCR  «  SSW 
•LUCrtiLD  rAA   AIRPORT 

tkUCSIONI   OAN 
UANCNLAHO 
•NANOOMVULC 
•RUSHY    RUN 
•UCKCTC 

'BUCUMIHiOM   2   m 
•UMl&VILLe 
CAIHO   S   S 
CANDfN  ON  OAULEV 
CANAAN    VALLtV 


0»f 


CENT! 


LIA 


CMARLCS 

CMAR\.esiON  1 
CLARKSeuRb  1 
CLAT     1 


1     SM 


CiCNOCNtN 
CON  TON 

CRCSTON    1    &5H 
DAVIS 
MV   CREEK 

OUNLOM    9    E 
IELKINS    we    AI8P0RT 
ELLENSORO 
FAIRMONT 


(iRAfTON    1    N£ 
(tRAMTSVltLE    2    N« 
GRIFFllMSVtLLE 
iHACKeS     VALLCT 


HAMLIN 

HARPERS   FEORV 
HARPERS    FERRY 
HASTINGS 
Ml  CO 

MOGSETT    GALL  IP 

MQPEMONI 

HORNER 

hOULT    LOCK    IS 

MUNOREO 

r    HUNTINGTON    FEO 
HUNTINGTON    we 
lAEGER 
IRELAND 
JANE    LEW 


LEMISBURG   2    SSW 

LINOS lOE 

LIVERPOOL 

LOCKNET 

LOGAN 

LONDON    LOCKS 


MARL  IN TON 


I    GRAN1 
)    RALIlGtt 
I    S ARBOUR 
>    WOOD 
.    NtCMOLAi 


'10    MORCiAN 

llCHOLAi 
71    MfRCtR 

SUMMERS 
LINCOLN 
as    PRt:>TON 
110*    PENDLETON 
IS  .POCAHONTAS 

120  UPSMUR 
>tZ   BRAXTON 

121  RKHIC 
lAllwEBSTCR 

i»l  TUCKER 


.  BRAATON 


t32  JEFFERSON 


«200  MASON 


AZei  LEWIS 


«T63  JEFFERSON 


SS63  BOONE 


1S«» 

)0>0 
2TI0 
2400 

!>»» 
2SI0 

I  AT* 


80  22 
SO  OB 
BO  27 


81  32 
80  SB 

82  00 


OASraVATlON 
TIME  AND 
TABLES 


3229 

1900 


950 
1501 
1375 


10*0 
11*2 
1020 


OBSERVER 


MONONtiAMfLA  POttCR  CO* 

•AS&ll  L<  tlM% 
lOMtR  S.  SMITH 

MRS.  NIITIt  R.  SMIETS 
I  CONCORD  COLktU 

JhOWARO  R.  FUkK 
V.  A.  HOSPITAL 
OCOROC  R.  HILLTARO 
COOPS  OF  ENOINCIRS 
RAVHOND  C>  PHtLLlPS 

CLARK&8UR0  WATtR  BOARO 
ROBERT  N.  HALL 
N.  H.  RUPPENTHALi  III 
SOUTHEASTERN  GAS  CO. 
PEO.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BCRTL  L.  WINTERS 
VCIlL  (.  GALLOWAV 
JOHN  B.  SHREVE 
MISS  ILEAN  WALTON 


.EUREKA  PIPE  LINE  CO. 
HONARO  FLETCHER 
BEN  F.  THOMPSON 

I 
MRS.  CLARA  F.NOLOEN      , 
tju.S.  WEATHER  BUREAU 
W*  VA.  HATER  SVC.  CO.    ' 
MENRT  R.  GAv 
MRS.  SARAH  a.  FRANKFORT' 

KAThERINE  M.  RAOER       I 
MOPE  NATURAL  GAS  CO.    I 
SEWARO  ft.  LTNCH 
MRS.  HART  L.  DUMAS 
MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

KELLY  BROWNING  ; 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  RUBY  L.  GORRELL 
CITY  FILTRATION  PLANT 
FREO  E.  BOWLING 

GEORGE  0.  HAhB<IER 
EQUITABLE  GAS  CO. 
JAHES  KISH 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
DICK  W.  dEALL 


0. 


EARL  R.  CORROThERS 
HOPE  NATURAL  GAS 
ROBIN  D.  MOORE 
MRS.  lELA  M.  carter 
MRS. OPAL  R.  JACKSON 

«.  VA.  WATER  SVC.  C 


NATIONAL  PARK  SERVICE 
MOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  MILDRED  E.CRIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  HARRIET  SHARPS 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MF6HS.  LT.  ♦  MT.  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 


CLARKSBURG  t 

W8   i 


CULTURE    SER.OFfi 
ROY    A.    OEMPSEr 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 
FOREST    SUPT. 
NEST    PENN   POWER    CO. 

RADIO    STATION    WRON 
LOUIS    E.    CANTIBERRY 
BROOKS   E,    UTT 
HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
cor    E.    MARSHALL 


CORPS    OF    ENG. 
J.    e.    CURRY 
JAMES    N.    MORGAI 
ORA    G.    FROST 


lEERS 


COUNTY 


MANTINiaURO  PAA  AP 

NANItNSIUMft    t    M 
lUTHlAS 

MATOAKA 

MC    HECHIN   OAN    II 

iHC    ROSS 

MiADOw  n.\trr  i  s 

HlOOLtBOUHNI    2    ESE 
MOO«tFI(L0    t    SSE 
NOONtFICLD    MCNEILL 


I  MORGAN r OWN    LOCK 
MT    STORM 
JNAOHA 
INEW   CUMBENLANO 


OMPS 

PARKERSBURG   FAA   AIRPORT 
I    PARKERSBURG    WB    CITT 


[PIEDMONT 

[PINEVILLE 
ipOlNI    PLEASANT 
iPRINCETON 

RAVENSWOOO    0AM 

RENICK    2    S 
I 

R  t  CHWOOO 

RIPLEY 

ROMNEy    1    NNE 

ROWLESaURG    1 

ST    MARYS 


SMITI 


triLLE 


SPENCER 

springfield  1  n 
spruce  knob 
stony  river  dam 
summersville   3  i 

sutton  reservoii 
terra  alta 
Thomas 

TRIBBLE 
TYGART    DAM 

UNION 
I  VALLEY    BENO 

VALLEY    HEAD 
;  VANDAL  I A 

WAROENSVILLE    R    I 


WILLIAMSON 
WILLIAMSON    2 

WINFIELO    LOCKS 

NEW    STATIONS 

PORT 


[•ERKEiET 
BERKELEY 

HARDT 


MET2CL 
FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPH 

MINERAL 


MERCER 
JACKSON 
GREENBRIER 

^NICHOLAS 
JACKSON 
HAMPSHIRE 
PRESTON 

,  PLEASANTS 

HARRISON 
HARRISON 
|OODORIDOE 

RITCHIE 

RO«N£ 
HAMPSHIRE 

NOlETON 


BECKLEY 
MOUNOSV 
SMOOT 


.    GRAl 


3762  IPRESTON 
'8a07  TUCKER 
,S92*  j MA SON 

8986  TAYLOR 

9011  I  MONROE 
9066  RANDOLPH 
9086  RANDOLPH 
910'.  LEWIS 
9281  HARDY 


9333  WEBSTER 
93*5  HANCOCK 
9368  iBROOKE 


0532  'RALEIGH 
62*9  :i>(ARSHALL 
6295  'GREENBRIER 


OMCnVATtON 

TIME  AND 

TABLCB 


81  07 
80  AS 
80    *0 


riD.  A 

tCMIBI 

VJA&IL 

riA 

ION 

(■1 

HAT 

AMMC 

VwlLt 

HiAt 

CIWPS    OF    CNOlNflA 


..      BUSLtLL    D.    AMItI 
I    MMD    TO   SMOOT    -B2«9- 
JOhH   m,   CRuMRiNt 

I     2ILLA    H.     Vdlfl 
,     JOHN    >.     SAvlLLC 


rto. 


t.    M.    HOVERMLt 

.,  meathcr  bureau 

wtATHtR   BUREAU 


JANES  b.  NC  OEHMI 
UNIVERSITY  OF  ■. 
W.  VA.  MATER  SVC. 
iCORPS   OF   ENGINEER: 


RIN 


DAYTON  CMCBB 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  FRANCES  VANCE 
HAS.  MAUOE  C.  BOLYARO 
JOHN  H.  INGRAM 

CLOSED  7-1-62 

CLOSED  7-1-62        , 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

:  NATURAL  GAS  CC. 


W.  VA.  HATER  SVC.  CO. 
MARRY  L.  GRACE 
HARRY  J.  GORDON 
FRED  C,  BECKER 
CHARLES  F.  GUM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLfcS  E.  TREM8LY 
MRS.  MARGARET  PERKINS 
MISS  NORMA  RUTH  CAStO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MKS.THELHA  SPANGlER 
MRS  VIOLET  L.  SWECKER 
KENT  SWECKER 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 
UNIVERSITY  EXP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  W.  MOORE 

C.  E.  STETSON 

MISS  DORIS  J.  PFISTER 

J.  ARTHUR  HENRY.  JR. 

CORPS  0 
JAMES  A 
MRS.  JO 
NORFOLK 

ENGINEERS 

TERRY 
CE  S.  BUTCHER 
*    WESTERN  RY. 

CORPS  OF   ENGINEERS 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
MOUNOSVILLE    SWG.TRTMI.pl 
JOHN   P.  JOr^S 


1-BIG   SAnOY,       2-CHEAT, 


S-LITTLE    KANAWHA,       e-MONONGAHELA,       7-NEWi       6-OHIO,       9-POTOMAC,       lO-TYGARTi       11-YOOGMIOGHEW 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering 
Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table" ;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table ;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .   Degree  day  data ,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Ttace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  e leva t  ions ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D,  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annua  1  issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual ;  $2. 50  per  year .   (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary . )   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  90°    on    the   7th   at   Petersburg 

Lowest  Temperature:  18"    on   the   31st   at   Buckeye 

Greatest  Total  Precipitation:         1.00    Inches   at   Valley   Head 

Least  Total  Precipitation:  Trace   at    5   stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:  0.80    inch   on   the   28th   at   McMechen   Dam  13 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      2.0    inches    at   Canaan   Valley   and    Spruce   Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       2    inches    on    the   30th   at    Spruce   Knob 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


One  of  the  driest  fall  periods  of  the  century  at  most  sta- 
tions began  about  September  14  and  lasted  until  October 
27.     This  has  resulted  in  the  lowest  October  statewide 
precipitation  since  records  were  started  in  1891;    the 
average  being  less  than  0.  30  inch.     The  next  lowest  Oc- 
tober statewide  average  (not  necessarily  the  same  sta- 
tions, however)  was  in  1924  with  0.40  inch.      Normal 
statewide  averages  for  October  are  between   2  and  3 
inches  of  precipitation. 

Four  stations  in  the  southwestern  part  of  the  State  re- 
corded just  a  trace  of  rain  for  the  month.     Pickens,   cen- 
trally located  in  the  mountainous  part  of  the  State,   re- 
corded only  0.  67  inch,  which  is  the  lowest  ever  record- 
ed for  any  month  since  the  station  opened  in   1902. 

The  overall  effect  of  this  dry  period  on  agriculture  and 
urban  population  was  limited,    however.     The  growing 
season  was  practically  over  by  the  beginning  of  October. 
A  few  individual  farmers  suffered  loss  because  their  fall 
planting  of  wheat  or  barley  did  not  germinate  due  to  de- 
ficient soil  moisture.     Also,   some  other  farmers  were 
forced  to  haul  water  for  their  livestock  because  their 
wells  or  small  streams  in  their  area  had  dried  up. 
Smaller  rivers,   depending  on  their  location,  were  gener- 
ally at  low,  but  not  necessarily  record,   levels.     The 
Greenbrier  River  along  the  eastern  edge  of  the  State  had 
the  seventh  lowest  October  flow  in  70  years.       The  Cheat 
River  at  Rowlesburg  (upstream  from  nationally  renown- 
ed Mont  Chateau  Lodge  near  Morgantown)  was  the  lowest 


since  records  began  37  years  ago.     Most  of  the  larger 
rivers  had  adequate  flow  because  of  upstream  reservoirs 
and  dams  started  during  the  thirties  as  part  of  the  govern- 
ment's long  range  and  farsighted  conservation  programs. 
Most  of  these  reservoirs  had  sufficient  water  to  last  until 
the  winter  recharge,  as  rainfall  since  April  1  was  gener- 
ally 80  to  95  percent  of  normal  in  the  central  portions  of 
the  State,  west  of  th€  mountains,  and  only  ranged  down  to 
60-65  percent  of  normal  along  the  outer  fringes  of  the 
State. 

Other  effects  of  this  prolonged  mound  of  high  pressure 
over  the  entire  area  were  many  days  of  mostly  clear 
skies,  low  humidity  readings,   and  many  record  high  tem- 
peratures at  individual  stations  for  so  late  in  the  year. 
The  dry,  tinder-box  conditions  caused  the  closing  of  the 
State  parks  and  postponement  of  the  hunting  season.     In 
spite  of  these  precautions,   over  200  fires  broke  out  in 
the  forested  areas  of  the  State.     The  industrial  areas  had 
intermittent  periods  of  relatively  higher  than  normal  air 
pollution. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia 
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.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  05 

56.3 

1.0 

.11 

-  2.11 

T 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

7*. 6 

38,7 

56.7 

88 

7 

26 

14 

252 

0 

0 

8 

0 

.55 

.40 

03 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRANKLIN  2  NE 

7*. 2 

36.4 

55.3 

87 

7 

22 

31 

292 

0 

0 

8 

0 

.04 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

78.9 

43.7 

61.3 

88 

8. 

34 

16. 

122 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

03 

,0 

0 

1 

0 

0 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

73.0 

40.5 

56.8 

0.9 

86 

8 

27 

14 

256 

0 

0 

6 

0 

,08 

-  3.25 

.08 

04 

,0 

0 

0 

0 

0 

KEYSER 

77. 3M 

39. 7M 

58. 5M 

86 

19 

29 

13. 

195 

0 

0 

6 

0 

.06 

.06 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARTINSBURG  FAA  AP 

73.9 

39.8 

56.9 

1.4 

89 

7 

28 

14 

247 

0 

0 

7 

0 

.07 

-  3.21 

,07 

03 

.0 

0 

0 

0 

0 

MATHIAS 

72.3 

36.6 

54.5 

87 

7 

25 

31. 

320 

0 

0 

11 

0 

.19 

.11 

28 

T 

0 

1 

0 

0 

MOOREFIELO  MCNEILL 

M 

33.0 

M 

22 

14 

0 

16 

0 

,28 

.28 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

PETERSBURG 

77.1 

37.2 

57.2 

0,9 

90 

7 

25 

14 

240 

1 

0 

9 

0 

,17 

-  2.09 

.17 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

PIECWONT 

74.5 

43.2 

56.9 

4.1 

87 

7 

32 

31. 

195 

0 

0 

4 

0 

.17 

-  2.77 

.08 

04 

,0 

0 

0 

0 

0 

ROMNEY  3  NNE 

76.6 

36.5 

56.6 

88 

7 

24 

15 

253 

0 

0 

9 

0 

.10 

.10 

28 

,0 

0 

1 

0 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

75.0 

37.4 

56.2 

2.4 

88 

8 

26 

14 

267 

0 

0 

8 

0 

,04 

-  2,90 

.02 

29. 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  06 

57.2 

2.3 

,16 

-  2.79 

T 

Sm  Itofcranc*  NotM  Following  Station  indwc 
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NODTUliIITtllN 

•(LIIVILK    DOM    10 
■tNJ  auN   1   »l 

tH»0    I    S 
CMSTON    I    5SH 
EiLCNeoftO 

MC    HeCHtN    DIM    1) 
HOUNOSVILLC 
New    CUMB€<tLAND 
NCk   «««TlN5VULt 
PIMCIISBUIIG   r>>    (P 

PARKCflSBUAG  MS  CI  TV 
JT  H*«V5 

HASNINATON  DAM  t« 
«l«TOM 
NFLLSBuaG  )  Ht 

NHCCLINS  MAftwOOO  OH  12 

HOIITH   CCXTRAL 

tCLINSTON 
BCNJON 

BUCKHANNON  2  H 
BURNSVILLC 
CENTBAlIA  2  m» 

CLARKSBURS  1 
FAIRMONT 
SASSAMAT 
tLCNVIlLE  2  NE 
GRAFTON  1  NE 

GRANT5VILLE  2  NH 
HASTINSJ 

HORNER 

HOULT  LOCH  1» 

IRELAND 

JANE  LEM 
LAKE  LYNN 
HANNINGTON  1  N 
HANNIN6T0N  I  W 
HIOOLEBOURNE  2  ESE 

HORGANTOMN  FAA  AIRPORT 

HORGANTONN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL  I A 

ME  S  TON 

SOUTHWESTERN 

BRANCHLAND 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENDENIN  1  SH 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  DAN  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WIDEN 

WILLIAMSON 


CENTRAL 

ALBRIGHT 

ALPENA  I  NM 

ARBOVALE  2 

BAVARD 

BECklEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  MB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  A  SSW 

6RAND0NVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 

HICO 

HOPEMONT 

MC  ROSS 

MT  STORM 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
RICNWOOD 
RDkLESBURG  1 

SMOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 
THOMAS 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY  / 

lAECER 


•  29 
1.00 
.2> 


DAILY  PRECIPITATION 

Day  ol  Month 


I     a 


10      U      13 


13  f  14  ]  18 


18  [  17  y  18 


19     »      21 


~g  |~M  |a« 


a  I  38  ]_J7 


»  I  aa  I  30  I  ai 


.OA      .01      .10 


.OS 
.06 

.0) 


.06 
.OS 


.08      .OT      T 


.01       .02      .19      T 


B.  loUowing  Station  Indvx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

^ 

Day  of  Month 

1         2    1    3 

4    I    S        6 

7        8        9 

10      U   1   12 

13       14   I    IS 

16  1   17  1   18 

19      20   1   21 

22  1  23 

24 

25  1  26  1   27 

28      29   1  30 

31 

H«IO»K« 
PINEVILLE 
P9INCET0N 
OENICK    J    S 

.11 

T 

.02 

.09 

.99 

T 
T 

T          T 

T          .01      .01 

T          .09 

.19      .20 

UNION 

WHITE    SULPHUD    SPRINGS 

•  lA 
.22 

T 

T 

.11       .03 

.07      ,19 

NOBTHEASTEPN 

BERKELEY   SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRiNKLIN    J    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS   FERRY    NAT    HON 

•  S9 

.!• 
■  0* 

•  0« 
.1} 

.AO 
.13 

.09 

T 
T 

.01      .01 

.la 

.o« 

T 

.13 

KEARNEYSVILLE    1    NW 
KEYSER 

HARTIN5BUR0    FAA   AP 
MATHIAS 
HOOREFIELO    hCNEILL 

•  OB 
.0» 
.07 
.19 
.2> 

.OT 

.oa 

T 

.06 

T           T 

.11     .oa 
.2a    T 

T 

OMPS 

PETERSBURG 

PIEOHONT 

ROMNEY    3    NNE 

WAHOENSVItLE    fl    M    FARM 

.12 

.17 
.IT 
.10 
.0* 

T 

.12 

.01 

T 

T          .17 
.06                   .03 
.10      T 
.02      .02 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH    CENTRAL 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

MIND 

.01 
29 

.08 
32 

.0« 
91 

.10 
29 

.01 
27 

.09 
26 

.06 
32 

.03 
33 

.02 
29 

.10 
22 

.06 
28 

.03 
38 

.13 
28 

.00 
24 

.02 
20 

.09 
20 

.03 
21 

.03 
17 

.11 

19 

.07 
24 

.04 

20 

.08 
32 

.02 
29 

.03 
20 

.07 
20 

.02 
18 

.08 
26 

.05 
70 

.04 
118 

.04 
87 

,07 
37 

1.57 
1062 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 
MIND 

.16 
5* 

.1« 
90 

.12 
*9 

.15 

60 

.13 

.1* 
39 

.1* 
38 

.u 

36 

.11 
41 

.14 
49 

.11 
36 

.11 
37 

.19 
53 

.14 
46 

.11 
32 

.10 
34 

.16 
32 

.12 
32 

'11 

.12 
29 

.10 
28 

.12 
32 

.10 
26 

.08 
26 

.11 
24 

.09 
23 

.08 
21 

.02 
30 

.19 
99 

.02 
91 

.03 
96 

3.50 
1195 

SOUTHWESTERN 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

EVAP 
MIND 

.16 

3* 

.12 

38 

.21 

75 

.13 

79 

.09 
32 

.22 
32 

.17 
36 

.19 
*1 

.08 
41 

.11 
39 

.17 

30 

.08 
90 

.29 
93 

.04 
36 

.10 
26 

.03 
24 

.12 
29 

.09 
26 

.10 
25 

.13 

24 

,08 
29 

.07 
29 

.10 
26 

.02 
22 

.29 

30 

.18 
20 

.09 
23 

.03 
46 

.24 

74 

.03 
94 

.17 
46 

3.89 
1197 

SOUTHERN 

BLUESTONE    DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 

MIN 

.12 

♦0 
7J 
»7 

.11 
29 

73 
*7 

.10 
33 

73 

«8 

.13 

♦6 
76 
♦  7 

.13 
31 

79 
*8 

.11 
22 

76 
♦7 

.10 
24 
79 
»7 

.11 
28 
78 
90 

.14 
39 

79 
90 

.12 

24 

73 
44 

.09 
20 

70 
46 

.09 
31 
70 
43 

.10 
38 
72 
42 

.18 
25 
69 

42 

.13 

26 
68 

40 

.06 
24 
67 
39 

.12 
28 
69 
39 

.10 
22 
69 
40 

.08 
28 
66 
40 

.10 
28 
69 
44 

.12 
26 
69 

45 

.09 
22 
67 
45 

.07 
30 
66 
44 

.07 
28 
68 
46 

.15 
36 

79 
47 

.17 
22 
67 
46 

.06 
21 
68 
49 

.09 
27 
68 

50 

.12 
92 

66 
41 

.09 
70 
98 
36 

.10 
54 
94 
39 

3.29 

970 
69,4 
44.4 

NORTHEASTERN 

WARDENSVILLE    R   «    FARM 

EVAP 
MIND 

.19 

♦  3 

.1* 
26 

.1* 
27 

.19 
79 

.19 
37 

.11 
18 

.13 

20 

.16 
26 

.09 
34 

.14 
26 

.12 

19 

.19 
41 

.19 
34 

.10 
25 

.12 

18 

.14 
19 

.12 

20 

.13 
21 

.14 
20 

.12 
23 

.14 
24 

.12 
28 

.04 
36 

.08 
29 

.13 
23 

.12 

23 

.09 
16 

.07 
35 

.10 
42 

.12 

101 

.13 

77 

3.91 
1006 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Daj  of  month 


iJORTHwESTERN 
PAtltEOSSURG    WB    CITY 

SOUTHWESTERN 
CHARLESTON    WB    AP 

CENTRAL 
BAYARI) 

ELKINS    HB    AIRPORT 


SPRUCE  KNOB 

SOUTHERN 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

NORTHEASTERN 
HATHIAS 


SNOWFALL 
SN  ON  r,NO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DAILY  TEMPERATURES 


W(SI    VIMINI* 

ocroecK  im> 


Day  01  Month 


10   11   13   13   14   It   II   17   II   II   30   31 


39343S3l373t3tl0      3l 


K'ORTMHESTERN 
BFNS  DUN  1  SSF 
C«tRO  i    i 
COFSTON  I  SSW 
MruNOSVILlF 
NFW  CUHBFIILAND 
NFU  MARTINSVILLE 
PtRKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSSURG  MB  CITY 
WFIRTON 

WELLSBLIRG  3  NE 
MHEElING  NARWOOO  DH  12 

NORTH  CENTRAL 
BFNSnN 

BlCKHANNON  2    W 
ClARKSBURG  1 
Fairmont 
GASSAWAy 
GlENVILLE  2  NE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  I  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

morgantown  l  and  D 

WFSTON 

southwestern 
Charleston  ub  ap 
Charleston  i 
ounlou  5  F 

HAMLIN 

hogsett  gallipolis  dam 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

LrGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSKOOO  DAM  22 


SO  Ta 

40   60 


12   79 
*3   57 


79  80  77 

38  »2  ?8 

75  77  75 

38  <>e  53 

78  79  7* 

40  *6  5* 

78  81  73 

42  47  59 


81   78 
35   51 


69   77   79 
39   40   45 


79   78 
37   52 


74   73 
37   52 


79   73 
39   46 


75   74 
44   53 


76   75 
43   49 


77   78 
37   45 


80   77 
38   51 


78   80 
40   50 


78   76 
34   54 


79   75 
39   51 


75   73 
46   61 


78   76 
41   57 


78   79 
37   42 


MAX 
MIN 

76 
38 

79 
46 

MAX 
MIN 

70 
39 

81 
44 

MAX 
MIN 

73 

40 

81 
50 

MAX 
MIN 

68 
35 

78 
3B 

MAX 
MIN 

67 
38 

75 
38 

MAX 
MIN 

80 
43 

76 

50 

MAX 
MIN 

76 
37 

79 
50 

MAX 
MIN 

67 
43 

79 
43 

MAX 
MIN 

61 
45 

73 
46 

MAX 
MIN 

67 
43 

77 
44 

MAX 
MIN 

77 
32 

80 
40 

MAX 
MIN 

77 
33 

79 

40 

TO   75 
t4   3* 


r9   8* 
M   12 


71   80 

17    19 


81   85 
11   34 


79   88 
35   15 


81   85 
38   36 


78   82 
43   40 


77   84 
39   40 


82   86 
35   38 


79   85 
28   29 


71   80 
38   37 


74   80 
37   32 


66   76 
37   30 


69   76 
40   36 


66   75 
43   35 


70   76 
44   40 


77   71 
38   33 


74   76 
39   29 


78   73 
40   35 


70   78 
38   27 


71   77 
41   34 


68   75 
42   35 


69   77 
45   36 


75   70 
41   36 


71   78 
44   37 


1   76 
44   40 


78   82 
37   35 


75   71 
43   43 


74 

78 

44 

41 

80 

76 

44 

44 

72 

66 

46 

45 

81 

74 

45 

43 

74 

80 

38 

33 

77 

82 

39 

34 

81  '3  75 

41  52  19 

85  85  80 
18  18  18 

86  84  74 
41  52  16 

88  84  74 

46  50  18 

84  74  74 

44  50  40 


40   47   31 


85   84   72 
37   50   40 


79   73 
40   32 


70   68 
43   30 


40   '.1  34 

69  69 

48  37 

80   72  70 

46  42 

83   83  72 

37   42  33 


38   46   30 


81   73 
40   36 


82 
36 

83 
40 

80 
49 

81   71   70 
44   51   37 


71   71 
42   29 


75   73 
41   34 


69   68 
46   36 


83   68 
42   36 


38   80 
47   40 


76   70 
54   45 


84   84   76 
38   42   35 


82   82   71 

40   44   40 


73   76 
55   44 


86   83 
45   45 


77   77   73 
47   49   46 


84   80   74 
40   46   35 


39   45   36 


75   77   76 


79   80   74 
36   18   51 


76   80   71 
40   42   52 


79   80   72 
40   42   47 


80   78 
13   36 


71   76   79 
39   38   40 


77   82 
30   33 


73   78 
29   32 


72   78 
32   34 


73   78 
37   38 


74   81 
37   39 


73   76 
29   32 


74   80 
29   29 


73   77 
33   35 


75   81 
27   30 


76   80 
32   35 


72   76 
37   41 


75   78 
36   36 


70   75 
33   33 


75   80 
40   40 


83   74 
44   49 


83 
42 

80 


76   77 
42   44 


75   78   84 
37   37   39 


82   79 
16   49 


79 
35 


73   80 
29   27 


69   77 
28   29 


69   76 
31   30 


70   75 
37   35 


71   76 
37   34 


73   73 
28   27 


70   78 
27   28 


84   73 
18   30 


72   78 
26   25 


72   80 
29   29 


69   76 
33   34 


70   78 
34   32 


70   70 
32   31 


78 
35   35 


70   74  76 

44  46 

74  80 

31  33 

72  70  77 
40   34  37 

73  80  80 


39   34   37 


78 
29 


SO   SO 
31   17 


84   89 
11   16 


85   81 

10   10 


S)   85 

31   17 


84   85 
34   42 


84   85 
14   19 


80   81 
18   42 


82   SI 

40   42 


85   87 
38   45 


83   85 
28   35 


82   83 
34   37 


81   85 
32   35 


81   81 
31   31 


84   82 
29   40 


40   44   48 


81   81   84 
35   39   42 


80   81   80 
33   34   36 


80   81 
39   40 


86   86 
38   38 


76   78 
47   47 


75   82   84 


83   82 
33   33 


80   80 
39   39 


85   84 
45   44 


81   80 
40   41 


84   83 
36   36 


77   77 
43   43 


93   82 
36   36 


82   83 
36   35 


83   85 
38   37 


SO   80 
19   4J 


85   81   80 


81   81 
40   42 


84   81 
44   43 


84  84  82 

43  48  48 

84  82  82 

35  19  19 

81  84  82 

42  43  48 


84   84 
36   36 


82   79 
37   37 


80   80 
39   39 


81   79 
45   47 


83   79 
39   40 


84   84 
36   36 


82   80 
37   40 


5   86 
38   39 


83   82 
34   40 


84   81 
37   39 


80   80 
45   50 


83   81 
42   44 


82   85 

39   40 


82   79 
42   44 


87   89 
41   43 


79   78 
54   52 


84   83 
35   39 


85   81 
46   52 


81   79 
42   45 


84   85 
37   41 


78   79 
45   46 


85   85 
37   40 


83   81 
39   48 


85   85 
40   46 


SO   SO 
40   41 


SI   82 
39   40 


81   84   84 
16   36   40 


82   82 

39   40 


82   83 

44   42 


84   85 
43   44 


81   80 
46   48 


82   82 
48   51 


83   82 

49   47 


82   83 
39   37 


83   91 
45   45 


81   87 
38   43 


80   82 
39   41 


78   80 
42   45 


78   80 
49   54 


81   83 

44   47 


83   84 
39   45 


82   85 
39   42 


82   84 
46   47 


82   84 
37   42 


82   84 
40   46 


90   83 
53   55 


81   85 
45   48 


82   82 

40   41 


91   79 

47   54 


86   87 
46   50 


80   79 
53   55 


93   85 
41   44 


80   80 
45   48 


84   85 
43   56 


82   84 
49   55 


82   83 
43   49 


75   75 
47   51 


84   83 
43   46 


82   82 
47   48 


82   83 
46   49 


85 

46 


80   82 
51 


83 
41 


80 
45 


81   76 
45   46 


82   81 
43   45 


81 
42 


78   79 
57   57 


81   80 
46   46 


46   47   47 


83 
47 


63   50 
44   37 


63   48 
49   38 


68   65 
52   38 


72   68 
SO   31 


69   59 

48   17 


72   69 
52   31 


67   57 
48   33 


65   56 
48   32 


63   50 
47   39 


66   56 
51   41 


75   67 
51   39 


54   55 

29   2S 


56   61 
26   25 


55   56 
23   21 


54   58 
14   29 


55   52 
29   12 


57   57 
13   10 


56   61 
11   12 


55   62 

14   12 


55   55 

13   15 


54   53 

14   34 


59   59 
22   21 


50   60 
29   22 


51   60 
27   26 


50   57 
34   34 


54   65 
27   25 


51   55 
25   22 


53   42 
33   31 


55   57 

24   24 


53   59 

27   24 


51   59 
28   26 


52   55 

12   32 


53   60 

31   28 


52   53 

30   26 


54 
40 


50   IB   26 


58 
38 


60 
42   40 


65 
38 


69   53 

36   25 


59   57 
37   25 


63 
38 


60 
27 


52 

31 


63 
27 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER    1963 


Day 

Of  Month 

• 

Station 

)« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RIPLEY 

MAX 

78 

80 

81 

76 

82 

86 

85 

76 

77 

78 

84 

76 

76 

82 

83 

86 

83 

86 

85 

82 

84 

83 

83 

85 

83 

S6 

75 

72 

62 

60 

63 

79.2 

MIN 

33 

40 

53 

36 

31 

34 

40 

43 

33 

33 

36 

43 

30 

29 

31 

35 

38 

36 

39 

46 

42 

41 

43 

47 

45 

46 

61 

54 

33 

22 

26 

36.4 

SPENCER 

MAX 

'5 

79 

77 

72 

79 

82 

83 

80 

70 

75 

83 

78 

71 

'9 

81 

81 

80 

80 

83 

80 

78 

82 

80 

82 

SO 

S2 

75 

72 

56 

56 

63 

76.6 

HIN 

35 

42 

60 

38 

34 

37 

41 

49 

36 

34 

37 

41 

34 

31 

35 

34 

35 

38 

40 

40 

42 

41 

47 

57 

46 

45 

50 

50 

47 

25 

25 

40.2 

williahson 

MAX 

69 

81 

82 

82 

79 

85 

88 

67 

82 

80 

82 

88 

79 

80 

85 

86 

85 

84 

86 

86 

83 

81 

84 

82 

83 

81 

82 

82 

69 

57 

60 

60.6 

MIN 

A3 

4B 

50 

43 

44 

44 

46 

47 

46 

37 

39 

46 

40 

37 

37 

36 

36 

36 

39 

40 

44 

42 

44 

50 

47 

48 

49 

50 

38 

27 

28 

42.0 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 

68 

77 

77 

78 

74 

80 

84 

83 

75 

74 

77 

84 

74 

73 

80 

82 

82 

81 

82 

83 

80 

80 

82 

S3 

82 

82 

81 

80 

69 

56 

56 

77,4 

MIN 

«2 

46 

51 

46 

44 

44 

45 

49 

43 

42 

42 

45 

38 

38 

40 

44 

44 

44 

44 

46 

47 

47 

49 

50 

51 

52 

52 

53 

42 

31 

29 

44,5 

CENTRAL 

ARBOVALE  2 

MAX 

68 

74 

71 

66 

74 

80 

61 

71 

67 

69 

79 

71 

71 

73 

78 

75 

76 

78 

78 

78 

74 

TO 

65 

76 

77 

78 

74 

63 

»2 

44 

60 

71,3 

MIN 

27 

30 

42 

39 

25 

27 

32 

36 

29 

29 

25 

39 

24 

23 

25 

26 

26 

31 

33 

34 

32 

32 

51 

46 

36 

40 

36 

44 

32 

32 

19 

32.3 

BAVARD 

MAX 

66 

69 

69 

64 

72 

74 

75 

73 

63 

67 

73 

64 

65 

72 

74 

72 

73 

76 

75 

76 

73 

67 

71 

76 

75 

74 

69 

63 

54 

43 

56 

66,6 

MIN 

29 

32 

45 

39 

24 

39 

36 

43 

28 

26 

29 

35 

24 

21 

24 

26 

29 

32 

33 

33 

32 

31 

40 

42 

32 

38 

38 

46 

35 

30 

27 

32,6 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

70 

74 

73 

65 

74 

76 

77 

75 

68 

69 

77 

70 

69 

70 

77 

76 

75 

78 

79 

76 

70 

73 

70 

77 

77 

77 

77 

64 

56 

50 

65 

71,7 

MIN 

32 

36 

47 

36 

33 

35 

36 

38 

33 

32 

33 

45 

30 

32 

31 

30 

31 

32 

38 

37 

38 

38 

52 

54 

42 

43 

42 

44 

34 

29 

22 

36,6 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 

71 

71 

73 

65 

74 

77 

77 

74 

67 

69 

76 

68 

70 

74 

76 

76 

76 

76 

77 

74 

75 

70 

67 

74 

75 

74 

75 

61 

42 

49 

63 

70.5 

MIN 

37 

44 

50 

41 

38 

42 

44 

48 

38 

*0 

41 

44 

36 

38 

41 

40 

41 

43 

47 

45 

46 

50 

50 

53 

53 

51 

52 

40 

35 

29 

31 

42.6 

BIRCH  RIVER  t,    SSW 

MAX 

72 

74 

74 

76 

74 

78 

74 

69 

68 

69 

79 

70 

69 

76 

78 

78 

77 

80 

81 

79 

77 

79 

76 

80 

78 

78 

77 

64 

55 

56 

55 

73.2 

MIN 

27 

31 

39 

36 

31 

29 

35 

51 

29 

28 

25 

36 

21 

22 

24 

21 

30 

23 

30 

25 

30 

27 

48 

48 

38 

38 

36 

44 

26 

26 

26 

31.6 

BRANDONVILLE 

MAX 

61 

71 

74 

70 

64 

76 

78 

78 

65 

67 

72 

76 

64 

68 

75 

78 

76 

77 

80 

80 

79 

78 

66 

79 

80 

80 

78 

72 

61 

46 

48 

71,5 

MIN 

31 

35 

47 

40 

26 

30 

41 

47 

29 

28 

30 

35 

26 

25 

26 

27 

33 

36 

38 

39 

35 

39 

38 

41 

41 

41 

44 

48 

37 

32 

27 

35,2 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

71 

75 

74 

70 

75 

81 

83 

78 

72 

71 

78 

75 

73 

78 

81 

79 

79 

SO 

79 

79 

78 

75 

65 

76 

78 

80 

77 

67 

61 

49 

61 

74,1 

33 

36 

42 

36 

30 

31 

35 

37 

32 

26 

26 

39 

26 

25 

25 

25 

24 

29 

31 

33 

30 

29 

53 

53 

34 

39 

36 

45 

37 

34 

16 

33.2 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

66 

72 

62 

62 

75 

71 

76 

72 

63 

65 

71 

63 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

73 

68 

63 

62 

72 

75 

72 

65 

62 

52 

42 

53 

67,2 

MIN 

25 

30 

52 

40 

21 

36 

30 

33 

24 

25 

26 

33 

21 

21 

21 

25 

26 

30 

33 

33 

30 

36 

38 

37 

35 

36 

35 

47 

32 

27 

27 

31,1 

ELKINS  WB  airport 

MAX 
MIN 

72 

74 

71 

63 

74 

79 

80 

72 

67 

71 

78 

66 

68 

75 

78 

75 

74 

80 

80 

77 

77 

75 

77 

80 

78 

77 

66 

62 

45 

47 

60 

71,5 

32 

34 

48 

36 

32 

32 

35 

40 

35 

29 

30 

34 

26 

27 

29 

28 

29 

34 

36 

36 

33 

34 

38 

45 

39 

42 

41 

45 

35 

26 

22 

34,3 

El  AT  top 

MAX 

67 

68 

70 

63 

69 

73 

73 

70 

65 

66 

73 

66 

67 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

71 

66 

58 

70 

72 

73 

72 

60 

53 

46 

62 

67.5 

MIN 

34 

37 

47 

40 

37 

33 

39 

52 

36 

35 

33 

44 

33 

33 

32 

32 

32 

36 

37 

40 

40 

49 

50 

51 

51 

48 

46 

53 

34 

29 

33 

39.5 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

71 

68 

65 

60 

66 

70 

66 

67 

69 

64 

70 

66 

62 

70 

70 

72 

71 

74 

77 

73 

70 

75 

77 

75 

77 

75 

74 

70 

66 

46 

46 

66.6 

36 

41 

50 

38 

35 

37 

40 

36 

39 

40 

40 

40 

36 

34 

36 

40 

35 

41 

38 

41 

36 

38 

47 

39 

35 

37 

32 

40 

30 

24 

20 

37.1 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

72 

74 

73 

69 

75 

SO 

80 

80 

70 

72 

80 

75 

74 

78 

80 

79 

80 

80 

81 

77 

78 

73 

66 

77 

78 

78 

75 

62 

56 

49 

63 

73.7 

32 

34 

41 

38 

30 

30 

33 

36 

33 

29 

25 

41 

28 

28 

28 

28 

27 

30 

34 

35 

34 

34 

54 

53 

41 

41 

39 

47 

33 

29 

20 

34,4 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

69 

76 

77 

75 

69 

79 

83 

84 

77 

71 

74 

81 

71 

74 

80 

82 

79 

79 

83 

83 

77 

78 

76 

75 

79 

79 

78 

77 

64 

45 

51 

75,0 

3* 

40 

42 

41 

35 

36 

41 

44 

37 

37 

38 

39 

34 

35 

36 

36 

36 

31 

39 

42 

43 

42 

50 

55 

51 

48 

♦7 

48 

39 

34 

26 

39.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

72 

73 

70 

66 

74 

78 

80 

71 

68 

72 

77 

69 

69 

74 

79 

77 

76 

80 

79 

80 

78 

73 

76 

82 

79 

7B 

69 

64 

57 

48 

60 

72.5 

36 

38 

49 

42 

34 

33 

38 

42 

38 

31 

32 

43 

30 

28 

30 

29 

31 

35 

3S 

37 

36 

35 

41 

46 

40 

43 

43 

50 

36 

35 

25 

37.0 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

70 

69 

68 

62 

72 

76 

76 

71 

65 

TO 

75 

65 

66 

73 

75 

74 

74 

78 

77 

75 

75 

75 

73 

77 

76 

74 

73 

60 

53 

44 

57 

69.9 

31 

37 

45 

36 

30 

35 

39 

41 

30 

30 

33 

38 

28 

31 

33 

33 

32 

35 

39 

38 

37 

36 

47 

40 

40 

44 

43 

48 

33 

29 

22 

35.9 

RICHWOOO 

MAX 
MIN 

71 

73 

70 

67 

72 

78 

77 

74 

69 

72 

78 

72 

77 

78 

77 

77 

76 

80 

80 

75 

78° 

72 

74 

78 

78 

77 

74 

62 

56 

47 

62 

72.6 

31 

37 

45 

37 

32 

35 

36 

38 

33 

32 

34 

43 

29 

32 

33 

32 

29 

34 

40 

42 

37 

37 

49 

45 

44 

44 

42 

51 

32 

31 

22 

36.7 

ROWLESBURG  1 

MAX 

75 

74 

74 

68 

77 

80 

80 

66 

70 

74 

77 

68 

68 

76 

80 

79 

79 

82 

80 

80 

80 

72 

82 

82 

80 

SO 

69 

60 

57 

50 

60 

73.5 

MIN 

38 

40 

51 

44 

34 

35 

41 

45 

36 

34 

35 

44 

32 

30 

32 

33 

35 

40 

41 

40 

39 

41 

42 

48 

43 

44 

46 

50 

34 

34 

27 

3«.0 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

57 

67 

70 

65 

62 

69 

78 

79 

70 

61 

67 

75 

67 

62 

71 

77 

72 

73 

75 

76 

77 

70 

64 

67 

74 

78 

76 

66 

58 

38 

41 

67.6 

MIN 

38 

41 

56 

42 

45 

48 

55 

56 

37 

39 

40 

48 

47 

39 

41 

49 

♦9 

S2 

50 

50 

49 

47 

46 

48 

49 

54 

55 

53 

35 

29 

26 

45.6 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 

MAX 

75 

77 

75 

76 

76 

78 

80 

77 

73 

78 

80 

74 

76 

81 

82 

81 

81 

85 

84 

78 

82 

80 

77 

84 

84 

84 

79 

67 

57 

50 

64 

76.6 

HIN 

36 

39 

46 

36 

34 

37 

40 

42 

38 

34 

36 

43 

32 

33 

35 

35 

33 

38 

41 

40 

38 

37 

47 

44 

44 

45 

44 

51 

35 

29 

25 

36.3 

SOUTHERN 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

'MAX 
MIN 

71 

70 

73 

69 

71 

73 

76 

75 

72 

68 

76 

74 

70 

71 

73 

75 

72 

74 

76 

75 

74 

72 

63 

73 

75 

78 

76 

74 

57 

49 

64 

71.3 

36 

34 

55 

39 

37 

41 

44 

45 

38 

35 

45 

50 

45 

36 

34 

33 

35 

36 

40 

47 

44 

42 

52 

55 

46 

48 

49 

46 

36 

31 

25 

41.3 

blueeiEld  faa  airport 

MAX 
MIN 

68 

69 

72 

67 

71 

75 

74 

74 

65 

67 

74 

70 

68 

71 

74 

74 

73 

75 

75 

73 

73 

68 

61 

72 

73 

76 

72 

63 

42 

47 

64 

69.0 

38 

50 

56 

45 

44 

45 

53 

51 

44 

46 

48 

50 

43 

44 

45 

48 

52 

50 

52 

52 

51 

52 

51 

53 

52 

54 

55 

39 

34 

30 

33 

47,1 

bluestone  dam 

MAX 

64 

71 

76 

77 

72 

75 

81 

81 

80 

71 

70 

81 

75 

73 

77 

80 

79 

78 

78 

81 

78 

79 

75 

70 

79 

76 

80 

78 

67 

50 

53 

74,4 

MIN 

42 

41 

44 

43 

42 

41 

41 

46 

45 

37 

37 

39 

36 

36 

33 

33 

33 

34 

36 

40 

41 

39 

40 

56 

43 

43 

46 

49 

37 

35 

28 

39.6 

GARY 

MAX 

65 

77 

76 

78 

74 

80 

81 

80 

80 

75 

76 

81 

75 

75 

79 

82 

80 

'9 

81 

82 

77 

80 

78 

76 

81 

78 

77 

77 

67 

50 

53 

75,6 

MIN 

36 

36 

42 

42 

37 

39 

41 

41 

42 

33 

34 

36 

37 

34 

32 

31 

31 

32 

33 

38 

40 

38 

40 

44 

42 

42 

45 

46 

35 

24 

24 

37.0 

LEwISBURG  2    SSW 

MAX 

70 

75 

75 

71 

74 

79 

80 

78 

70 

70 

78 

76 

70 

76 

78 

78 

72 

79 

79 

76 

77 

73 

69 

74 

75 

79 

76 

72 

58 

50 

67 

73.3 

MIN 

34 

36 

47 

41 

38 

35 

38 

41 

38 

36 

33 

33 

36 

33 

32 

32 

31 

36 

39 

41 

39 

40 

54 

56 

44 

46 

44 

44 

37 

32 

24 

36.4 

PINEVTLLE 

MAX 

66 

75 

76 

77 

74 

78 

79 

79 

79 

74 

75 

75 

77 

76 

78 

81 

80 

79 

82 

82 

78 

82 

78 

72 

82 

77 

77 

78 

68 

51 

49 

75.3 

MIN 

39 

39 

44 

42 

40 

42 

42 

44 

44 

35 

36 

37 

36 

34 

32 

31 

32 

33 

34 

38 

40 

38 

38 

43 

42 

44 

45 

45 

34 

27 

24 

37.9 

UNION 

MAX 

65 

71 

72 

75 

72 

74 

78 

80 

80 

69 

71 

79 

76 

70 

78 

79 

79 

78 

79 

80 

79 

78 

66 

64 

74 

76 

77 

79 

70 

46 

51 

73.1 

MIN 

33 

37 

45 

36 

35 

35 

35 

38 

35 

34 

32 

39 

33 

32 

30 

29 

29 

32 

38 

38 

36 

35 

43 

54 

42 

44 

41 

43 

36 

32 

21 

36.2 

WHITE  Sulphur  springs 

MAX 

73 

76 

75 

73 

75 

SO 

82 

78 

71 

79 

79 

78 

72 

77 

80 

80 

79 

SO 

81 

79 

81 

72 

64 

77 

78 

80 

80 

70 

60 

52 

64 

75.0 

HIN 

32 

34 

42 

35 

30 

31 

34 

38 

30 

29 

29 

42 

30 

29 

28 

28 

27 

31 

35 

37 

34 

34 

55 

58 

37 

44 

40 

46 

36 

33 

21 

35,1 

NORTHEASTERN 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

75 

80 

75 

68 

73 

83 

88 

75 

69 

72 

80 

69 

69 

75 

79 

81 

81 

82 

83 

91 

91 

64 

71 

78 

77 

82 

80 

74 

57 

51 

59 

74,6 

MIN 

41 

37 

50 

52 

30 

32 

42 

50 

35 

30 

32 

40 

29 

26 

28 

29 

35 

39 

38 

39 

39 

41 

53 

42 

38 

42 

45 

48 

43 

37 

39 

36,7 

FtANKLiN  2  NE 

MAX 

73 

79 

75 

69 

75 

85 

87 

80 

67 

73 

81 

72 

68 

'8 

Bl 

79 

79 

91 

82 

79 

76 

68 

73 

90 

82 

79- 

69 

61 

55 

50 

65 

74,2 

MIN 

33 

38 

41 

45 

30 

34 

38 

44 

33 

30 

33 

41 

28 

28 

29 

31 

31 

36 

37 

37 

36 

35 

51 

k5 

37 

14 

40 

45 

k2 

95 

22 

36,4 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

MAX 

77 

82 

81 

81 

74 

83 

88 

88 

71 

75 

80 

78 

73 

76 

81 

81 

82 

84 

79 

83 

82 

82 

81 

79 

78 

75 

92 

85 

79 

52 

55 

76.9 

MIN 

45 

43 

43 

42 

38 

40 

49 

51 

41 

37 

46 

44 

36 

34 

35 

34 

40 

44 

47 

k5 

k5 

45 

51 

51 

47 

55 

51 

50 

50 

kl 

35 

43.7 

Kf ARNEYSVILLE  1  NW 

MAX 

68 

73 

79 

77 

68 

70 

79 

86 

76 

66 

70 

77 

69 

65 

72 

77 

78 

79 

80 

92 

78 

80 

59 

70 

75 

76 

79 

62 

52 

58 

53 

73.0 

MIN 

39 

41 

51 

52 

31 

34 

49 

52 

39 

31 

34 

45 

30 

27 

29 

32 

35 

H 

41 

il 

iO 

48 

52 

l>3 

38 

k4 

l>6 

57 

k2 

56 

57 

40.5 

KfYSER 

MAX 

78 

76 

76 

69 

85 

82 

76 

76 

81 

76 

78 

B2 

80 

80 

83 

33 

86 

31 

30 

75 

74 

79 

79 

34 

79 

76 

57 

52 

51 

77,3 

HIN 

39 

39 

57 

44 

29 

51 

34 

32 

32 

46 

29 

30 

31 

36 

39 

'•2 

40 

kl 

>9 

41 

32 

^4 

41   45 

k5 

52 

)4 

54 

34 

39,7 
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DAILY  TEMPERATURES 


WCSI    VIKINIA 
OCIOMN    IMl 


Slatlon 

D.y 

01  Monlh 

< 

I 

2 

9 

8 

T 

1 

9 

10 

12 

13 

14 

li 

It 

17       18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S      2i 

27 

2t 

2t 

30 

31 

marTINSBURG    P*A    AP 

MAX 
MIN 

•0 

♦  0 

64      TO 
*0      32 

76 
»3 

67 

40 

73 
32 

64 
40 

66 
31 

74 
28 

78 
30 

81       1 
12 

0      80 

J        41 

•  1 
42 

71 

44 

78       78 

34       4» 

66 

45 

»7 
41 

62 

40 

71.4 
14,8 

M1TMI«S 

MAX 
MIN 

rt 

16 

67       73 
47      27 

'8 
46 

66 
32 

70 
28 

68 
41 

66 
26 

2» 

80 
27 

74 
11 

4       '4 
3       18 

7i 
16 

70 
44 

77        78 
37       46 

6» 
49 

54 
14 

61 
25 

'2.1 
16,6 

MonRffltLD    MCNtlLU 

MAX 
MIN 

(6 

42      2) 

40 

28 

24 

36 

24 

22 

83 
23 

81       ( 

2i      i 

4       85 
8       12 

80 
13 

It 
44 

84        82 
10       41 

'3 

44 

65 

40 

*4 
24 

33.0 

Pf TfHSBuRC 

MAX 
MIN 

al 

)6 

72      76 
46      29 

70 
13 

74 
24 

74 
42 

71 
28 

74 
2i 

82 
26 

83      1 
24 

11      85 
>2       17 

«0 
17 

77 
40 

82        81 
IS       42 

70 
iO 

60 
42 

66 
14 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

76 
43 

70      70 
44       32 

46 

68 
36 

70 
36 

83 
4] 

70 
32 

68 
32 

76 
36 

78 
44 

11        81 
.6       46 

83 
47 

it 
»0 

74      80 
47      )0 

50 

68 

44 

51 
32 

ROMNEV    )    NNE 

MAX 
MIN 

ai 

36 

72      76 

44        30 

88 

69 
33 

7S 
30 

72 

37 

64 
27 

78 

80 
24 

82 
28 

11        43 
13        16 

80 
37 

74 

74      82 
34      41 

73 
50 

62 
41 

62 
28 

w»rdfnSville  R  m  Farm 

MAX 
MIN 

73 
38 

SO 
*5 

70 
10 

84 
34 

74 

34 

64 
30 

"I 

39 

70 
28 

68 
26 

78 
28 

80 
31 

>2       81 
><.      18 

82 
38 

82 
34 

80 
38 

60 
44 

74       80 
37       44 

80 

44 

74 
48 

64 
44 

53 
35 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  b. 

Relative    humidity    averages 
percent 

1 

Number  of  days  with  precipitatioo 

1 

111 

III 

Stibon 

H 

> 

oH| 

III 

0.-S  a 

Jl 

Direction 

of 
fastest  mile 

J 
e  o 
Q  J 

Ik 

O  UJ 

o 

5h 

o 

l^ 
g" 

O  lU 

o 

8 

g 

i 

s 

I 

3     s  s  i 

(-        B.  a  • 

8ECKLEY   W6    AIRPORT 
CHARLESTON   W6    AIRPORT 
ELKINS   WB    AIRPORT 
HUNTINGTON   WB    AIRPORT 
PARKERSBURG   WB    CITY 

SSE 

SW 
NNW 
NNW 

13 

10 
9 

7 

7.3 
3.7 
«.5 
3.8 
4.7 

24++ 
17++ 
23++ 
17++ 
26 

NNW 

NW 

WNW 

WSW 

NW 

29+ 
28 
29 
2 
29 

73 
81 
95 
74 

81 
93 
97 
90 

39 
37 
42 

38 

54 
48 
64 
44 

1 

2 

5 

2 

3 

0 

4 

0 
0 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3       1 

5 

5 

7              83 

2.5 
3.2 

4.5 
3.3 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

§' 

g 

i 

i 

< 

TIME  AND 
TART.RS 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

§9 

1 

3 

1 

i 

1 

ALMIGHT 

009A [PRESTON 

39    29 

79    38 

1219 



7A 

HONONGAHELA    POWER   CO. 

ALDERSON 

OlOj    MONROE 

37    A6 

60   38 

tsss 

7A 

RASSIE    L.    SIMS 

ALPENA   t   NH 

01*3  'RANDOLPH 

3B   55 

79   »0 

3020 

OMER    S.    SMITH 

ARMVALE    2 

02*9lP0CAHONTAS 

38    26 

79    *9 

BA 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS   CONCORD   COLLEGE 

0355    MERCER 

37    25 

81    01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD   COLLEGE 

BATMD 

0527    GRANT 

39    16 

79    22 

2375 

5P 

7A 

H 

HOWARD    R*    FULK 

BECKtET    V    A   HOSPITAt 

0580    RALEIGH 

37    67 

81     11 

2330 

6P 

SA 

V.    A.    HOSPITAL 

SELIftCTON 

0639    BARBOUR 

10 

39    02 

79    56 

7A 

GEORGE    R.    HILUYARO 

BELLEVILLE   DAM   20 

0645    MOOD 

39    09 

61    *5 

600 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

SELVA 

0661    NICHOLAS 

38    1* 

61     12 

748 

7A 

RAYMOND    E.    PHILLIPS 

8ENSON 

0679, HARRISON 

10 

39    09 

80    33 

1080 

4P 

4P 

H 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

6EN5   RUN   1   SSE 

06S7 

TYLER 

8A 

BA 

ROBERT    N.    HALL 

BERKELEY    SPItlt&S 

OTIO 

MORGAN 

9 

39    37 

76    1* 

6*0 

6P 

6P 

H,    M,    RUPPENTHAL.     Ill 

BinCM    OlvEB    6    SSW 

NICHOLAS 

80    *T 

6P 

BLUEFIELD    F»»    AIRPORT 

0921 

MERCER 

37    IB 

81     13 

2805 

HID 

MID 

» 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    OAN 

0939    SUMMERS 

37    39 

BO   53 

1388 

BA 

6A 

BA 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

10  75    LINCOLN 

38    13 

bertl  l.  winters                I 

BRANOONVILLE 

1083    PRESTON 

39    *0 

79    37 

1798 

8A 

8A 

VERL    E.    GALLOWAY 

BBUSHT    RIM 

UO«|P£NOLETON 

38    50 

79    15 

1375 

7A 

H 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKETE 

1215iPOCAHONTAS 

38    11 

80    06 

2100 

5P 

7A 

HISS    ILEAN   WALTON 

9UCK.MANN0N    2    M 

1220    UPSMUR 

10 

39    00 

80    16 

14*5 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    e.    GOULO 

BURNSVILLE 

1262  IbRAXTON 

36    52 

80    *0 

7A 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

81     10 

680 

6P 

EUREKA   PIPE   LINE   CO. 

CAMOEN    ON    GAULEr 

1363    WEBSTER 

38    22 

80    36 

2100 

6A 

H 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLET 

1393    TUCKER 

39    03 

79    26 

3250 

6P 

6P 

BEN    F,    THOMPSON 

CENTRALIA    2    NN  < 

1526    BRAXTON 

3e    38 

80    35 

1250 

7A 

JAMES   W,    LINGER 

CHARLESTON    h6    AP 

36    22 

81    36 

939 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

Charleston   i 

1571,    KANAMHA 

36    21 

81     39 

600 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1677    HARRISON 

39    16 

80    21 

977 

MID 

MID 

HENRY    R.    GAT 

CLAT    1 

1696    CLAY 

3B    77 

81    05 

722 

7A 

H 

MRS.    SARAH    B.     FRANKFORT  , 

CLENDENIN    1     SW 

1723    KANAWHA 

38    29 

61    22 

615 

BA 

RATHER IN£    M.    HADEH 

COR TON 

1959    KANAWHA 

38    29 

61     16 

640 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    I    SSW 

2054    WIRT 

3 

36    56 

81    17 

648 

7A 

7A 

SEWARD    R.    LYNCH 

OAVIS 

2209    TUCKER 

39    06 

79    26 

3120 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DRT    CREEK 

2*62    RALEIGH 

37    52 

81    26 

1264 

7A 

MRS.    RUTH    £.    JARRELL 

OUNLOW    S    E 

2520    WAYNE 

3fl    02 

82    20 

.,> 

5P 

5P 

KELLY    BROWNING 

Elk  INS  hB  airport 

2716    RANDOLPH 

10 

38    53 

79    51 

1970 

HID 

HID 

C    HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLEN60R0 

27*6    RITCHIE 

39    16 

81    0* 

605 

7A 

MRS.    RUBY    L.    GORRELL 

FAIRHOHI 

2920    MARION 

39    28 

80    08 

1298 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072    MERCER 

37    35 

81    07 

322» 

7A 

7A 

C    H 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2    NE 

3215    PENDLETON 

38    hO. 

79    19 

1900 

6P 

7A 

c 

GEORGE   0.    HAMMER 

FREEHANSBURC 

3238    LEWIS 

39    06 

80    31 

1030 

c 

GARY 

37    22 

81    33 

1*26 

SA 

8A 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361    BRAXTON 

38    *0 

80    46 

S40 

6P 

6P 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO.        1 

GLENVILLE    2    NE 

35**    GlLHER 

38    57 

80    49 

825 

8A 

BA 

H 

DICK    W.    8EALL 

GRAFTON    1    NE 

3630    TAYLOR 

10 

39    21 

80    00 

1230 

5P 

6P 

EARL    R.    CORROTHERS 

GRANISVILLE    2    NW 

36*8    CALHOUN 

36    56 

81    06 

730 

BA 

BA 

MOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GRIFFITMSVILLE 

3T*9    LINCOLN 

38    1* 

81    59 

950 

c 

ROBIN    0.    MOQRE 

MACfER    VALLEY 

379B    WEBSTER 

80    23 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

3816IbARB0UR 

10 

39    03 

80    07 

1375 

c 

HRS.OPAL    R.    JACKSON 

HAHLIN 

36*6    LINCOLN 

38    17 

82    06 

642 

BA 

eA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927    JEFFERSON 

39    19 

77    4* 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NA I    MONMT 

3932    JEFFERSON 

39    19 

220 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397*    WETZEL 

39   33 

80    40 

760 

3P 

MOPE    NATURAL    GAS    CO.           1 

MICO 

*12B    FAYETTE 

38    07 

81    00 

1970 

7A 

MRS   MILDRED   E. CRIST 

KCSETT    GALLIPOLIS    DAM 

*200    MASON 

38    41 

82    11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

hOPEMONT 

*26*, PRESTON 

11 

39    26 

79    31 

2490 

5P 

7A 

MRS.    HARRIET    SHARPS 

HORNER 

36    59 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

hOULT    lock    15 

*309    MARION 

39    30 

80    08 

878 

12H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

*369   WETZEL 

" 

39    *1 

80    27 

1034 

c 

MFGHS.    LT.    ♦    MT.    CO.           , 

HUNTINGTON    FED    BLOG 

*3e8    CABELL 

38    25 

B2    27 

565 

MID 

MID 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    WS    AIRPORT 

*393    CABELL 

38    22 

82    33 

828 

MID 

MID 

H  J 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

IAEGER 

**08    MC    DOwELL 

1 

37    28 

81    *9 

10B4 

BA 

MRS.    RUTH   L.     SI2EMQHE 

**76, LEWIS 

38    *9 

BO    28 

5P 

JANE    LEW 

*559    LEWIS 

39    06 

60    25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KEARNEYSVILLE    1    NK 

*763    JEFFERSON 

39    23 

77    53 

550 

8A 

8A 

we   AGRICULTURE    SER.  OFF. 

KERMIT 

*816|mINGO 

37    50 

82    24 

620 

7A 

ROY    A.    DEHPSEY 

l«YSER 

*836    MINERAL 

39    26 

78   59 

930 

5P 

SP 

POTOHAC    STATE    COLLEGE        | 

IlAKE    LYNN 

5002    MONONGALIA 

39    *3 

79    51 

900 

TA 

c 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWISBURG   2    SSW 

522*    GREENBRIER 

37    46 

80   28 

21B5      5P 

9P 

H 

RADIO    STATION    WRON 

LINOSIOE 

526*    MONROE 

37    27 

60    *0 

2000 

c 

LOUIS    E.    CANTIBERRY             ' 

LIVERPOOL 

5323    JACKSON 

38    5* 

61     32 

665 

BROOKS    E.    UTT                  ,           ! 

LOCKNE  Y 

53*1    GILMER 

38    51 

60    5fl 

720 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353    LOCAN 

37    51 

82    00 

664      8A 

8A 

c 

cor    E.    MARSHALL 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

38    12 

81    22 

623 j    7A 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

KADI  SON 

5563    BOONE 

38    03 

8t    49 

675  1    8A 

8A 

H 

J.    E.    CURRY 

5621    MARION 

39    33 

80   21 

975 

6P 

6P 

H 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    W 

5626    MARION 

39    32 

80    22 

995 

7A 

ORA    G.    FROST 

XARLINTON 

38    13 

80   05 

2150 

c 

CECIL    A.    CURRY 

HARTINSBURG    FAA    AP 

HARTIN5BURG    2    W 

HATHIAS 

MAT OAK A 

MC    MECHEN    DAM    13 

MC    ROSS 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 
MOOREFIELD    2    SSE 
MOOREFIELD    MCNEILL 

MORGANTOWN    FAA    AIRP< 

MORGANIOWN    LOCK    AND 

MT    STORM 

NAOMA 

NEW    CUMBERLAND 


OMPS 

PARKERSBURG    FAA    t 
I    PARKERSBURG    WB    C 


>OINT     PLEASANT     5     I 
•RINCETON 
lAVENSWOOD    DAM    22 


COUNTY 


GREENBRIER 


RICHWOOD 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNI 
ROWLESBliRG 


SMITH8URG 

SHITHVlLLE 

SPENCER 

SPRINGFIELD    1    N 
SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    0AM 
SUMMERSVILLE     3    NE 


SUTTON 
TERRA  A 
THOMAS 


lESER 


5963  TYLER 
3  HARDY 
HARDY 


667*  MORGAN 
68*9  WOOD 
6B59  WOOD 


.95*  GRANT 
.962  BARBOUR 
.991  I  RANDOLPH 
00*  MINERAL 


■503  ;nicholas 


6274  DODDRIDGE 

B286  RITCHIE 

B3B4  ROANE 
J6409  HAMPSHIRE 
8*33  PENDLETON 
8536  JGRANT 
8608  NICHOLAS 

8662  'bRAXTON 


WAROENSVIL 


WILLIAMSON 


9333  WEBSTER 
93*5  HANCOCK 
'9368  BROOKE 


LIAMSON  2 
FIELD  LOCK 


9*50  OODDHIOGE 


CLOSED  STATION 

KUMBHA80W  STATE  FOREST   4971 


38  52 
37  25 

39  59 


39  29 

39  02 

39  09 

39  36 

39  37 

39  17 


37  58 

39  30 

39  21 

39  16 


39  09 
36  40 
39  29 


77  59 
7B  00 

78  52 

81  15 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


if 

^9 


FED.    AVIATION    AGENCY 
ROBERT    L.    CRl SWELL 
VIRGIL    L.    MATHIAS 
RAY    a.    THOMPSON 

'S    OF    ENGINEERS 


RUSSELI 


MICK 


1280 
610 

2*10  j 
584  I 


JOHN    W.    CRUMRINE 
MBS.    ZELLA    H,    VETTEH 
MRS.    JOHN    w.    SAVILLE 


MRS.    £.    M,    hOVERMALE 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 


.  S.  MOHL 
NE  LEACH 
.    a.    ARMSTRONG 


80 

21 

1900 

80 

31 

2300 

78 

** 

610 
6*0 

81 

12 

650 

80 

4* 

795 

81 
81 

05 

964 

78 

795 

79 

3050 

79 

3*00 

80 

1850 

, DAYTON   C.WE68 


HOPE    I 
HOPE    I 


37    36 

80 

32 

1975 

56 

2010 

2*25 

38    56 

80 

1120 

39    06 

76 

960 

39    15 

81 

600 

no 

*0   2* 

1040 

*0    IB 

BO 

668 

39    02 

80 

1026 

*0    06 

80 

659 

37    46 

80 

11*3 

37    40 

62 

673 

37    40 

659 

36    32         81    55 


39    5*         BO    *5 


TURAL    GAS    CO. 

TURAL    GAS    CO. 

.    HATER    SVC.    CO. 
L.    GRACE 

C.    BECK. 


lELMA    SPANGLER 


SWECKER 
!    BOARD 


CORPS  OF  ENGlf 
JAMES  A.  TERRl 
MRS.  JOYCE  ' 
NORFOLK    *    Wl 


BUTCHER 

.TERN    RY. 

ROSEA TS 


25*0 
1450 

lOOO 


10      3B   35        80   OS      3210      5P      SP 


I.S.    WEATHER    BUREAU 
MOUNDSVILLE    SWG.  THTMT.  PL 
JOHN    P.  JONES 
HOPE    NAT. GAS    CO. 
ERNEST    F.SMITH 


CLOSED  9-18-63 


1-BIG    SANDY,       2-CMEATp 


4-KANAWHA,       5-LITTLE    KANAWHA,       B-MONONGAHELA ,       7-NEW,       8-OHIO,       9- 


11-V0UGHI06HENY 


HKKKKKNCK  N(yrKH 

Addltlunnl  Infornmtlon  roKnrdliiK  Ihv  rllmntu  of  WonI  vli'Klntii  mity  li«<  nhtalniMl  liy  wrlllitu  to  th«*  Stain  (')  tmn  I  ulou  In  t  ut  Aur  loul  liirn  1  Kiik  Innnr  Ink 
Buildlnit,  WoMt  VlrKlnln  Unlvurvlty,  MorKnntown,  WoMt  VlrKlnU  2(i50(> 

Figure*  and  lottorH  fullowtnfc  tho  Mtntlon  iiano,  Huch  bm  12  S8W,  liidlculc  tllHtaucu  In  nt  Inn  and  dlrucllun  frim  tlw  poNt  offlcu. 

DelAyed  data  and  curroctlons  will  bo  cnrrlud  only  In  the  Juno  und  Docombor  Ihmuoh  of  thiH  bulletin. 

Monthly  and  soaeioun  1  snow  fa  1 1  und  tuut  t  Idk  doKrtT  dn  yrt  for  th<>  12  montliN  end  I  hk  with  t  hf  procftl  1  riK  June  <)ii  ta  will  be  <  arr  lod  In  thi'  July  Immu* 
of  this  bulletin. 

Statlonn  appoarlni;  In  tlu>  indt^x,  but  for  which  dntii  uro  not  llstod  In  tht<  tubloH,  nlthor  ur<'  mlHHlnK  or  woro  roc(*lv(>d  too  latn  lo  hn  included 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,    precipitation  and  evaporutlon  In  IrcIh-h  und  wind 
movement  in  miles.   Monthly  defcree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  tempuraturos  from  6^"    V. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  tho  "Evaporation 
and  Wind"  Toble .   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  rofor  to  ex  tromes  of  tempera  lure  of  water  In  pan  as  recorded  dur 1 dk  24  hours  ending 
at  t  imo  of  observat Ion . 

Norma  Is  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observa  tion  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Stat  Ion .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

■f   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  T»ace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure ,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annua  1  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBKHT  M.  WHITK,  Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


NOVEMBER  1963 
Volume  71       No.  11 


ASHEVILLE:  1964 


IHEySMRYOFTHE 

FEB  2  11954 


WEST    VIRGINIA  -  NOVEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  79°    on    the    18th   at    Benson 

Lowest  Temperature:  12°    on    the    25th   at   Arbovale    2 

Greatest  Total  Precipitation:        9.33    inches    at   Pickens    1 

Least  Total  Precipitation:  1.42    inches    at   Parkersburg   WB   City 

Greatest  One-Day  Precipitation:         3.40    inches    on    the    7th   at    Harpers    Ferry    Nat    Mon 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        14.3    inches    at    Camden    on   Gauley 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       8    inches    on    the    30th    at    3    stations 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


November  1963  is  the  first  month  since  last  March  that 
precipitation  was  above  normal.     Precipitation  at  most 
stations  was  in  the  form  of  rain.     Soil  moisture  benefit- 
ed considerably  from  these  rains,  but  water  shortages 
still  persisted  in  some  parts  of  the  State.     The  first  gen- 
eral snow  over  the  entire  State  occurred  on  November  29, 
which  was  somewhat  later  than  usual.     Temperatures 
were  in  sharp  contrast  to  those  of  November  1962  but, 
though  higher  than  normal,   did  not  reach  record  highs. 
At  Parkersburg,  there  have  been  9  warmer  Novembers 
since  1886.     The  average  temperature  at  Parkersburg 


was  46.  9°  F.  ,   its  1962    November  average  was  43.  8°  F.  ; 
at  Charleston's  Kanawha  airport,   the  average  tempera- 
ture was  46.  2°  F.  ,   its  November  1962  average  was  42.  9° 
F.  ;  and  Elkins  had  41.  7°  F.  ,    compared  to  40.  9°  F.   for 
November  1962. 

Robert  O.   Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,   West  Virginia     26506 
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1.38 

29 

3.6 

4 

30 

9 

4 

BECKLEY  W8  AP 

51.4 

34.6 

43.0 

67 

17 

21 

25 

653 

0 

1 

13 

0 

6.60 

2.03 

29 

6.3 

4 

30 

9 

5 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

54.8m 

M 

M 

70 

17 

12 

25 

0 

0 

0 

4.52 

2.30 

07 

9 

3 

BRANDONVlLLE 

52.2 

32.2 

42.2 

68 

19. 

17 

25 

677 

0 

0 

17 

0 

4.99 

1.05 

30 

9 

4 

Buckeye 

54.2 

30.2 

42.2 

69 

18 

15 

13 

677 

0 

0 

22 

0 

4.86 

.87 

30 

2.0 

1 

30. 

U 

5 

CANAAN  VALLEY 

47.6 

30.4 

39.0 

64 

17 

16 

26 

773 

0 

3 

16 

0 

5.94 

1.90 

07 

14,0 

8 

30 

9 

* 

ELKINS  w6  AIRPORT 

52.4 

31.0 

41.7 

70 

18. 

16 

25 

692 

0 

I 

21 

0 

4,78 

1.34 

29 

4,9 

4 

30 

8 

3 

FLAT  TOP 

48.2 

30.6 

39.4 

0.2 

65 

17 

19 

25 

759 

0 

3 

18 

0 

6,18 

3.49 

2.12 

29 

9 

5 

HOPEMONT 

46.9 

32.2 

39.6 

65 

18. 

20 

4 

757 

0 

1 

19 

0 

2,63 

1,80 

07 

8.0 

8 

30 

4 

I 

MC  ROSS 

53.8 

31.1 

42.5 

70 

17 

16 

26 

670 

0 

2 

18 

0 

7,48 

1.90 

29 

10.0 

7 

30 

11 

6 

OAK  HILL 

54.6 

32.7 

43.7 

71 

18. 

19 

26. 

633 

0 

0 

17 

0 

5,79 

1.36 

29 

3.5 

4 

30 

9 

6 

PAR10NS  1  SE 

64.0 

34.8 

44.4 

70 

18. 

21 

25 

612 

0 

0 

15 

0 

6.39 

1.27 

07 

2 

30 

9 

4 

PICKENS  1 

49.9 

31.3 

40.6 

66 

18. 

17 

25 

727 

0 

3 

17 

0 

9.33 

2.09 

30 

12.5 

7 

30 

12 

6 

RICHWOOD 

52.5m 

32. 8M 

42. 7M 

69 

17 

19 

26 

663 

0 

1 

15 

0 

6.61 

10.0 

ROWLESBURG  1 

64.4 

35.5 

45.0 

71 

18. 

23 

26. 

592 

0 

0 

14 

0 

6.38 

1.25 

30 

6.0 

6 

30 

14 

5 

SPRUCE  KNOB 

51.2 

32.9 

42.1 

68 

1 

18 

30 

683 

0 

2 

13 

0 

6.57 

1.90 

07 

9,0 

3 

30. 

9 

4 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

66.1 

35.1 

45.1 

71 

18. 

22 

25 

691 

0 

0 

11 

0 

8.40 

1.78 

08 

8,4 

5 

30 

10 

7 

DIVISION  04 

42.1 

1.7 

6.74 

2.61 

7,3 

lOl-THERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

54.1 

33.4 

43.8 

68 

17 

21 

26 

633 

0 

2 

15 

0 

4.36 

1.23 

29 

,5 

0 

8 

4 

1 

BlUFFIElD  FAA  AIRPORT 

51.4 

35.9 

43.7 

67 

10 

22 

30 

633 

0 

2 

12 

0 

4.89 

1.82 

29 

3,0 

2 

30 

7 

2 

1 

BluFSTOnE  DAM 

55.8 

32.7 

44.3 

70 

19 

23 

13 

616 

0 

0 

17 

0 

4.20 

1.28 

29 

1.0 

1 

30 

8 

3 

I 

GARY                      // 

57.0m 

30. 5M 

43. SM 

-  0.5 

72 

18 

20 

25 

631 

0 

0 

20 

0 

4,55 

2.23 

1.57 

29 

T 

0 

1 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1963 


Temperature 

Precipitation 

>  o 

■<  s 

Si 

9   E 
I  c 

■is 

1 
1 

;  1 

n 

1 

X 

j 

J 

1 

1 
I 

No.  of  Doyi 

1 

t   1 

1 

J 

Snow,  SImI 

No.ofDoyi 

Stalton 

Max. 

MIn. 

1 

ii 

1 

1 

i 

o 

o 

1 

i 

■A 

St 

■:i 

■11 

KOPPFRSTON 

i'..'. 

34.6 

'.'..S 

70 

22 

23 

25. 

605 

0 

0 

15 

0 

6.02 

1.97 

29 

5 

30 

10 

5 

1 

LE*i5BURG  2  SSW 

53.8 

33.3 

43.6 

68 

18 

20 

25 

640 

0 

1 

16 

0 

3.73 

1.40 

29 

1.7 

2 

30 

7 

2 

1 

PINfVILUE 

56.2 

31.7 

44.0 

72 

23 

21 

26. 

624 

0 

0 

20 

0 

5.78 

1.43 

29 

1.9 

2 

30 

12 

4 

2 

UNirN 

55. <• 

31.7 

43.6 

1.7 

69 

19* 

18 

25 

636 

0 

0 

18 

0 

3.80 

1.58 

.88 

02 

8 

4 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

55.2 

32.3 

43.8 

1.4 

70 

17 

17 

25. 

631 

0 

1 

17 

0 

4.12 

1.53 

.84 

02 

4.0 

2 

30. 

9 

5 

0 

DIVISI0^4  05 

43.9 

.3 

4.60 

2.21 

1.7 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

57.3 

36.2 

46.8 

75 

18. 

22 

25 

540 

0 

0 

10 

0 

5.64 

2.73 

07 

T 

0 

4 

3 

2 

FoAn<lIN  2  NE 

56.1 

33.6 

44.9 

72 

18 

18 

25 

697 

0 

0 

13 

0 

4.76 

1.91 

07 

.0 

0 

7 

3 

2 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

60.2 

36.3 

49.3 

77 

18 

27 

14. 

464 

0 

0 

8 

0 

7.73 

3.40 

07 

.0 

0 

8 

4 

2 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

57.0 

37.8 

47.4 

2.5 

75 

18 

23 

25 

517 

0 

0 

9 

0 

6.00 

3.35 

3.10 

07 

.0 

0 

7 

3 

I 

KEYSER 

M 

M 

M 

r^ARTINSBURG  FAA  AP 

56.9 

35.3 

46.1 

2.2 

75 

17 

23 

26 

562 

0 

0 

10 

0 

6.17 

3.64 

1.96 

07 

T 

0 

6 

3 

3 

MATHIAS 

55.7 

33.6 

44.7 

72 

18« 

20 

25. 

602 

0 

0 

14 

0 

5.02 

1.90 

07 

.1 

T 

30 

5 

3 

3 

MOOPEFIELD  MCNEILL 

59.5 

33.4 

46.5 

77 

17 

17 

4 

546 

0 

0 

1* 

0 

4,98 

2.90 

07 

T 

0 

4 

3 

2 

OMPS 

56.9 

37.6 

47.3 

75 

18 

25 

26 

524 

0 

0 

9 

0 

5.92 

2.79 

07 

0 

8 

2 

2 

PETERSBURG 

58.* 

35.5 

47.0 

2.4 

76 

17 

20 

4 

534 

0 

0 

13 

0 

3.70 

1.90 

1.68 

07 

T 

T 

30. 

5 

3 

1 

PIEDMONT 

5'.. 5 

37.1 

45.9 

3.U 

74 

18 

19 

25 

567 

0 

0 

11 

0 

4.26 

2.10 

1.40 

07 

2.2 

1 

30 

6 

3 

2 

ROMNEY  3  NNE 

58.2 

35.1 

46.7 

76 

17 

19 

25 

542 

0 

0 

12 

0 

4.21 

2.25 

07 

.0 

0 

6 

3 

1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

5S.1 

33.3 

45.7 

2.9 

75 

19 

22 

25. 

571 

0 

0 

16 

0 

5.29 

3.14 

2.77 

07 

.0 

0 

7 

2 

I 

DIVISION  06 

46.5 

2.8 

5.31 

3.07 

.2 
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DAILY  PRECIPITATION 


MBI  VIMINIA 

NOVfMM  lau 

StaUon 

1 

Day  ol  Month 

1  1 

«l 

3 

4  1  S  I 

B 

7  1 

8  1 

9 

10  I  11  {  ia 

13  1 

14  1 

IS 

16  1  17  I  18 

18|»| 

31 

23|33| 

14 

»L»i 

27 

38  1  aa  1  » 

31 

NOmHUlITUN  01 

aiLKVILLC  OtH  10 
BINS  DUN  1  JSI 

omo  1  s 
cmsTON  1  sja 

ELLCNaoKO 

l.K 

1.9' 

>  l.9« 

l.»T 
2.11 

.10 
,21 

,01 
,01 

.oa 

.04 
.06 
.It 
.10 

T 
.01 

.04 

T 

.02 

.02 

,11 

,09 
,21 

.21 

,0B 
,09 
,02 
,09 
.24 

T 
T 
.01 

T 

T 
.04 

.01 

T 

.01 
.09 
.01 

T 

T 

,08 

.09 

.04 

.07 

.06 

.01 

.01 
.0<J 
.20 

.oa 

.la 

.19 

.60 
.09 

.31 

.11 
.11 

.28 

.01 

.04 

.oa 

.01 
.01 

.01 

.24   .71 
.91   .6< 

1.200  .K 
.91   .6< 
.40   .42 

HC  MECHCN  OAM  tl 
HOUNOSVULC 
Nth  CUHtCRLAND 
NtM  H«RTIN5VILLf 
»«KCIISSuao  F»  *P 

l.«l 
2.12 
2.09 
2.S4 

1.94 

.19 
.16 
.11 

.90 

.06 

.10 

.01 

T 
.01 

.01 

.09 

7     .14 

.09 

.06 
.02 

.20 

T 

.20 
.23 
.29 

.18 

T 

.06 
,02 

.04 
.02 

.09   .09   .01 

T 

T 
.01 

T 

T 

.04 
.0) 
T 
.01 

T 

.oa 

.04 

.0^ 

.10 
.06   .41 
.10 
.4t 
.li 

.16 

T 

.09 
.02 

T 

.16   .69 

i.oa  .08 

1.00   .01 

.at  T 
.aa  T 

PtllKdlSBUDS  xe  CITV      R 

»T  M««y5 

MASHINOTON  0>M  1« 
wetllTON 
HILLSSUDS  )  N[ 

1.42 

1,«0 
1.49 

2.00 
2.02 

.07 
.38 

.11 
.11 
.10 

.01 
.02 

T 
I 
T 

.01 

T 

T     .10 

T 
.01 

.01 
.08 
.16 
.02 

T 

T 

T 

.09 

.28 

.92 

T 
.03 

.01 

T 

,06 

.08 
T     .19   T 

.01   .08   .01 

.01 
T 

T 

T 
,01 

T 

.01 

T          .09 

.01 

.09 

.04 

.03 

.04 

T 

.04 

.or 

.02 

.04 

.99 
.68 

.24 

.64 
.94 

.11 

.01 
.08 

T 

T 

.01 

T 

7     .72   .02 
.80   T 

.29   .9! 
.94   T 

1.04   T 

KNICLtNS  «>l)l)OO0  on  12 

1.94 

.12 

.07 

.0* 

.01 

.09 

.21 

.09 

T 

T 

T 

.07 

.19 

.13 

.10   .8* 

. 

NORTH  CENTRAL  02 

belinOton 

BCNBON 

BUCKNANNON  2  H 
BURNSVILLt 
CENTRALIA  2  NNM 

9.49 
9.42 

4.4a 

4.11 
9.99 

.27 
.14 
.40 
.18 
.28 

.29 

,07 
,09 
,37 

.02 

,07 

,09 
,07 

,09 

.A9 
.49 

.49 
.61 
.91 

.83 
.99 

1.00 
.62 
.83 

.61 
.09 
.07 
.20 
.39 

.04 

.09 
.04 
.02 
.02 

T 

T 
T 

,01 

,01 

T 

T 

T 

.03 
.18 

,19 
,16 

,07 

.10 

,02 
,05 
,02 

.09 

.12 
.66 
.42 

.10 
.10 

.26 

.30 
.94 

.09 
.03 

,02 

T 

,08 

,06 

.74  1.3J 

1.36 

1.67   .0« 

.94   .71 

T    1.14  l.ll 

cuarksbubo  1 

fairmont 

oassakay 

OLENVlLLt 
GRAFTON  I  N€ 

3.10 
3.9> 
9,«« 

9,4a 

2.1« 

.19 

.06 
.44 
.06 

T 

,09 

,19 

.01 
.06 

T 

.39 
,32 

.12 

T 

.16 
.29 
.93 

.30 
.98 

.46 
.26 

.90 

.03 

.09 
.06 

T 

.03 

.04 

T    .01 

T 

T 
T 

.01 

T 

.10 
.10 
.09 

T 

.04 
,09 
,12 

,04 
,03 

.69 

.92 
.39 

.20 

.40 

.02 
.02 
.02 

T    T 

.07 

1.90   .04 
1.97 

1.96   .22 
T     .61   .99 

1.40   .10 

GRANT5VILLE  2  NW 

HA5TINtJ 

HORNER 

HOULT  LOCK  19 

IRELAND 

2,4« 
3.11 
4.3C 
3.49 

9.04 

.07 
.33 

.16 
.39 

,08 

,04 

T 

.04 

.01 

.07 
.34 
.99 

.27 

:53 

.08 
.30 
.98 

.90 
.73 

.01 
.03 

.23 

.10 

.09 

T    .0) 

.03 

T 

T 

.03 
.01 

.17 
.04 

.10 
.16 

,09 
.13 
.26 
.09 
.0^ 

,20 
.64 
.69 
.14 
.69 

.32 

.44 

.05 
.07 

.09 

T 

.19   .70 
.99   .30 
1.69   .13 
.68   .70 

1.80   .04 

JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNIN6T0N  1  N 
MANNINGTON  1  M 
MIODLEBOURNE  2  C3E 

9.sa 

3.44 
9.2a 

2.«1 

2.90 

.17 
.09 
.24 
.18 
.29 

.09 
,07 
.01 
.09 
.04 

.09 
.02 

.11 

T 

.06 

.3T 
.39 
.27 
.2* 
,16 

.99 
.98 

.61 
.28 

.16 

.34 

.08 
.29 

.02 

T 
T 

.01 

T 

T 

T 
.02 

.11 

.04 

.14 

T 

.04 

.03 

.03 
.03 

.08 
.07 
.09 

.92 

.09 
.98 
.14 
.92 

.91 
.33 

.04 
.06 

.02 

I 

1.91   .11 
.40  1.13 

1.22   .09 
.94   .72 

1.07   T 

horoantoun  faa  airport 

horgantown  l  and  d 

philippi 

sutton  reservoir 

vandalia 

3.«2 
3.2J 
4.44 
4.T9 
9.23 

.08 
.11 
.08 
.26 
.27 

.02 
.03 
.16 
.23 

.11 

T 
T 
.10 

T     T 

.14 

.98 

,3a 

.49 
.53 
.42 

.90 
.90 
.74 
.BT 

.7* 

.02 
.29 
.94 

.22 

.06 

T 
T 
.01 

T 

.07 

T 

.03 

T 
T 

T 

T 
.02 

T 
.01 

.06 

.02 
.09 
.19 
.14 
.18 

.09 
.09 
.02 
.89 

.99 

.12 
.18 

.04 

.90 

.32 

.30 
.39 

T 

T 
.04 

T 

.03 

.02 

1.69   .02 
.99   .92 
.89  1.01 
.98   .92 

1.78   .11 

UESTON 

4.29 

.29 

.04 

.46 

.49 

.19 

.04 

.02 

.15 

.07 

.10 

.39 

.09 

.04   .82  1.10 

. 

SOUTHWESTERN  OS 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  hB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

ClEnDEnIN  1  SH 

3.4C 
3.1* 
3.32 
4.21 
3.T« 

,27 
.30 
.29 
.17 
.23 

.08 

T 

.08 

.29 

.19 

.04 
T     .64 

T 

.51 
,58 

.94 

T 

.21 

.40 

.22 

T 

.10 
,03 

T 
T 
T 

.01 
T 
T 
.02 

T 

T 

T          .19 

.14 

.12 

.11 
.13 

.24 

.07 
.01 
.12 

.09 
.11 

.16 
.24 

.12 

.10 
.08 

.22 

.08 
.28 

.30 

.17 
.13 
.11 
.02   .17 
,09 

.01 
,11 

.55   .76 

1.23   T 

.70   .69 
1.00  1.00 
.63  1.03 

buNLOW  9  E 

HAMLIN 

HOGSETT  6ALLIP0LI5  DAM 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

4.02 
3.4« 
2.42 

.90 
,18 

,02 

.02 

,04 

T 
T 

,28 

.08 

T 

.3* 
.66 
.51 

.27 
.44 
.29 

T 

T 

T 

.09 

.01 
.03 

.02 
.02 

.10 
.01 

.10   ,14 

,08 

,11 

.04 
.07 

T 

.42 
.22 

.14 

.18 

.20 

,18 
,18 
.09 

,02 
,01 

1.50   .08 
.54   .76 
.35   .64 

HUNTINGTON  UB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

2.19 
3.70 
5.01 
5.5« 

4.92 

,03 
,43 
,90 
,17 
,92 

,19 
.43 
.47 
.23 

T     .97 
.01 
,03 

.17 

1.07 
.62 

T 

.11 

.75 

.73 

.70 

,01 
.08 
.11 
.03 

T 

.04 
.03 
.01 

T 
T 

T 
.02 

T          .12 

T 
,31 
,36 
,17 

,10 

T 

,09 

,06 

.07 

.09 

.02   .29 
,06 
,11 
,04 
,16 

,17 
.18 
.47 
.12 

.10 
.16 
.21 
.09 
.09 

.01 
.01 
.16 

T 

.89   T 
.82   .90 

.99   .92 
1,01  1.05 
.88  1.02 

POINT  PLEASANT  9  NNE 

RAVENSuOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

l.'JA 
1.94 
2.49 
2,26 
2.46 

.06 

.17 
.03 
.10 

.06 

T 

.07 

T 

.06 
T 
T     .10 
T 
.50 

.47 
.33 
.44 
.39 
.92 

.16 
,08 
,03 
.06 
.12 

,01 

.02   T 
,01 
T     T 

T 
T 

T 

.04 

.01 

T 

,06 

T          T 
T 

.12 

.01 
.10 
.15 
.12 

T 

.09 

T 

.02 

.13 

.28 

.01   .20 
.49 
.19 
.47 

.12 
.29 

.07 
.03 

,02 

.82 

.28   .70 
1.00   T 
.56   .94 
.50 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

9,24 

4.4a 

4.44 
3.30 

.27 

.44 
.44 
.08 

.20 
.41 
.40 
.09 

.08 

.04 
T 

.69 
.30 
.39 
.99 

.65 

,20 
,20 
.59 

.24 
.03 

.09 

T 
T 

T 

.12 
,23 

,24 
,13 

,03 
,08 
,08 
,01 

.10 
.12 

.10 
,08 

,42 
,24 
,24 
,39 

.04 
.24 
.19 
.05 

.07 

.01 

.09 

1.16  1.22 

1.30   .84 
1.19   ,96 
.40   .89 

CENTRAL  04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

9.09 

6.oa 

4.99 

9.40 

4.6a 

.27 
.16 
.16 
.27 

.10 

.07 
,39 
,18 
,17 
,72 

.10 
.09 
.10 
.07 

.07 

.♦5 

.32 

.97 
.40 
,63 

.78 
1.00 
,94 

1.13 
.34 

.73 

1.79 
.12 
,98 
,06 

.19 
.06 

.26 

.06 
.04 

T 

,10 

,01 
,01 

.01 

,05 
.08 
.04 
.12 
.23 

,08 
.19 

.02 

.03 

T     ,09 
,19 
,19 

,09 
.07 

,23 
.40 
.99 
.17 
.38 

T 
.10 

.03 

T 
.08 

.82  1.12 
.40  1.02 
.61  1.49 
.33  1.33 
1.38   .91 

BECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSU 

BBANOONVILLE 

BUCKEYE 

9.60 
9.43 

4.92 
4.99 
4.86 

.93 

.22 

.69 
.17 
.20 

.04 
,66 
,10 

.22 

.01 

:13 

T     .52 

T 

.66 

.31 
.68 
2.30 
.79 

.50 

T 
.17 

.71 
.18 

.33 

T 

T 
.10 

.02 

T 

T 
T 

T 

,ia 

.01 
.16 

.06 
.03 

.02 

.06 
.16 

T 
.04 

.57 

T 

.71 

.09 

T     .16 

.43 

.33 

.69 

.20 

T     .14 

.12 

T 

T 

T 
.19 

2.03   .11 

1.32   .88 

.16 

1.01  1.05 
.82   .87 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

T.19 
9.94 

9.97 
4.76 
6.18 

.39 

.27 
.2* 
.96 
.99 

,76 
,59 

,77 
,03 
,03 

.1* 

T 

T 

.04 
.40 
.99 

.80 
.44 
.48 

,44 
,78 

.77 
1.90 

.61 
1,25 

.37 

1.19 

.47 
.28 
.09 

,06 

.04   .02 
.09        T 

T 

.01 
.02 

.01 
.03 

,03 

T 

T 

.03 

T 
.01 

.12 

.12 
.26 

,19 

.34 

T 
T 

,01 
,03 
,09 
,03 

.09   .18 
,40 
,11 
,31 
,58 

.48 

.93 

T 

T 

.11 
.01 
.28 

.17 

,08 

T 

.55  1.51 
1.07   .92 
1.49   .80 
1.34   .14 
2.12   .20 

HACKER  VALLEY 

HICO 

HOPEMONT 

MC  ROSS 

MT  STORM 

7.74 
9.11 
2.63 

7.48 
4.62 

.33 

.76 
T 

,69 
.54 
.02 
.99 

.12 

.10 
.01 

.06 

.22 

.61 
.66 

.07 
1.19 

.34 

1.46 
.48 

1.80 
1.17 
1.74 

1.23 
,34 
.35 
.34 
.62 

.03 

.01 

.07 

T 
T 

.04 
.02 

.03 

T 
T 

.03 

T 

.19 
.26 

.20 
.09 

,03 
,11 

.09 
.01 

.12 

.08 

.58 

.94 
.40 

.02 

T 
,05 

,30 

,08 
,16 

1.09  1.20 
1.13   .87 

.19   .14 
1.90   .18 

.66   .96 

OAK  HILL 
PARSONS  1  5E 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
R0WLE58URG  I 

9.79 
9.39 
9.33 
6,61 
6,38 

,23 

,49 
,34 
,89 
,27 

.98 

,23 
,73 
,23 
,35 

.07 
.01 
.15 

T 

.02 
.05 

.64 
.94 
.49 
1.18 
.55 

.66 

1.27 
1.51 
.69 
1.10 

.31 
.59 

1,88 
,34 
,90 

T 
.06 

.05 

.20 

.01   .05   T 
.02 

.10 

.01 

T 
T 

T 
T 
.23 

T 

.03 

,04 

.01 

T          .02 

.19 
.13 
.35 
.29 

.17 

.01 
.01 
.10 
.12 
.12 

.06 
.41 
T    .17 
.62 
.19 

,35 

T 

,73 
,23 
,35 

,08 
.01 

T 

.09 

T 

.07 

.12 

.02  1.36  1,12 

1.24   .30 

T     .61  2.09 

•    1.93 

.75  1.25 

SMOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMER5VILLE  3  NE 
THOMAS 

4,87 
5,57 

D  9,64 

6^62 

.17 

.08 

.190 

.32 

.27 

.32 
.33 

.10 
.44 
.37 

.03 
.20 

.06 
.05 

,07 

,67 
,22 
,57 

.92 

.30 

.34 
1.90 
1.74 

.87 
1.17 

.36 
.60 

1.27 
.76 

1.40 

.16 
.47 

.06 

.02 

T 
.02 

Io3 

T 

.     .     . 

.08 
.03 
.12 

.20 

.02 
.09 

.03 

.12 
.11 
.05 

T     ,10 

,28 
'39 

.54 

T 

.16 

,19 
,01 

1.19   .84 
.89   .90 

.70   ,74 
1.41   .79 
.35  1.44 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

5.32 

5.50 
6.4C 

.18 
.31 
.34 

,36 
.93 

.69 

.12 
.15 

.05 

.37 

.31 

.61 

.82 

.90 
1.42 

.93 

.60 
1.78 

.10 
.03 

T 
T 

T 
.01 

.25 
.08 
.19 

.07 
.09 

T     ,13 
T     ,22 

.06   .16 

,30 
,30 
,57 

T 
.02 

T 

,07 

,08 

.29  1.44 
.69  1.30 
1.09  1.41, 

SOUTHERN  09 

ALDERSON 

ATHENS  Concord  college 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUCSTONE  DAM 

3.37 
4,39 
4,89 

4.2C 

.10 
.68 
.87 
.04 

.43 

.37 

.09 
.40 

.01 

,04 
,43 

T 

.75 
.86 
.39 
.96 

.15 
.19 
.43 

.27 

.02 

T 

T 
.02 

T 

.09 

.01 
.07   .02 
.33 

T 
T 

.19 

.62 

.44 
.09 

.37 
.39 

T    .23 

.24 
.23 

.U 

loi 

.0^ 

.80   .39 
1.29 

1.82   .01 
T    1.28   .62 

I 
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DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  Month 

Station 

z 

i2 

'  1 

2  1 

3 

4  1  5 

6 

7 

8  {  9 

10    11    12 

13  1  14    IS 

16  {  17  I  18 

19   20 

21 

22 

'23 

24 

25  I  26 

27 

28   29 

30 

31 

6»RY                 // 

A.S9 

T 

.69 

.01 

.94 

.24 

T 

T    T 

T    T 

T 

T 

• 

.70 

.11 

"T07 

1.97 

.42 

IlESED 

5.9T 

.16 

1.00 

.01 

.60 

.06 

.06 

.07   .04 

.33 

.09 

.02 

.16 

.35 

.97 

.13 

1.99 

.77 

KOPPfRSTON 

6.02 

.96 

.11 

.60 

.63 

T    T 

.10 

.24 

.02 

.73 

.24 

.01 

1.97 

.19 

LEWISBURS  2  5SW 

3.73 

.49 

.19 

.05 

.79 

.02 

.01 

T 

.01 

.46 

.12 

T 

1,40 

.19 

HATOIKI 

4.04 

.10 

.97 

.41 

.43 

.12 

T    T 

.15 

.39 

.42 

.42 

.47 

.21 

PINEVlLLE 

5.76 

.14 

1.09 

.67 

.42 

.13 

.02   .01 

.14 

.04 

.10 

.47 

.22 

.12 

1.43 

.76 

PRINCETON 

A. 16 

T 

.94 

T 

.97 

.93 

.09 

T    .02   T 

.03 

T 

T 

.32 

.13 

.09 

.01  1.00 

.47 

RENICK  2  S 

A. 73 

.20 

.30 

.24 

T 

.61 

.36 

.06 

.01 

.07 

.16 

.99 

T 

.19 

T    1.02 

.76 

UNION 

3.60 

.07 

.66 

T 

.64 

.19 

.10 

T 

.03 

.43 

.23 

.07 

.66 

.52 

khite  sulphur  springs 

4.12 

.14 

.64 

.10 

.02 

.92 

.41 

.02 

.02 

.05 

.55 

T 

.17 

.90 

.71 

NORTHEASTERN  0» 

BERKELEY  SPRINGS 

9.64 

.06 

.06 

.01 

.61 

2.73 

T 

T 

.01 

.26 

1.69 

.01 

BRUSHY  Run 

4. 99 

.04 

.25 

T 

.25 

1.96 

.24 

T 

T 

.02 

.11 

.66 

.96 

FR4NKLIN  2  NE 

4.7fr 

.01 

.26 

.21 

l.'l 

.22 

.02 

.22 

.66 

1.09 

HARPERS  PERRY 

9.39 

.34 

.24 

2.43 

.06 

T 

T 

T 

.02 

.40 

.27 

1.94 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

7.73 

.14 

.35 

T 

.66 

3.40 

.12 

.02 

.03 

.56 

.06 

1.92 

.43 

KEARNEYSVILLE  t  NM 

6.00 

.07 

.16 

.02 

.32 

3.10 

.42 

T 

.05 

.06 

.33 

.74 

.71 

kEYSER 

m 

> 

<■ 

■ 

*     > 

- 

» 

» 

*    >    * 

*    >    > 

«       a       > 

a       « 

* 

• 

- 

- 

•       m 

- 

•     - 

• 

MARTINSBuRG  FAA  AP 

6.17 

.27 

.02 

.15 

1.72 

1.96 

T 

T    T 

T 

T 

.02 

.33 

1.66 

.02 

hathias 

9.02 

.07 

T 

1.0« 

1.90 

.19 

.09 

T 

.22 

.04 

1.45 

.09 

HOOREFIELD  MCNEILL 

4.96 

.06 

T 

.99 

2.90 

.09 

.30 

1.10 

OMPS 

9.92 

.10 

.16 

.02 

.26 

2.79 

.46 

.09 

.03 

.24 

.49 

1.30 

PETERSBURG 

3.7Q 

T 

T 

.20 

1.66 

.24 

.02 

.09 

.09 

T     .75 

.63 

PIEDMONT 

4.26 

.25 

.01 

.30 

1.40 

.39   .01 

.02 

.06 

.74 

1.10 

ROMNEY  S  NNE 

4.21 

.06 

.10 

.90 

2.29 

.02 

.01 

.02 

.13 

.25 

.89 

HAROENSVILLE  R  «  FARM 

5.29 

.03 

.29 

.16 

2.77 

.47 

.02 

T 

.02 

.19 

.40 

.92 
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DAILY  TEMPERATURES 


HtST  VIKOINIA 
NOVCMStR  l«6) 


Day  01  Monlh 

1 

Slattoo 

I 

1 

3 

4 

9 

a 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

19 

19 

10 

11 

11 

11 

14 

u 

It 

17 

It 

It 

M 

11 

NORTHMCSTCIIN  01 

BFNS  RUN  I  at 

MAX 
MIN 

60 
)A 

51 

32 

43 
28 

52 

24 

56 
29 

59 
49 

60 
92 

99 

47 

91 
12 

61 
11 

67 
51 

56 

27 

48 

22 

41 
25 

41 
32 

91 
26 

55 

11 

Tl 

la 

70 
18 

99 

2a 

65 
11 

70 
41 

69 

44 

5a 

12 

90 
22 

99 
13 

99 

11 

98 

18 

44 
29 

96.1 
12.8 

CAIRO  S  S 

MAX 
MIN 

61 
«6 

49 
27 

52 
22 

56 
23 

57 
4) 

62 

50 

91 

99 

44 

64 
91 

68 
27 

60 
11 

91 
21 

4! 

19 

40 
10 

92 
11 

55 

21 

72 
29 

71 

42 

61 

40 

♦  T 
29 

69 

47 

TO 
42 

60 
40 

90 
19 

94 
28 

98 

12 

98 
12 

98 

12 

42 
28 

97.6 
11.2 

CRCSTON  1  SSN 

MAX 
MIN 

6T 
26 

55 
25 

55 

21 

54 

21 

59 
23 

55 

42 

60 
49 

96 

47 

56 
27 

65 
26 

69 
24 

64 
23 

53 

18 

42 
IS 

40 
33 

52 
22 

55 

26 

74 
26 

79 

17 

60 
28 

69 

2a 

AT 
42 

99 

42 

48 
2B 

92 

18 

96 
14 

60 
12 

60 
19 

96 
14 

97.9 
2«.l 

MOUNDSVILLE 

MAX 
MIN 

4^ 

47 
30 

53 

31 

59 
23 

58 

39 

59 

49 

98 

90 

92 

47 

63 
36 

66 
31 

58 

16 

52 
27 

46 
29 

42 
10 

51 
15 

54 
25 

71 
16 

72 
97 

61 
40 

69 
26 

71 
49 

68 
43 

67 
46 

47 
29 

93 

27 

98 

11 

97 
11 

96 
11 

40 
28 

97.0 
19.9 

NFH  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

s* 

44 

45 
29 

53 
32 

59 
28 

55 

44 

58 

44 

57 
49 

50 
46 

64 
39 

63 

36 

55 

17 

48 
36 

40 
31 

44 
30 

51 
38 

51 

52 

69 
48 

70 
93 

98 

15 

63 
29 

69 
54 

67 
42 

69 
40 

41 

11 

96 
27 

61 
42 

98 

14 

93 
33 

36 
29 

99.4 

17,1 

NFW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

♦  5 

47 
30 

55 

29 

59 
25 

58 
45 

59 
52 

57 

51 

53 

47 

66 

40 

68 
43 

60 
37 

48 
10 

42 

41 
33 

51 
32 

53 

27 

71 
17 

71 
92 

62 
42 

64 

30 

71 
51 

6a 
46 

66 
43 

91 
17 

92 

90 

97 
37 

59 
15 

90 
32 

49 
27 

97.1 

17.6 

PARKCRSeURC  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

40 

42 
32 

51 
29 

53 
32 

58 

48 

59 
53 

55 

50 

55 

46 

65 
34 

65 
32 

58 
35 

49 
36 

39 
27 

40 
32 

51 
35 

53 
15 

70 
46 

68 

47 

60 
17 

64 
39 

68 
99 

68 
92 

66 
37 

46 
29 

94 
41 

97 
36 

u 

48 
32 

16 

28 

99.9 

17.6 

RARKERSBUR6  MB  CITv 

MAX 
MIN 

62 
41 

45 
31 

51 
31 

54 
29 

58 
48 

59 
53 

56 

50 

96 

44 

64 
33 

66 
34 

57 
33 

48 
36 

39 
29 

41 
33 

51 
15 

51 

33 

71 
44 

69 

46 

59 

40 

69 
34 

67 

97 

70 
91 

67 
37 

49 
10 

95 
18 

97 

41 

56 
14 

48 
32 

37 
29 

55.9 
37.8 

WdRTON 

MAX 
MIN 

55 

44 

44 
29 

53 

30 

53 

33 

55 

45 

57 
51 

55 

47 

48 
44 

63 

41 

67 
38 

56 
37 

45 
37 

38 
29 

46 
31 

50 
36 

53 

39 

69 

48 

71 
52 

60 
18 

63 
29 

70 
93 

69 
48 

69 
42 

45 

2a 

59 

10 

60 
43 

58 
39 

54 
32 

39 

27 

55.1 
18.1 

MELLSBURS  )  NE 

MAX 
MIN 

55 

♦  I 

45 
24 

50 
28 

57 
21 

56 

41 

59 
50 

57 
49 

51 
47 

61 
36 

63 

30 

55 

32 

48 
31 

41 
30 

43 
28 

49 
36 

53 
26 

69 
41 

71 
94 

57 
34 

64 
22 

68 
49 

67 
41 

69 

42 

41 

29 

94 
24 

98 
13 

58 
28 

55 
33 

39 

28 

55.0 

34.1 

WHEELING  MARWOOO  DM  12 

MAX 
MIN 

54 
43 

53 
32 

45 
32 

52 
28 

58 
31 

56 

48 

58 
51 

53 

47 

50 
42 

64 
36 

66 
37 

56 
38 

45 
31 

38 
32 

43 
35 

51 
12 

51 
35 

69 
92 

71 
37 

59 

31 

63 
13 

69 

48 

67 
49 

58 
31 

48 
24 

94 
35 

58 
35 

57 
39 

49 
29 

99.3 

36.4 

NORTH  CENTRAL  02 

BELIN6T0N 

MAX 
MIN 

61 
25 

52 
27 

36 
29 

48 
22 

59 
22 

56 
42 

56 
42 

50 
42 

46 

41 

61 
28 

67 
29 

60 
24 

48 
24 

41 
24 

36 
31 

44 
21 

57 
25 

72 
31 

72 

44 

59 
26 

64 
34 

67 
41 

69 
42 

61 
31 

59 

18 

50 
34 

56 
28 

63 
28 

4a 

24 

95.3 

29.9 

BENSON 

MAX 
MIN 

58 

48 

49 
28 

49 
26 

55 

20 

54 

40 

58 
49 

56 

48 

50 
44 

62 
32 

66 

27 

66 
32 

56 
26 

46 
20 

45 
32 

47 
35 

53 

21 

73 
30 

79 
43 

69 
34 

66 
27 

68 

90 

70 
40 

67 
92 

55 

31 

52 
23 

56 
31 

60 
30 

99 
32 

42 
29 

57.9 
33.2 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
HIN 

60 
42 

42 
29 

47 
31 

53 

23 

56 
40 

57 
49 

53 

47 

48 
43 

60 
36 

64 
26 

58 
36 

48 
31 

39 
25 

35 
31 

45 
34 

54 
23 

70 
34 

69 
45 

56 
41 

67 
27 

66 
52 

67 
41 

65 
48 

48 
31 

50 
28 

55 

33 

60 
25 

90 
30 

32 
29 

94.3 
34.2 

CLARKSBURS  1 

MAX 
MIN 

59 
39 

40 
32 

48 
27 

56 

21 

67 
42 

57 

50 

63 

49 

50 
45 

60 
35 

63 

30 

56 
29 

46 
29 

38 
25 

40 
34 

47 
25 

52 
25 

68 
31 

59 

41 

52 

31 

69 
28 

66 

47 

67 
40 

69 
38 

43 
24 

51 
27 

56 
12 

57 
30 

49 
32 

33 

28 

93.4 
32.9 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

55 

40 

42 
29 

50 
29 

65 
29 

56 
45 

55 

50 

50 
47 

47 
44 

60 
42 

62 
35 

66 
38 

44 
33 

38 
27 

37 
32 

47 
36 

51 
35 

70 
46 

70 
47 

56 
36 

64 

30 

68 
99 

66 
47 

60 
36 

44 
28 

50 
34 

55 

41 

57 
33 

48 

30 

33 
29 

53.2 
36.8 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

57 
42 

45 
29 

50 
25 

56 
25 

65 

42 

58 

50 

55 

50 

52 

45 

62 
32 

68 
31 

60 
34 

50 
25 

41 
25 

39 
32 

51 
34 

59 

24 

73 
29 

73 

40 

56 
44 

67 
31 

66 
48 

71 
41 

67 

50 

52 
32 

53 
29 

56 
38 

62 
33 

55 
32 

14 
29 

56.6 
34.7 

GlENVILLE 

MAX 
MIN 

64 
30 

55 
27 

41 
22 

51 
21 

66 
35 

54 
50 

59 
50 

59 

42 

92 

33 

62 
30 

67 

30 

61 
25 

50 
22 

42 

41 

53 

57 

73 

75 

61 
21 

62 
32 

71 
42 

70 
44 

62 

20 

51 
28 

54 
36 

58 
33 

62 
38 

38 

28 

96.9 
31.6 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

53 

32 

42 
33 

47 
28 

56 
20 

51 
40 

55 
46 

60 
47 

56 
43 

62 
37 

60 
36 

59 
36 

60 
37 

47 
23 

40 
29 

40 
29 

50 
23 

70 
40 

72 

41 

69 
38 

68 
39 

69 
52 

69 

46 

64 

38 

51 
24 

50 
25 

52 
35 

59 
28 

46 
33 

34 
24 

54.7 
34.0 

8HANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

64 
31 

53 
24 

45 
23 

63 
23 

56 
28 

55 

47 

61 
50 

55 
46 

56 

31 

65 
30 

69 
32 

61 
23 

52 

20 

41 
24 

40 
34 

54 
23 

55 
29 

75 
31 

75 
41 

64 
30 

66 
33 

70 
43 

70 
45 

56 
32 

55 

26 

61 
34 

59 
38 

60 
34 

49 
29 

58.0 
31.8 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

59 
44 

46 
24 

50 
24 

56 
IS 

57 
39 

67 
50 

57 
48 

46 
46 

63 
34 

66 
27 

57 
29 

46 
22 

44 
21 

39 
32 

47 
34 

53 
21 

72 
27 

71 
42 

59 
37 

64 
22 

68 
48 

68 
37 

63 
48 

49 
29 

51 
25 

54 
32 

57 
30 

56 
33 

34 
26 

55.2 
32.2 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

59 

46 

46 
22 

52 
22 

66 
23 

57 
42 

59 

51 

57 
50 

51 

46 

64 
34 

67 
29 

57 
35 

54 
22 

40 
19 

40 
32 

51 
33 

54 
25 

72 
31 

70 
49 

60 
37 

64 
27 

69 
49 

67 
43 

66 
44 

45 
30 

52 
28 

56 
34 

56 
32 

50 
32 

35 
28 

55.9 
33.8 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
38 

39 

30 

49 
30 

56 

30 

56 
46 

55 
50 

50 
47 

48 
44 

60 
44 

66 
37 

56 
35 

44 
33 

37 
29 

38 
32 

44 
36 

53 
35 

70 
50 

69 
46 

56 
35 

65 
34 

66 
53 

67 
49 

64 
37 

43 
27 

50 
36 

53 

40 

57 
32 

49 
30 

32 

26 

53.2 
37.2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 
MIN 

59 
42 

46 
27 

51 
28 

57 
26 

69 
43 

57 
49 

56 

49 

51 
46 

61 
41 

65 
34 

59 
36 

46 
27 

42 
26 

40 
34 

46 
34 

53 

28 

70 
39 

70 
46 

68 
38 

66 
28 

69 
49 

69 

40 

65 
45 

46 
29 

52 

30 

57 
37 

59 
32 

49 
32 

36 
27 

56.3 

35.6 

WFSTON 

MAX 
MIN 

62 
28 

56 
32 

39 
29 

50 
25 

56 
26 

57 
44 

57 
61 

52 
46 

49 
36 

64 
31 

70 
31 

60 
29 

48 
26 

42 
26 

38 
34 

49 
26 

53 
35 

73 
35 

70 
45 

60 
30 

68 
32 

68 
44 

69 

44 

62 
33 

52 
22 

52 

36 

59 
31 

62 
31 

49 
27 

56.4 
32.9 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  NB  AP 

MAX 

MIN 

59 
41 

44 
33 

50 
30 

57 
26 

54 
46 

56 
51 

56 
49 

56 
43 

60 
32 

67 
30 

60 
39 

49 
35 

39 

31 

39 
33 

50 
30 

65 
28 

70 
34 

71 
46 

67 
36 

63 
31 

65 
51 

72 
45 

69 

37 

44 
28 

56 
23 

54 

41 

60 
40 

59 

40 

52 
32 

34 

30 

55.9 
36,4 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

68 
35 

52 
32 

47 
24 

57 
24 

62 
33 

53 

45 

67 
49 

58 
44 

60 
30 

66 
30 

72 
33 

63 
28 

54 
26 

43 
32 

43 
33 

55 
24 

57 
29 

75 
32 

73 
41 

62 
30 

68 
34 

70 
40 

73 
44 

59 

30 

49 
20 

60 
24 

55 
36 

61 
36 

63 
39 

44 
27 

59.3 
32.8 

DUNLOh  5  E 

MAX 
MIN 

60 
44 

46 
30 

45 
38 

57 
31 

55 
43 

55 

44 

55 
47 

55 

41 

60 
36 

63 
36 

62 
41 

55 
32 

45 
29 

36 
29 

49 

34 

58 
34 

68 
45 

73 
54 

58 
41 

56 
39 

65 

61 

72 
51 

68 
46 

47 
31 

52 
25 

53 
39 

57 
45 

58 
44 

56 
30 

32 
25 

55.8 
36.6 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

68 

30 

52 

27 

47 

20 

55 

22 

60 
27 

53 

45 

58 
52 

59 

46 

60 
27 

66 
27 

70 
28 

62 
22 

53 

23 

43 
26 

44 
35 

54 
23 

60 
26 

74 
30 

74 
40 

61 
30 

68 
32 

67 
41 

76 
42 

59 
29 

48 
19 

56 
21 

55 
37 

62 
35 

58 
42 

43 
30 

58.8 
31.2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAK 

MAX 
MIN 

62 
32 

58 
35 

45 
30 

52 
26 

56 
28 

64 
46 

54 
53 

66 
46 

57 
31 

61 
31 

65 
32 

60 
34 

51 

30 

47 
32 

39 
36 

50 
26 

53 
36 

69 

39 

68 
37 

57 
34 

64 
33 

63 

45 

69 
43 

59 
27 

44 
25 

52 
24 

51 
36 

57 
35 

53 

38 

44 
33 

55.7 
34.4 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

63 
41 

46 
33 

53 
25 

59 
27 

53 

44 

58 
52 

56 
49 

60 
41 

62 
31 

68 
32 

61 
35 

50 
33 

39 
29 

40 
31 

51 
36 

58 
31 

72 
47 

72 
49 

57 
35 

67 
34 

65 
55 

73 
45 

66 
35 

43 
26 

53 

24 

53 

34 

60 
40 

56 
35 

49 
11 

34 
28 

56.6 
36.3 

LOGAN 

MAX 
MIN 

68 
30 

52 
31 

47 
25 

55 
28 

62 
28 

53 

46 

57 
53 

56 
47 

61 
34 

63 

34 

70 
31 

64 
28 

54 
28 

40 
26 

40 
35 

54 
26 

57 
31 

72 
32 

74 
42 

59 
36 

65 
36 

67 
43 

75 
44 

60 
34 

49 
26 

58 
26 

51 

41 

60 
42 

63 
45 

48 
30 

58.5 
34.7 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

63 
31 

60 
39 

40 
29 

47 
29 

51 
31 

52 

47 

55 
52 

53 

48 

56 
36 

61 
36 

66 
37 

57 
29 

50 
28 

39 
29 

46 
34 

49 
29 

54 

31 

70 
34 

71 
44 

51 
36 

61 
36 

66 
45 

71 
45 

57 
35 

45 
28 

55 

29 

49 
39 

57 

40 

59 
41 

48 
32 

55.3 

3S.9 
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Conttnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1963 


StlUon 

Day 

Oi  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

' 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

MADISON 

MAX 

MIN 

68 
29 

52 

34 

45 
24 

53 
26 

59 

30 

53 

42 

56 
51 

56 
46 

59 
32 

62 
31 

68 
33 

61 
25 

53 

26 

40 
26 

43 
35 

52 
25 

56 
30 

70 
41 

74 
42 

58 
35 

67 
35 

66 
42 

73 
43 

56 
33 

43 
23 

51 
23 

55 
41 

58 
38 

60 
41 

46 

30 

57.1 
33.8 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

MIN 

it. 
AS 

50 
32 

54 
24 

56 
24 

58 

46 

58 
51 

60 
52 

58 
44 

65 
27 

68 
31 

61 
29 

54 

31 

45 
26 

42 
33 

53 

36 

55 
28 

71 
33 

70 
56 

60 
37 

65 
32 

66 
56 

71 
44 

66 

43 

45 
25 

52 

20 

56 
30 

60 
34 

57 
32 

56 
32 

37 
30 

57,8 
35.6 

RAVENSWOOO  0AM  22 

MAX 

MIN 

63 
4S 

51 
34 

53 

23 

57 
26 

57 
40 

60 
52 

62 
53 

59 
46 

65 
29 

69 
30 

66 
30 

59 
29 

50 
21 

42 
35 

53 

41 

54 
26 

72 
34 

71 
56 

61 
38 

66 
30 

66 
54 

70 
44 

71 

50 

50 
27 

63 
21 

54 
32 

60 
34 

59 
33 

55 
33 

37 
31 

56.6 
36.0 

RIPLEV 

MAX 
MIN 

61 
45 

49 

30 

56 
22 

58 
25 

55 
45 

59 
50 

58 
51 

58 
45 

65 
27 

70 
29 

62 

30 

60 
26 

52 
21 

42 
29 

65 
38 

55 

24 

74 

30 

74 
50 

61 
39 

66 
30 

68 
52 

71 
42 

67 
49 

50 
26 

56 

18 

65 

29 

61 
33 

57 
36 

56 
32 

37 
26 

58.9 

34.4 

SPENCER 

MAX 

MIN 

61 
44 

48 
33 

51 

30 

57 
24 

55 

45 

57 
50 

56 
49 

56 

44 

63 
28 

68 

30 

62 

30 

55 

35 

46 
25 

36 
31 

52 
36 

54 
26 

72 
37 

72 

59 

60 
40 

64 
32 

66 
54 

70 
44 

68 
45 

46 
29 

52 
21 

53 

35 

59 
34 

67 
31 

54 
31 

34 
27 

56.9 

36.0 

WAVNE  2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

71 
32 

53 

31 

48 
24 

55 

28 

62 

30 

57 
47 

58 
52 

56 
46 

62 
35 

64 
32 

71 
33 

63 
29 

54 
29 

40 
27 

40 
32 

55 
25 

61 
30 

73 
34 

74 
42 

63 
35 

67 
38 

71 
44 

77 
46 

56 
34 

50 
27 

62 
25 

51 
42 

61 
42 

62 

44 

45 
31 

59.5 
34.9 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

65 
36 

57 
34 

47 
29 

54 
30 

58 
32 

56 

50 

58 
53 

60 
46 

60 

65 
35 

68 
35 

61 
34 

50 
29 

40 
29 

40 
37 

52 

29 

56 
29 

73 
36 

71 
42 

61 
36 

67 
35 

66 

46 

71 
46 

58 
32 

49 

26 

56 
26 

55 

39 

60 
39 

56 

43 

46 
32 

57.9 
36.0 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

50 
39 

39 
28 

41 
28 

40 

41 
32 

51 
43 

49 
44 

46 
39 

58 
41 

65 
25 

53 
34 

45 
32 

40 
25 

34 
25 

42 

27 

57 
19 

67 
25 

66 
31 

60 
39 

54 
21 

60 
41 

60 
35 

56 
50 

50 
25 

48 
12 

37 
24 

59 
36 

49 
35 

37 

27 

30 
20 

49.5 
30.6 

BAYARD 

MAX 
MIN 

57 
41 

42 
29 

39 
29 

55 
35 

51 
45 

49 

45 

46 
40 

51 
40 

64 
27 

55 
35 

47 
29 

37 
25 

37 
26 

39 
31 

56 
35 

66 
35 

65 

40 

61 
42 

55 

21 

60 
41 

65 

37 

60 
47 

48 
28 

44 
18 

49 
23 

53 
34 

61 
23 

46 
30 

31 
20 

51.4 
32.4 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

60 
38 

39 
29 

47 
25 

55 

48 

53 

47 

52 
45 

53 

40 

60 
27 

66 
27 

56 
32 

48 
29 

40 
22 

32 
26 

45 
30 

54 
19 

67 
28 

67 
42 

55 

39 

57 
28 

59 
44 

66 

40 

62 

47 

48 
27 

52 
17 

47 
34 

65 

44 

61 
34 

54 
27 

29 
23 

53.2 

32.7 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

5S 
32 

35 

28 

46 
28 

53 

40 

52 

49 

50 
44 

52 

38 

56 
33 

65 

36 

54 
38 

47 
28 

36 

24 

33 
27 

44 
29 

53 

27 

67 
43 

66 
48 

51 
35 

54 
41 

58 
46 

65 

50 

61 

34 

42 
26 

49 
21 

48 
35 

54 
39 

58 

42 

52 

26 

27 
23 

51.4 
34.6 

BIRCH  RIVER  &  SSW 

MAX 
MIN 

62 

40 

42 

27 

60 

56 

55 

54 

48 

60 

65 

58 
35 

48 

36 

38 
32 

46 

63 

70 
22 

36 

36 

61 
24 

61 
48 

64 
46 

63 

45 

47 
27 

57 
12 

48 
28 

54 
32 

61 
24 

47 
27 

22 

54.8 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

56 
39 

52 
29 

39 
29 

55 
27 

56 
43 

54 
48 

49 
43 

45 
39 

56 

28 

64 
35 

54 
29 

43 
25 

37 
29 

36 
31 

42 

30 

54 
36 

68 
46 

68 
37 

53 

23 

60 
33 

65 
39 

66 
42 

59 
26 

39 
17 

47 
22 

46 
35 

51 
26 

59 
32 

46 
22 

52.2 
32.2 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

60 
42 

44 
30 

45 
30 

49 
31 

53 

44 

53 
47 

50 
42 

64 
31 

66 
23 

65 
26 

50 
26 

44 
15 

36 
26 

45 
32 

58 
16 

67 
24 

69 

30 

65 
31 

57 
21 

60 
40 

62 
37 

62 
52 

54 
28 

51 
24 

47 
22 

60 
37 

58 
28 

49 
31 

34 
24 

54.2 
30.2 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
35 

35 

25 

34 
25 

53 

36 

50 
44 

45 
42 

42 
37 

52 
36 

62 
26 

52 

33 

42 
28 

32 
23 

26 
21 

35 
27 

52 

30 

64 
43 

60 
39 

55 
39 

56 

21 

67 
42 

62 

36 

55 

42 

42 
23 

45 
15 

42 
28 

47 
36 

56 
20 

50 
24 

24 

16 

47,6 
30.4 

ELKlNS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
37 

37 

30 

45 
25 

55 

39 

54 

46 

50 
45 

46 

40 

58 
32 

64 
27 

54 
29 

45 
31 

36 
27 

35 
30 

44 
23 

55 

22 

70 
32 

70 
41 

55 

29 

61 
26 

63 
48 

64 
40 

62 
35 

41 
21 

54 
16 

49 
29 

54 

30 

60 
29 

50 
28 

29 
23 

52.4 

31.0 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

50 
33 

33 
25 

43 
24 

49 
25 

50 
41 

45 
44 

48 
37 

55 
37 

63 
30 

52 

31 

43 
28 

32 
23 

30 
22 

40 
25 

52 
25 

66 

31 

63 
40 

50 
40 

50 
32 

57 
38 

61 
39 

55 

40 

40 
25 

40 
19 

48 
26 

51 
35 

54 
37 

48 
23 

23 

20 

46.2 
30.6 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

44 
25 

45 
28 

48 
30 

49 
36 

51 

40 

50 
42 

52 

40 

48 
35 

42 
32 

38 
34 

36 
30 

34 
25 

31 
27 

42 

30 

38 
32 

65 
34 

65 
46 

61 
36 

50 
30 

52 

31 

49 
32 

46 
29 

48 
31 

52 
28 

49 
30 

48 
34 

50 
38 

42 
30 

38 
28 

46.9 
32.2 

nc    ROSS 

MAX 

MIN 

56 
38 

43 
27 

46 
27 

51 
39 

54 
45 

52 

44 

48 
39 

58 
31 

68 
26 

64 
34 

54 
26 

45 
20 

32 

27 

46 
30 

55 

18 

70 
26 

68 
34 

66 
37 

67 
27 

60 
43 

64 
36 

60 
46 

46 
26 

50 
16 

45 
30 

60 
39 

56 
32 

55 

27 

30 
23 

53.8 

31.1 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

66 
27 

49 
32 

38 
30 

55 
27 

53 
44 

54 
47 

50 
37 

53 

33 

61 
31 

71 
32 

57 
32 

50 
28 

37 
26 

37 
26 

48 
24 

68 
26 

71 
34 

70 
38 

54 
34 

57 
44 

62 

46 

67 
49 

58 
29 

44 
19 

53 

19 

48 
37 

60 
35 

62 
42 

46 
26 

54.6 
32.7 

PARSONS  I  SE 

MAX 
MIN 

57 
43 

46 

30 

45 
32 

57 
39 

52 

47 

53 
48 

49 
42 

57 
43 

61 
31 

55 
37 

48 
27 

42 
26 

35 
29 

43 
34 

55 
33 

70 
31 

70 
39 

59 
43 

61 
26 

66 

48 

67 
41 

64 
50 

50 
31 

51 
21 

45 
27 

55 
35 

61 

30 

59 
32 

33 

23 

54.0 
34.8 

PICKENS  I 

MAX 
MIN 

57 
37 

37 
26 

40 
28 

51 
36 

52 

46 

50 
43 

43 
37 

55 
37 

55 

30 

53 
33 

42 
26 

32 
24 

30 
26 

40 
28 

53 
21 

66 
32 

66 
38 

55 

34 

59 
25 

58 
46 

63 
41 

60 
43 

43 
23 

55 

17 

45 
30 

50 
37 

60 
26 

52 
26 

28 
20 

49.9 
31.3 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

59 
39 

40 
29 

44 
29 

51 
39 

56 
45 

53 
45 

46 
39 

58 
34 

66 
28 

54 
35 

49 
25 

41 
22 

38 
28 

42 
30 

65 
20 

69 
31 

66 
38 

59 
42 

56 
30 

58 
46 

61 
48 

46 
33 

53 

19 

49 
33 

55 

38 

59 
30 

53 

29 

29 
25 

52.5 

32.8 

R0WLESBUR6  I 

MAX 
MIN 

55 

44 

45 
30 

48 
32 

57 

40 

54 
48 

52 

48 

49 
43 

58 
41 

66 
32 

57 
36 

45 
30 

40 
27 

38 
32 

44 
34 

54 
26 

71 
36 

71 
42 

63 

44 

64 
30 

67 
46 

68 
43 

65 
50 

51 
32 

52 
23 

44 
29 

55 
35 

62 
33 

48 
32 

34 
25 

54.4 
35.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

68 
38 

49 
26 

34 
25 

52 

38 

52 

43 

48 
42 

46 
39 

65 
35 

64 
34 

60 
32 

56 
30 

39 
26 

32 

23 

32 
25 

40 
30 

56 

36 

66 
36 

64 
40 

56 
34 

53 

38 

59 

41 

66 

50 

57 
25 

39 

20 

46 
22 

48 
38 

57 
34 

52 

38 

48 
18 

51.2 
32.9 

WEBSTER  SPRIN6S  1  E 

MAX 
MIN 

61 
43 

43 

33 

49 
33 

56 

40 

54 

47 

54 
48 

48 
42 

64 
35 

67 
31 

56 
33 

49 
29 

43 
26 

35 

33 

48 
36 

56 
23 

71 
33 

71 
36 

68 
42 

63 
30 

64 
50 

67 
43 

66 
49 

60 
32 

45 
22 

47 
33 

65 
36 

62 
32 

53 
32 

34 
26 

55.1 
35.1 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

MIN 

65 
36 

43 
28 

46 
30 

58 
25 

56 
45 

53 

41 

51 
45 

54 
36 

58 
32 

65 
33 

62 

30 

52 

30 

47 
22 

31 
27 

43 
26 

67 
30 

68 
32 

66 
35 

66 
41 

60 
34 

65 
43 

63 
42 

64 
40 

44 
30 

46 
21 

43 
39 

55 

41 

53 
36 

51 
29 

29 
23 

64.1 
33.4 

bluefiElo  faa  airport 

MAX 
MIN 

57 
33 

34 
27 

46 
26 

52 

46 

51 
48 

49 
42 

49 
39 

59 

37 

67 

41 

53 

40 

46 
29 

34 
27 

30 
27 

43 

30 

56 
31 

65 
41 

64 
48 

56 

41 

54 
43 

60 
48 

64 
51 

60 
37 

43 
27 

52 

24 

52 
36 

54 
40 

57 
39 

53 

27 

27 
22 

51.4 
35.9 

bluestone  dam 

MAX 
MIN 

68 
28 

52 
33 

43 
33 

58 
26 

54 
44 

57 
48 

54 
46 

58 
32 

64 
32 

68 
32 

59 
28 

51 
23 

40 
25 

40 
31 

50 
25 

57 
27 

68 
30 

70 
37 

55 
33 

57 
33 

60 
40 

68 
41 

59 
32 

47 
25 

52 
26 

45 
35 

60 
39 

59 
42 

51 
30 

55.6 
32.7 

GARY 

MAX 
MIN 

70 
25 

59 
31 

43 
22 

64 
26 

58 
44 

56 
50 

52 

45 

55 
31 

61 
31 

70 
29 

59 
23 

52 
25 

39 
23 

37 
32 

50 
22 

59 
25 

72 
28 

71 
37 

60 
30 

62 
31 

65 
36 

65 
33 

47 
20 

64 
21 

49 
37 

67 
44 

47 
28 

57,0 
30.5 

kopperston 

MAX 
MIN 

62 

41 

43 
31 

48 
28 

58 
30 

56 
48 

56 
47 

55 
43 

59 
29 

63 

30 

56 
35 

51 
29 

39 
29 

35 

30 

45 
34 

52 
23 

64 
29 

68 
41 

57 
40 

61 
33 

62 
46 

70 
42 

65 
52 

52 
29 

50 
23 

46 
33 

55 

44 

61 
40 

56 

31 

33 

24 

54.4 
34.6 

LEWISBURS  2  SSW 

MAX 
MIN 

60 
40 

40 
30 

47 
31 

50 
39 

53 

45 

52 

47 

50 
42 

61 
38 

66 
29 

60 
32 

58 
30 

42 
22 

35 
29 

42 
33 

51 
25 

66 
24 

66 
37 

64 
37 

57 
29 

65 
43 

64 
40 

61 
49 

51 
27 

50 
20 

44 
29 

60 
39 

59 
35 

53 

29 

29 
25 

63.6 
33,3 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
24 

51 
30 

41 
26 

61 
25 

53 

42 

57 
51 

53 
44 

56 
31 

60 
32 

67 
30 

60 
25 

50 
25 

36 
25 

37 
34 

47 
23 

55 

27 

70 
28 

71 
35 

60 
32 

63 
32 

61 
41 

72 
40 

59 
32 

49 
21 

58 
21 

46 
35 

56 

42 

65 

44 

50 
28 

66.2 
31.7 

UNION 

MAX 
MIN 

68 
29 

54 
29 

39 

30 

58 
27 

52 

44 

54 
48 

52 
43 

57 
34 

61 
28 

68 
30 

58 
30 

50 
20 

40 
26 

40 
31 

46 
19 

59 
26 

69 
33 

69 
39 

56 

30 

57 
35 

60 
39 

66 
48 

61 
29 

47 
18 

53 

30 

46 
34 

60 
34 

69 
41 

50 
25 

55.4 
31.7 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
40 

42 
32 

SO 
32 

51 
37 

54 
46 

55 

50 

51 
43 

63 
31 

69 
28 

58 
28 

53 
29 

46 
17 

35 
34 

48 
34 

57 
19 

70 
27 

69 
31 

65 
34 

57 
25 

61 
40 

65 
35 

63 
52 

53 

28 

50 
17 

45 
27 

61 
39 

60 
35 

54 
32 

32 
26 

55.2 
32.3 
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CealiBuwl 

D 

All 

LY 

TJ 

tilVI 

IFh 

.HI 

^Tl 

JH 

hib 

MESt  VIROINIA 
NOVCMDCR  1W3 

SteOoB 

D*y  OI  Monlh 

{ 

1 

2 

3 

* 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

13 

13 

u 

19 

11 

17 

11 

11 

10 

31 

32 

23 

24 

39 

26 

27 

n 

21 

30 

31 

< 

NORTHEASTERN  06 

BERKElEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

51 
36 

58 
25 

63 
36 

54 

47 

55 

51 

55 

90 

61 

50 

63 
31 

60 
42 

54 
34 

47 
29 

48 
31 

47 
37 

64 
35 

75 
)9 

79 

41 

70 
43 

54 
24 

70 
40 

62 
37 

64 

44 

56 
35 

46 
22 

60 
27 

97 
27 

41 
32 

97,3 
36.2 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

♦  S 
32 

56 
22 

57 
39 

54 

47 

53 

47 

92 

46 

63 
38 

67 
30 

59 
33 

48 

30 

45 

21 

42 
24 

48 
35 

62 
26 

71 
33 

72 
36 

66 
37 

57 
25 

67 
45 

62 
37 

61 
53 

93 

30 

49 

18 

97 
26 

37 
26 

96.1 
33.6 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

MAX 
MIN 

50 
31. 

59 
30 

57 
AO 

57 

47 

57 
52 

56 
48 

63 
48 

69 
36 

64 
37 

60 
34 

52 
27 

92 
27 

51 

36 

64 
29 

76 
38 

77 
3t 

66 
50 

55 

31 

66 
45 

63 

40 

65 
56 

64 
35 

54 

37 

60 
31 

46 
32 

60.2 
38.3 

KfARNEVSVILLE  I  NW 

MAX 
MIN 

59 

36 

4<) 
2. 

57 
38 

61 

48 

55 

50 

55 

90 

55 

51 

61 
33 

63 
38 

60 
34 

46 
26 

48 
29 

48 
36 

48 
31 

62 
39 

75 

46 

74 
50 

60 
28 

53 

43 

70 
37 

64 

57 

61 
36 

46 
23 

63 
28 

62 
33 

97.0 
37.8 

KFVSCR 

MAX 
MIN 

MARTINSBURS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

<>6 
36 

50 
36 

57 
25 

62 

<.o 

55 

47 

56 
49 

96 

90 

61 
38 

64 
32 

61 
36 

90 
33 

48 
26 

49 
32 

48 
34 

64 
30 

75 
39 

74 
44 

61 
33 

54 
26 

70 
42 

63 

45 

45 
24 

63 
29 

39 
33 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

<>3 
32 

96 
22 

59 
39 

55 

46 

51 
48 

90 
46 

61 
34 

69 
29 

56 
36 

97 
27 

50 
20 

44 
23 

47 
33 

61 
24 

72 
36 

72 

41 

65 
46 

54 
26 

67 
42 

60 
49 

45 
20 

63 
32 

36 

26 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 
MIN 

J2 

30 

60 
17 

63 

40 

60 
46 

55 

50 

99 

49 

65 
49 

66 
26 

63 
34 

96 
23 

48 

18 

45 
23 

50 
33 

65 
23 

77 
30 

76 
39 

72 
49 

60 
21 

71 
44 

67 
55 

49 
U 

63 
28 

40 
30 

0»PS 

MAX 
MIN 

60 
35 

*7 
27 

56 

30 

63 
42 

54 
49 

59 

50 

54 
49 

59 
38 

58 
39 

99 
39 

48 
37 

55 
34 

47 
36 

47 
34 

62 
44 

75 
47 

74 
49 

59 
27 

59 
37 

60 
45 

45 
28 

93 

26 

96 
32 

PETERSBUR6 

MAX 
MIN 

50 
33 

58 

20 

62 

41 

60 
45 

55 
48 

94 
47 

64 
47 

60 
28 

58 
32 

92 
28 

45 
26 

46 
27 

50 
36 

64 
26 

76 
39 

75 
43 

71 
47 

59 
24 

71 
49 

66 

97 

46 
21 

62 
34 

40 
28 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

5* 
32 

'•6 
30 

58 
40 

58 
47 

54 
46 

92 

47 

52 

45 

60 
40 

63 
42 

98 
34 

46 
27 

46 
31 

42 
32 

47 
34 

60 
47 

74 
50 

70 
40 

59 
29 

56 
40 

65 
52 

60 
28 

40 
19 

52 

36 

46 
26 

HOMNEv  3  NNE 

MAX 
MIN 

52 
35 

58 

20 

60 
40 

58 
47 

56 
91 

56 
50 

63 

90 

66 
29 

62 
33 

95 
27 

47 
22 

47 

30 

47 
37 

64 
24 

76 
33 

75 
39 

71 
49 

98 
23 

70 
43 

65 

50 

56 
35 

46 
19 

63 
29 

40 
31 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

63 
43 

61 
36 

50 
23 

59 
28 

61 
43 

54 
49 

95 

50 

52 

49 

63 
30 

66 
34 

62 
29 

49 
22 

47 
26 

47 
32 

♦9 
24 

65 
31 

74 
38 

75 
45 

61 
25 

57 
29 

70 
36 

66 

40 

65 
34 

46 
22 

99 

29 

60 
33 

55 

30 

EVAPORATION  AND  WIND 


StatioD 

Day  of  moBlh 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHERN  05 

BLUE5T0NE  0AM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.04 
35 

54 
34 

,00 
42 
51 
37 

.03 
52 

45 
36 

.11 

41 
52 
35 

.00 
26 
49 
34 

.02 
26 
50 
44 

20 
53 

46 

.00 
63 
94 
46 

.09 
47 
57 
38 

.09 
32 
99 

37 

.01 
40 
96 
37 

.06 
54 
56 

36 

.10 
59 
49 
34 

.02 
36 
46 
33 

.01 
41 
46 
33 

.04 
45 
49 
33 

.03 
23 
44 
32 

.04 
35 

92 

36 

.07 
33 
55 

39 

.04 
40 
96 
42 

.05 
29 
49 
38 

.04 
29 
93 

43 

.01 
61 
63 
42 

.06 
51 
96 
39 

.06 
38 
48 
35 

.04 
40 
44 
34 

.01 

8 

41 

36 

.02 
27 
53 
43 

17 
54 
43 

.00 
106 
50 
32 

t.ii 

1216 
51.2 
37.6 

NORTHEASTERN  06 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 
WIND 

.06 
36 

,05 
70 

.10 
142 

.10 
62 

.05 
23 

.04 
25 

87 

109 

.22 

113 

.08 
44 

.08 
25 

.13 
69 

.06 
52 

51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

I 

- 

' 

- 

- 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOORS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

hi 

ail 

1 

III 
III 

Station 

1 
1 

Hi 

•0 

o 

.11 

Diiection 

of 
fastest  mile 

5^ 

o  in 

o  in 

OUJ 

a 

o  Ul 

OUJ 

otn 

O  UJ 

H 

8 
s 

3 
i 

in 

I 

ii 

1 

BECKLEY  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

9.7 

30++ 

SSE 

20 

76 

84 

66 

73 

5 

4 

4 

4 

0 

1 

18 

- 

7.2 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

SW 

22 

6.5 

20++ 

WSW 

1 

72 

78 

59 

63 

7 

1 

6 

1 

I 

0 

16 

- 

7.4 

ELKINS  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

8.5 

31++ 

WNW 

23 

S6 

90 

67 

SO 

6 

6 

S 

1 

2 

0 

20 

- 

7.9 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SW 

12 

6.9 

21++ 

NW 

1 

78 

87 

61 

66 

7 

3 

4 

2     0 

0 

16 

- 

7.5 

PARKERS8URG  WB  CITY 

- 

- 

7.6 

33 

NW 

2 

- 

- 

- 

- 

6 

9 

2 

1 

0 

0 

18 

29 

- 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1963 


Statioo 


Day  of  month 


1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13     14      IS      16      17     18      19     20     21     22     23     24     25     26 


27  28  29  30  31 


MCRTHuESTESN  01 
CRESTON  1  SSw 

NEh  MARTINSVILLE 

PARKERSBURG  I'AA  AP 

PARKERSBURC  MB  CITY 

WEIRTON 

WHEELING  MARvgOOD  DM  12 

NORTH  CENTRAL  02 
BENSON 

BURNSVILLE 

GLENVILLE 

MANNINGTON  1  N 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SOUTHWESTERN  03 
CHARLESTON  W8  AP 

CLAY  1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MADISON 

winfielD  locks 

CENTRAL  0<> 
ARBOVAlE  2 

BAYARD 

CAMDEN  ON  GAULEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

ROULESBURG  1 

SPRUCE  KNOB 

SOUTHERN  0! 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUE5T0NE  0AM 

LEwISBuRG  2  SSW 

PINEVILLE 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

NORTHEASTERN  06 
BRUSHY  RUN 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELO  MCNEILL 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GnO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10. 0 
5 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


wr',T     VIHOIHI* 


StaltoD 

DtyelBmlk 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

19      10 

17 

18 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

28     28 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT                                      SNOWFALL 
in   ON   GND 

0.2 

2.0 

t 
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STATION  INDEX 


„ 

OBSERVATION 

g 

s 

1 

1 

g 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

g 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVER 

1 

1 

3 

1 

i 

1 

1 

if 

i 

a 

B 

a. 

1 

ALBRIGHT 

0094|   PRESTON 

~1 

39   29 

79    38 

1219 

~7A 

HONCNGAHELA   POWER   CO. 

ALDEflSON 

0102    MONROE 

37   *4 

80    38 

13S5 

7A 

RASSIE    L.    SIMS 

ALPEM*   1   NM 

01«3l   RANDOLPH 

2 

3B   55 

79   40 

3020 

7A 

OMER    S.    SMITH 

AR60VALE   2 

02*«   POCAHONTAS 

7 

38   26 

79   49 

2730 

SP 

8A 

H 

MRS.   NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355!  MERCER 

37   J5 

81    01 

2600 

3P 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

6AT»BD 

0527    GRANT 

9 

39    16 

79  22 

2375 

5P 

7A 

HOWARD    R.    FULK 

BECtLET    V   A    HOSPITAL 

0580   RALEIGH 

7 

37   *7 

81    It 

2330 

6P 

9A 

V.    A.    HOSPITAL 

BECKLEt   ¥6   AP 

0582;  RALEIGH 

7 

37   *7 

81   07 

250* 

HID 

MID 

U    S   WEATtCR    BUREAU 

BELINGTON 

0633, 

BARBOUR 

39   02 

79   56 

1679 

7A 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARO 

BELLEVILLE    0AM   20 

06*5 

WOOD 

8 

39    09 

81   *5 

600 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BELVA 

0661 

NICHOLAS 

» 

3B    1* 

81    12 

748 

7A 

RAYMOND    E.    PHILLIPS 

BENSON 

HARRISON 

10 

39    09 

80    33 

1080 

4P 

4P 

CLARKSBURG  WATER   BOARD 

BENS   RUN   1    SSE 

06  87 

TYLER 

8 

81    06 

64* 
64(^ 

8A 

ROBERT    N.    HALL 

BEBKELET    SPRINGS 

0710 

39    37 

78    I* 

6P 

H.    M.    RUPPENTHALt     III 

BIRCH    RIVER    6    SSK 

NICHOLAS 

4 

3S    25 

80   47 

1885 

■  SOUTHEASTERN   GAS   CO.        '. 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

0921 

MERCER 

37    18 

81     13 

2805 

MID 

H      FED.    AVIATION    AGENCY         | 

BLUESTONE    0AM 

0939 

SUMMERS 

7 

37    39 

80    53 

1388 

BA 

8A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BRANCKLAND 

1075 

LINCOLN 

3 

38    13 

82    12 

600 

7A 

BERYL    L.    WINTERS                 1 

BRANDONVILLE 

1083;   PRESTON 
1204J   PENDLETON 

2 

39    40 

79    37 

1798 

BA 

VERL    E.    GALLOWAY                    1 

9 

38    50 

79    15 

1375 

^* 

" 

JOHN    B.    SHREve 

BUCKEYE 

1215    POCAHONTAS 

7 

38    11 

80    08 

2100 

5P 

7A 

MISS    ILEAN    WALTON 

RUCKHANNON    2    M 

1220    UPSHUR 

10 

39    00 

90    16 

1*45 

6P 

6P 

DR.   ARTHUR    B.   GOULD 

BURNSVILLE 

1282,   BRAXTON 

5 

38    52 

80    *0 

770 

7A 

H 

JOHN   W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

13281  RICHIE 

5 

39    10 

81    10 

680 

6P 

7A 

EUREKA   PIPE   LINE   CO. 

CAMWN    ON    GAULEY 

1363   WEBSTER 

* 

38    22 

80    36 

2100 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393    TUCKER 

2 

39    03 

79    26 

3250 

6P 

6P 

BEN   F.    THOMPSON 

CENTRAL U    2    NNH 

1526    BRAXTON 

4 

38    38 

BO    35 

1250 

7A 

JAMES    W    LINGER                         1 

CHARLESTON   WB    AP 

1570;   KANAWHA 

38    22 

81    36 

939 

MID 

MID 

C        HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU          1 

CHARLESTON    1 

1575 

4 

38   21 

81    39 

600 

W.    VA.   WATER   SVC.    CO. 

CLARKS6UPG    I 

1677 

HARRISON 

6 

39    15 

80   21 

977 

MID 

MID 

MID 

c 

HENRY    R.    GAY 

CLAY    1 

1696 

CLAY 

* 

38    27 

81    OS 

722 

7* 

H 

MRS.    SARAH    e.    FRANKFORT 

CLENDENIN    t    5W 

1723 

KANAWHA 

4 

38   29 

81   22 

615 

BA 

KATHERINE    M.    RADER 

COR TON 

1959 

KANAWHA 

* 

38   29 

81    16 

6*0 

6P 

6H 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

205* 

WIRT 

S 

38   56 

Bl    17 

6*9 

7A 

7A 

SEWARO    R.     LYNCH 

DAVIS 

TUCKER 

2 

39   OB 

79   29 

3120 

: 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DRV    CREEK 

2<.62 

RALEIGH 

37   52 

81    29 

126* 

7A 

MRS.    RUTH  E.    JARRELL 

DUNLOW   S   E 

2520 

WAYNE 

39   02 

82    20 

850 

5P 

5P 

KELLY    BROWNING 

ELKINS    *B    AIRPORT 

271ft    RANDOLPH 

10 

38   53 

79    51 

1970 

MID 

MID 

HJ 

U.    S.    WEATHER   BUREAU 

ELLEN6OH0 

27*6    RITCHIE 

5 

39    16 

81    0* 

806 

7A 

MRS.   RUBY   L.   GORRELL 

FAIRMONT 

2920   MARION 

6 

39    26 

eo  08 

1298 

MID 

HID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    T3P 

3072    MERCER 

7 

37    35 

81    07 

3229 

7A 

TAI 

:    H 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2    NE 

3215    PENDLETON 

9 

38    40 

79    19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE    D.    HAMMER 

FREEMAN SBURG 

3238    LEWIS 

6 

39    06 

90    31 

1030 

EQUITABLE    GAS   CO. 

GARY 

3353   MC   DOWELL 

1 

37    22 

81    33 

1426 

8A 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361     BRAXTON 

4 

3B   40 

80   »6 

8*0 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE 

35*4-  GILMER 

5 

39   56 

90    50 

727 

9A 

BA 

H 

LEWIS   WOLFE                              1 

GRAFTON    I    NE 

3630-  TAYLOR 

39    21 

80    00 

1230 

5P 

5P 

EARL   R.   CORHOTMERS 

GRANTSVILLE    2    NW 

38    56 

91    06 

730 

8A 

HOPE    NATURAL    GAS    CO.         1 

GRIFFITHSVILLE 

37*9i   LINCOLN 

3 

38    14 

81    59 

950 

8A 

ROBIN   D.   MOORE 

HACKER    VALLEY 

379a;  WEBSTER 

* 

38    39 

90   23 

1501 

7A 

MRS.    LELA  M.   CARTER          j 

MALL 

3816    BARBOUR 

10 

39    03 

90   07 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON           ' 

HAHLIN 

38    17 

82    06 

642 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS   FERRY 

3927    JEFFERSON 

9 

39    19 

77    4* 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS   FERRY   NAT  MONHT 

3932.    JEFFERSON 

39    19 

77    *4 

220 

5P 

»P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397*.   WETZEL 

i 

39    33 

80    *0 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

MICO 

412^   FAYETTE 

38    07 

81    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

MOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

*20C^   MASON 

8 

38    41 

92    U 

570 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS              1 

MOPEMONT 

*26*:   PRESTON 

11 

39    26 

79    31 

2*90 

5P 

7A 

MRS.    HARRIET    SHARPS 

HORNER 

*2S1,   LEWIS 

38    59 

80    22 

1075 

*P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KOULt    LOCK    15 

*309|   MARION 

6 

39    30 

80    08 

678 

12M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

*36ff  WETZEL 

39    41 

80    27 

103* 

MFORS.    LT.    ♦    HT.    CO.         i 

ffHUNTINGTON   FED   BLDG 

*38a  CABELL 

e 

38   25 

82   27 

565 

MID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS              | 

HUNTINGTON   WB    AIRPORT 

4393^  CABELL 

8 

38   22 

92   33 

828 

MID 

HID 

HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU         ' 

lAEGER 

440&I  MC    DOWELL 

I 

37    28 

91    49 

1084 

7A 

MRS    RUTH    L.SliEMORE 

IRELAND 

**T»   LEWIS 

38    *9 

90   29 

11*2 

5P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD   ', 

JANE    LEW 

4559    LEWIS 

6 

39    06 

90   25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD   , 

KFARNEYSVILLE    I    NW 

47631    JEFFERSON 

39    23 

77    53 

550 

6A 

6A 

W    e    AGRICULTURE    OFF 

481<^   MINOO 

1 

92    24 

620 

7A 

ROY   A.    DEHPSEY 

KEYSER 

48361   MINERAL 

78    59 

930 

5P 

5P 

POTOMAC    STATE    COLLEGE 

KOPPERSTON 

495fe    WYOMING 

3 

37    45 

81    3* 

1450 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LAKE    LYNN 

5002    MONONGALIA 

2 

39    *3 

79    51 

900 

7A 

WEST   PENN   POWER   CO. 

LEMISBURG   2    SSW 

522*  GREENBRIER 

37    *6 

80    28 

2185 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION    WRON 

LINOSIOE 

52841   MONROE 

37    27 

90    *0 

2000 

L^UiS   E*   CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

S323 

JACKSON 

S 

3S    5* 

81    32 

665 

BROOKS  E.   UTT 

LOCKNEY 

5341 

GILMER 

39   51 

90    59 

720 

HOPE   NATURAL   GAS  CO, 

LOGAN 

LOGAN 

3 

37   51 

82   00 

8A 

8A 

COY   E.    MARSHALL 

LONDON    LOCKS 

5365 

KANAWHA 

4 

38    12 

81   2Z 

623 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MADISON 

BOONE 

38   03 

81   *9 

8A 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANNINGT9N    1    N 

5621 

MARION 

6 

39    33 

80   21 

975 

6P 

6P 

H 

JAMES    N.    MORGAN 

HANNINGTON    1    M 

5626 

MARION 

* 

39    32 

80   22 

995 

7A 

ORA  G.    FROST 

^ 

OBSERVATION 

0 

u 

U 

M 

< 

TIME  AND 

z 

6 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

i 

3 

OBSERVER 

2 

3 

§ 

1 

1 

1 

i 

|f 

^ 

"^ 

E 

1 

is 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

38    13 

60   05 

2150 

CECIL   A.   CURRY 

MARTtNSBURG    FAA    AP 

5707 

BERKELEY 

39   2* 

77   59 

537 

MID 

MID 

FED.    AVIATION   AGENCY 

MARTINSBURG   2   W 

5712 

BERKELEY 

39    26 

79   00 

535 

ROBERT   L.   CRISWELL 

MATHIAS 

5739 

HARDY 

38    52 

78    52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA 

57*7 

MERCER 

37    25 

81    15 

2580 

7A 

RAY    8.    THOMPSON 

MC     MECHEN    DAM    13 

58*7 

MARSHALL 

39    59 

80    4* 

655 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MC    ROSS 

5871 

GREENBRIER 

37    59 

80   *5 

2**5 

*P 

RUSSELL    0.    AMICK 

MIDDLE80URNE    2   ESE 

5963 

TYLER 

80    52 

750 

7P 

JOHN    H.    CBUMRINE 

MOOREFIELO    2    SSE 

6163 

39    02 

76    56 

930 

: 

MRS.    ZELLA   H.   VETTER 

MOOREFIELD    MCNEILL 

6168 

HARDY 

39    09 

79    54 

900 

6P 

6P 

H 

MBS.    JOHN   W.    SAVILLE 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

39    38 

79    55 

1245 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION   AGENCY 

MORGANTOWN    LOCK    AND    0A> 

6212 

MONONGALIA 

39    37 

79    58 

825 

7P 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HOUNOSVILLE 

6248 

MARSHALL 

39    5* 

60    45 

620 

9P 

HOUNOSVILLE    SEWAGE    PLT 

mT    STORM 

6293 

GRANT 

39    17 

79    1* 

2845 

MRS.    EILEEN   MINNICK 

NAOMA 

6362 

RALE IGH 

37    52 

61    29 

1210 

c 

VIRGIL   G.   WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

6**2 

HANCOCK 

40    30 

60    36 

750 

6P 

WILLIAM    B.    MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

39    39 

90    52 

637 

DR.    Z.    W.    ANKROM 

OAK    HILL 

6591 

FAYETTE 

37    59 

81    09 

1991 

7A 

C      H 

MILES    H.    MARTIN 

OMPS 

HORGAN 

39    30 

78    17 

950 

7A 

MRS.    E.    M.    HOVERMALE 

PARKERSauRG    FAA    AP 

68*9 

WOOD 

39    21 

81    26 

937 

MID 

MID 

H 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

■PARKERSBURG    WB    CITY 

6859 

WOOD 

39    16 

81    3* 

615 

MID 

MID 

C      HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PARSONS    1    SE 

6667 

TUCKER 

39    06 

79    40 

1690 

5P 

fERNOW   EXP.    FOREST 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

39    00 

79    07 

1013 

6P 

MRS.    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

6962 

BARBOUR 

39   09 

80   02 

MBS.    MAXINE     LEACH 

PICKENS    1 

6991 

RANDOLPH 

38    *0 

80    13 

2695 

7P 

MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL 

39    29 

79    02 

1053 

9A 

H 

C.    A.    SUTER.    JR. 

7029 

WYOMING 

37    35 

61    32 

JAMES    G.    MC    DERMITT 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

MASON 

610 

5P 

UNIVERSITY    OF    W.    VA. 

PRINCETON 

7207 

MERCER 

37    22 

81    OS 

2410 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

RAVENSWOOO    DAM    22 

7352 

JACKSON 

39    57 

81    *6 

59* 

4P 

CORPS   OF   ENGINEERS 

RENICK    2    S 

74** 

GREENBRIER 

37    58 

80    21 

1900 

MRS.   MARY  V.    MC   FERRIN 

RICMWOOD 

7503 

NICHOLAS 

38    13 

90   31 

2300 

6P 

DAYTON   C   wE&a 

RIPLEY 

7552 

JACKSON 

38    *9 

81   *3 

610 

5P 

CITY   OF    RIPLEY 

ROMNEr    3    NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

39    23 

79    4* 

640 

5P 

MISS   FRANCES  VANCE 

ROWLE SBURG    1 

7795 

PRESTON 

39   21 

79   40 

1375 

7P 

MRS.   MAUDE   C.    BOLVABD 

ST    MARYS 

7875 

PLEASANTS 

39   23 

91    12 

650 

»P 

JOHN    M.     INGRAM 

SMITHBURG 

8274 

DODDRIDGE 

39    17 

80   44 

795 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

smithville' 

8286 

RITCHIE 

39   0* 

91    05 

940 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

S"*OOT 

8295 

GREENBRIER 

37    53 

80   40 

2450 

7A 

JOHN    P    JONES 

SPENCER 

8384 

ROANE 

38   *8 

81    21 

964 

6P 

8A 

M.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

SPRINGFIELD    1    N 

8409 

HAMPSHIRE 

39   28 

78   *2 

795 

MARRY    L.    GRACE 

SPRUCE    KNOB 

8433 

PENDLETON 

38    *1 

79   31 

3050 

9A 

8A 

HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    OAM 

85  36 

GRANT 

39    08 

79    19 

3400 

8A 

FRED    C.    BECKER 

SUMMERSVILLE    3    NE 

8608'  NICHOLAS 

38    18 

80   46 

1850 

7A 

CHARLES    F.    GUM 

SUTTON    RESERVOIR 

8662:   BRAXTON 

39    39 

80    41 

835 

7A 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

TERRA    ALTA 

8782,   PRESTON 

39    27 

79    33 

2587 

CHARLES    E.    TREMBLY 

THOMAS 

8807    TUCKER 
8924]  MASON 

39    09 

79    30 

3010 

7A 

MRS.   MARGARET   PERKINS 

TRIBBLE 

38    *1 

91    50 

630 

HISS    NORMA    RUTH   CASTO 

TYGART    OAM 

8966    TAYLOR 

39    19 

80    02 

1200 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UNION 

9011    MONROE 

37    36 

80    32 

1975 

7A 

7A 

MRS.THELMA    SPANGLER 

VALLEY    6END 

9068'   RANDOLPH 

39    46 

79    56 

2010 

7A 

MRS   VIOLET    L.    SWECKER 

VALLEY    HEAD 

9096'   RANDOLPH 

10|  36    33 

90    02 

7A 

KENT    SWECKER 

VANOALIA 

9104.   LEWIS 

39    56 

90    2* 

1120 

6P 

CLARKSBURG  WATER   BOARD 

WARDENSVlLLE    R    M    FARM 

9281;   HARDY 

39    06 

78    35 

960 

8A 

9A 

UNIVERSITY    EXP    FAW 

WASHINGTON    DAM    19 

930^   WOOD 
93231   WAYNE 

39    15 

81    42 

600 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

38    13 

82    26 

600 

SA 

8A 

CITY    WATER    PLANT 

WEBSTER    SPRINGS    1    E 

9333i  WEBSTER 

39   29 

90    2* 

1515 

5P 

7A 

THOMAS    W.    MOORE 

WEIRTON 

9345    HANCOCK 

40    2* 

90    36 

6P 

6P 

C.    E.    STETSON 

WELLSflURG    3    NE 

9368'   BROOKE 

40    19 

90    35 

669 

6P 

6P 

MISS    DORIS    J.    PFISTER 

WESTON 

94  36|   LEWIS 

39    02 

60   28 

1026 

li  " 

J.    ARTHUR    HENRY.    JR. 

WEST    UNION 

9450   OODDRIOGE 

39    19 

60    *7 

1000 

6P 

EARNEST    F.    SMITH 

WHEELING   WABWOOO    OAM    12:  9*921  OHIO 

40   06 

60    *2 

659 

8A|     7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522!   GREENBRIER 

37   48 

90    19 

1914 

5P 

7A 

JAMES    A.    TERRY 

WIDEN 

95541   CLAY 

39   29 

90   52 

11*3 

BA 

MRS.    JOYCE    S.    BUTCHER 

WILLIAMSON 

9405 

MINGO 

82    17 

673 

8Al     BA 

NORFOLK    *   WESTERN   RY. 

WILLIAMSON    2 

MINGO 

37   40 

82    17 

659 

7A 

MRS.    wILMA   E.    BOBERTS 

WINFIELD   LOCKS 

9683 

PUTNAM 

3B    32 

81    55 

571 

7Al     7A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

BIG    SANDY; 


LITTLE   KAMAWHA; 


-    UONOIfGAHGLA  1 


SElfi       a   -  OHIO;      9   -   POTOMAC;      10   -   TYGART;      11    -  YOUOHIOGHENY 


REPIRKNCB  N0TI8 

AddltlonHl  Information  roKnrdlnK  tho  cllmiito  of  WumI  Vlrulnln  mny  bo  ubt«lnod  by  writiiiK  i<>  tha  Mtnto  cl  imn  I  •>!  o^  in  t  nt    AfirlnuIturBl  Knulnaorlnc 
BulldlitK,  WtfHt  Vlriiltila  UnlvoiMlty,  MoiKnntown,  WuHt  VlrKlnln  20506  or  to  utiy  Wruthor  HurtiHu  OffUr  nnar  you. 

Figure*  and  letterit  folIowlnK  ltu>  Htntlon  nnmo,  such  nii  12  SSW,  IndlCAt*  distance  In  rnllen  and  direction  from  tho  punt  office. 

Delayed  data  and  correctloim  will  bo  carrlod  only  in  th«>  Juno  and  Decenber  lasuea  of  thin  bulletin. 

Monthly  and  aeaaonal  anowfall  und  hrntlnK  d(>Krot>  dnye  for  the  12  monthn  ondlnjc  with  tho  prttcndlnK  Junn  diita  will  bv  carried  In  tho  July  laeue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tho  Indox ,  but  for  which  dutn  uro  not  1 letod  In  tho  tab  Ioh  ,  ol t  hor  uro  mlHHlnK  or  woro  received  too  lato  to  bo  Included 
In  this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI imatolottlca 1  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movenent  In  miles.   Monthly  degreo  day  totals  are  the  sums  of  tho  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"  P. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Uln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  tine  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  cllroatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table**;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  Indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE   NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments, 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMA TO LOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regrular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.    -2/4/64-725 
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WEST  VIRGINIA  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       64°  on  the  7th  at  Wellsburg  3  NE 

Lowest  Temperature:      -14"  on  the  22d  at  Canaan  Valley  and  on  the  20th  at  Mannington  1  N 

Greatest  Total  Precipitation:       5.  04  inches  at  Birch  River  6  SSW 

Least  Total  Precipitation:  0,  92  inch  at  Morgantown  FAA  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:  i.  95  inches  on  the  8th  at  Birch  River  6  SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       48.  0  inches  at  Spruce  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     30  inches  on  the  23d  at  Canaan  Valley 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


Repeated  polar  outbreaks  throughout  the  month  kept  tem- 
peratures depressed  to  record  levels.     Charleston's 
average  December  temperature  of  25.  9°  was  the  lowest 
on  record  in  the  Charleston  area.     Previous  coldest  was 
30.  0°  in  December  1960.     Kanawha  Airport  in  Charles- 
ton had  corresponding  readings  of  26.  1°  and  30.  1°,   the 
coldest  since  records  began  in  1947.     The  city's  records 
go  back  to  1904,    however.     Beckley  also  had  its  coldest 
December.     Its  airport  had  an  average  of  23.  2°,  while 
the  VA  Hospital  had  an  average  of  23.  3°.     Records  from 
the  Hospital  and  comparable  city  locations  go  back  to 
1906  and  the  next  coldest  December  was  in  1917   with  an 
average  of  24.  3°. 

In  the  northern  part  of  the  State,  the  first-order  stations 
at  both  Parkersburg  and  Elkins  have  to  go  back  to  1917 
to  find  a  colder  December.     At  Parkersburg,   its  average 
of  25.  5°  is  second  coldest  since  records  started  in  1888, 
and  its  December  1917  average  was  just  24.  8°.     Elkins' 
record  is  shorter  but  its  22.  6°  is  just  shaded  by  the  22,  5° 
average  of  December  1917.      At  Parkersburg  the  record 


minimum  of  zero  was  tied  on  the  20th  and  a  new  one,  al- 
so zero,   established  for  the  22d.     At  Elkins  a  minus    1° 
reading  on  the  31st  set  a  new  record  low  for  that  date. 

Precipitation  totals  were  only  about  50  percent  of  normal 
and  averaged  between  1  and  2  inches  (excluding  higher 
mountainous  areas).     Practically  all  of  the  precipitation 
fell  as  snow,  with  totals  varying  between  8  and  16  inches 
(at  lower   elevations),   which  is  a  greater-than-normal 
amount.     Parkersburg,   in  its  76  years  of  record,   re- 
ceives a  December  snowfall  of  this  amount  (8.  1  inches) 
or  greater  only  about  1   year  in  every  6. 


Robert  O.   Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,   West  Virginia    26506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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.05 
.04 

.09 

.30 
.41 

lii 

.17 
.06 
,05 
.31 
.14 

.02 

.27 
.35 

.16 
.40 
.31 

.03 

.08 

7 

.03 

.04 
.06 

.01 
.05 

.02 

.07 

.04 

.02 

7 
.03 

7 

.09 

.07   T 
.05 
.23   7 

.06 

.02 
.18 
.24 
.13 
.650 

.62 

.72 
.74 
.48 
.30 

7 
.05 

7 

.03 

.04 

.06   7     7 

; 
7 

BUCKLEY  MS  AP 

BELVA 

eiRCH  RIVER  6  SSW 

8RAND0NVILLE 

8UCKEYE 

2.41 
1.(3 
».0« 
1.17 
2.*< 

.02 

T 

,11 

T 

,09 

,03 

7 

T 

.09 
.30 

.29 

.10 

7     T 
.20 

T 
T 

.12 
1.93 

.16 
.25 
.94 
.14 
.92 

T 
.09 

.19 
>0t 

.16 

7 

.20 
.23 
.26 
.41 
.16 

7 
7 

.09 

.07 

.01 

7 

.11 

7 

T 

.05 
7 

7 

.09 
.01 
.10 
.08 

7 

7     7 
.10 

.08   7 
.05 

1.41 
.64 

1.52 

7     .18 

.62 

7 
.05 

.35 

.61 

7 

7 
7 

.05 

.05  . 

CAMDEN  ON  6AULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 

ELKINS  MB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

3.21 

2,00 

i.ts 

2.13 

.11 
.19 

.20 
,10 
,19 

T 
,07 

,04 

.11 
.92 

,0* 
.12 

,10 

.02 

T 

.02 

T    T    T 

.04 

7 
.10 

.27 
.42 
.2* 

,19 

>U 

•  20 
.12 

,02 
T 

•  11 

.09 

.09 

T 

•  18 

7 

.92 

.29 

.10 

.02 
,08 

7 

.10 

.04 

.04 

.07 

T 
.12 

.03 

.09 

7 

.01 

7 
T 

.01 

.47 

.02 
.09 

7 

.12 

.34   7 

.08 

.04   7     7 

.12 

7 
7     .97 
.92 
.46 
.50 

.80 

7 

.10 

7 

.48 

T         T 
7         7 

-  T- 
7         7 

T     T     7 

7  '. 
7    • 

HACKER  VALLEY 
HICO 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
mT  STORM 

2.30 
1.53 

2.11 
»  2,66 

,19 

.09 

T 
.19 

.44 

7 

,19 

,04 

,19 
,14 

.14 

.07 

T 

.36 

7 

,40 
,11 

,12 
.99 

.14 

.07 

7 
.07 

7 

.21 

.17 

.41 
.14 

.09 
.01 

.02 

.07 

.02 

7 

7 
.02 

.03 

.02 

.09 
7   D 

.02 

T 

.100 

7 

JlO 
.20 

.09 
.07   7 

D  .40   T     .01 

.38 
.39 

1.07 
3  .15   .18 

.48 
.42 

.54 

7         7 
.01 

7     T    T 

-    I 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
RICHhOOD 
ROhLESSURG  1 

1.92 
2,1« 
3,»0 

2,63 

.19 

.07 
.*0 

120 

.09 
.12 

7 

.04 
.20 
.21 

.25 

.03 

7     7 
.13 

.10       7 

.38 

,19 
,19 
,94 

,90 

.00 
.05 
.30 

.25 

7 
.09 

.24 
.38 
.26 
.14 
.48 

.02 
.10 
.09 

.01 
.01 

T 

7 
7 
.07 

7 

7 

.01 

.09 

.05 

7 
.02 

T 

7 

.08 

.04 

.09 

.11 

.04   7 
.18   7 

.15   7 

7     .99 
.69 

.18 

,15 

.08 
.02 
.77 

.99 

7         ,01 
7 

T 

T 

•  03  T    7 

7    T    7 

T  I 
T    ! 

SMOOT 
SPRUCE  KNOB 

STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 
THOMAS 

2.3< 
2.11 

l.<.( 
2.4< 

.05 
.14 

.07 
.19 

.04 

7 
.04 

.08 
.06 

.23 

.09 
7 

.14 

-     - 

,40 
,40 

Il9 
.44 

.01 

•  09 

.04 

•  91 

.01 

.44 
.19 

l23 
.19 

.06 

.06 

7 
.02 

.02 

.04 
.01 

.06 
.03 

.01 

T 

7 
7 

7 
.02 

.09 

.14   .02   7 

.06 
.22 

.69 
.37 

.69 

.02 

.90 
.46 

123 

.37 

7 
7 

.01  T 

.20  ! 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

1.32 
2.3! 

2.3! 

,07 
.30 
.40 

.12 

7 

.08 
.13 
.23 

.09 
.09 
.03 

,29 

,42 

.61 

•  07 
.2* 

•  26 

7 

.17 
.12 
.13 

7 
7 
.09 

T 

7 
7 
.01 

7 
.01 

T 
7 

7 
7 

.09 
.24   T 

.07 

.13 
.20 
.43 

.32 
.49 

.08 

7 

SOUTHERN  05 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                   //  R 

0  2.3C 
2.12 
1.3« 
1.52 
1.2a 

.16 
.06 

T 

.13 
.11 

.05 

T 

.01 

.09 
.07 
.07 

T 

T 
.03 
.00 

.11 

.09 

.93 

.21 

.04 
.18 
.09 

7 
7 

7 

.06 

T 

.01 

.52 

.24 

.05 
.22 

.10 

7 

.02 

.01 

.07 
.07 
.02 
.08 

7 
7 
7 
7 

7 
7 

7 

.11 
.03 

7     7 

7 

.03 

01.20 

1.00 

7     .76 

.64 

.72 

.02 
7 

.34 
.19 

7         7 
7 

7 

.10  ', 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


- 

Day  of  Month 

station 

■§ 

T 

r 

E^ 

' 

2  1 

3 

4   5   6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13   M   IS 

16  1  17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

lAESER 

1.5^ 

.OS 

.09 

.OS 

~m 

.20 

.2! 

.08  .Oi 

.08 

.13 

"7m 

KOPPERSTON 

2.6T 

.06 

T 

.11 

.10 

.50 

.58 

T     .02 

11 

1.19 

:.EUISOURG  2  55H 

2.0* 

.09 

T 

.22 

.11 

.31 

T 

.03 

1.28 

MATOAKA 

2.95 

.21 

.08 

.13 

.12 

.08 

.22 

.08   .09 

T     T 

1.92 

PINEVILLE 

1.70 

.08 

.08 

.01 

.07 

.03 

.29 

.02   .02   T 

T 

T 

.05 

T     T 

.82 

.23 

PRINCETON 

l.l* 

T 

.10 

T 

T 

.02 

.01 

T 

.18 

,01   .05   T 

T 

T 

T 

.60 

.17 

T 

RE^.'ICK  2  S 

2,4» 

.02 

T 

.06 

.33 

.03 

.79 

.10   T 

T 

T 

T 

.62 

.53 

UNION 

1.60 

.03 

.05 

.34 

.02 

T 

.22 

.02   .02 

01   T 

.01 

.77 

.11 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

l.TR 

.02 

.09 

.37 

T 

.23 

.03   .02 

.04 

.57 

.42 

NIORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

1.77 

.05 

.A5 

.06 

.35 

.03 

.80 

.01 

BRUSHY  RUN 

1. 42 

T 

.02 

.23 

I 

.24 

T 

.19 

.74 

FRANKLIN  2  NE 

1.60 

.13 

.34 

.01 

.12 

.20 

.80 

HARPERS  FERRY 

1.70 

.07 

.55 

T 

.23 

.02 

T 

.02 

.81 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

2.32 

T 

.12 

,t,0 

.53 

.27 

T 

.04 

.91 

.05 

KEAHNEySVILLE  1  NW 

1.7A 

T 

.06 

.56 

.21 

I     T 

.01 

T 

.04 

.86 

KEYSER 

- 

- 

- 

- 

.     -     - 

- 

- 

- 

- 

- 

"     -     - 

- 

- 

- 

*     ■ 

- 

-    -    - 

-    *    •> 

~     • 

MARTINS8UR&  FAA  AP 

1.99 

.07 

.60 

T 

T 

.25 

T 

.02 

1.05 

T 

MATHIAS 

1.S9 

T 

.18 

.25 

.21 

.19 

T 

T 

1.04 

.02 

HOOREFIELO  KCNEILL 

1.73 

.03 

.1' 

.38 

.28 

.90 

C"PS 

1.52 

T 

.48 

.25 

T 

T 

T 

.79 

PETERSBURG 

1.64 

T 

.09 

.38 

T 

.20 

.20 

.77 

PIEDMONT 

1.7" 

.05 

.40 

.02 

.40 

.01 

T 

T 

.10 

.80 

T 

RODNEY  I    rJNE 

1,62 

.0<- 

.03 

.48 

.23 

.11 

.73 

WAROFNSVILLF  p  m  farm 

1.82 

.08 

* 

.19 

.45 

.27 

.13 

•'1 
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DAILY  TEMPERATURES 


W(ST    VIKOINIA 
CieCCMUC))    1«6) 


D>y  01  Month 


11      12      13      14      15      IB      17      18 


22      23     U      U 


NORTHWESTCRN    01 
8fNS   BUN    I    SSf 
CilRO    3    S 

corsTON  1  ssw 

"ruNOSVILLE 
NFK  CIJM8EBL4N0 
NFN  MARTINSVILLE 
PtRKERSeuRG  F«A  tP 
PiRKEBSBURO  MB  CITY 
wf IHTON 

wfLLSBURO  3  NE 
WhEELING  kARwOOD  DM 

NORTH  CENTRAL  02 
SELINGTON 
BENSON 

blckhannon  2  m 
ci arks6urg  1 
Fairmont 

SASSAkAV 
61  ENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
M4NNINGT0N  I  N 
mtODLEBOURNE  2  ESE 
MfRGANTOwN  FAA  AIRPORT 
MpRGANTOwN  L  AND  D 
WESTON 

SOUTHWESTERN  03 
CHARLESTON  wB  AP 

Charleston  i 

CrRTON 

OLNLOW  5  E 

HAMLIN 

HPGSETT  GALLIPOLlS  0AM 

HLNTINGTON  FED  BlDg 

MLNTINGTON  MB  AIRPORT 

LrGAN 

LCNDON  LOCKS 

MAO  I  SON 


37   3k   IT 
26   ii       28 


3S   37 
2<.   23 


33  sa 
22   26 


39  3e 
2»   25 


36   36 
28   28 


36   38 
2B   28 


32   3S 

21   27 


33   35 

21   2'. 


36   34 
23   23 


32  33  42 

23  12  15 

32  35  32 

27  18  29 

33  fcO  36 
26  17  27 

34  37  37 
25  21  28 


3»  39 

27  2". 

33  38 

27  22 

35  39 

6  20 

33  39 

25  24 

33  38 

30  20 


37   "i? 
29   27 


26   26   27 


34   38   37 


33   36   37 
26  It       30 


28   29 

<.0   39 
26   30 


34   35   35 
24   29   30 


39   43 
32   32 


20  24  28 

33  42  38 
23  25  31 

34  34  38 
20  30  29 

34  35  41 
25  30  31 

36  36  34 

25  29  29 

35  38  37 

26  29  29 

33  39  37 

23  24  31 


32   32 
46   40 


39   37   43 


35  47  40 

24  24  29 

33  40  39 

27  23  32 

45  37  50 

29  35  33 

43  35  46 

25  32  28 

37  45  42 

27  27  33 


33   37 
30   23 


56   49 
21   28 


55   49 

23   30 


59   49 
33   31 


60   51 
12   33 


39   55 
27   28 


59   57 
21   22 


57   53 
21   26 


56   51 
29   30 


60   54   33 
24   25   27 


42   59 
22   25 


29   23  22 


45   63 
22   24 


54   52 
18   22 


59   48 
23   28 


58   55 
24   27 


42   59 
24   24 


59  52  33 

29  30  28 

50  63  52 

22  24  25 

61  53  36 

29  27  28 

55  50  33 

31  31  24 

50  63  52 

22  22  28 

45  58  42 

26  25  30 


52   32 
31   26 


56   52 
26   31 


55   52 

26   31 


26   29   42 


31   39 
25   29 


33   41 
26   29 


35   42 
27   32 


32   32 
29   25 


30   27   37 


34   37 
24   28 


32   33 

21   26 


34   39 
25   31 


34   37 
26   31 


33   40 

25   31 


35   41 
27   31 


31   40 
26   26 


27  33 

32  42 

25  27 

38  44 


33   26 

25   10 


32   26 

26    8 


32   26 

26   10 


40   34   20 


35 

22 


18    4 
34   25 


33 

24 


35   31   24 


24   24 
12    6 


24   25 

6   U 


26   25 
12    6 


20   25 

8    5 


25   25 

6   11 


16   22   26 


23   26 

11   13 


20  26  27 

10  9  18 

19  25  26 

11  9  15 

20  25  27 


13 


23   26 

10   12 


29   30 
11   18 


23   28 
5   18 


23   27 

0   15 


26   26 

1   16 


25   28 

0   16 


20   29 
12   12 


19  28 

10  7 

26  22 

7  4 

21  29 


25  32 

12  10 

21  27 

6  2 

23  24 

8  7 

19  31 

8  8 

23  21 


19   28   25 


24   22 

4    1 


22   20   26 


15   17 

.7.7 


19   21 
.8.9 


19   19 
-5-5 


17   23  ! 
5    2 


20   25 
•  2    4 


18   21 
.  2    2 

18  22 


15   21 
•  4    2 


14   16 
1-1 


17   17 
2-5 


15   20 

.  4  .  <. 


2  -  1 
15   20 


19   23 

0.4 


17   18 
.6.5 


15   18 

-1-1 


20   30 
.5.5 


29   31 
■  8   13 


21 
-  5 


29 

13 


26   30 
-8    5 

20   28 
.1-1 


24   31 

7.5 


20   28 
.  5   12 

27   30 


30   18   20 

10 

15 


15   21 

14  -  5 


16   19 
.4.1 


16   20 

0.2 


23   23 
-3-5 


19  22 

13  14; 

15  20  j 

0  1  I 

22  22 

.4-6 

16  16 
21  26 


17   19 
-2.5 


24   24 
4    2 

12   23 


30 

.  1 


30 
22 


26   30   26 


29   33   32 


25   29 

■  5    0 

19   24 


1 


19 


10   21 
35   40 


52   4} 

16   22 


47   42 
21   32 


45 
31 


53   *0 

21   28 


47   42 
24   30 


32  48  37 

25  8  26 

31  34  47 

25  25  31 

29  28  55 

22  9  10 

32  57  54 

22  5 

29  51 

23  14 

30  52  40 
12  10  28 

29  50  37 

23  24  27 

34  57  39 

24  5  24 

32  45  55 

26  4  5 

29  51  47 

22  9  28 


35   58 

3 


31   53   41 


30   51   40 


25 


29  52 

23  28 

31  53  37 

25  15  24 

30  32  56 

24  26  28 


52   41 
15 


34  53 

14  20 

56  42 

33  31 

53  42 

28  30 

42 


37   49 
20   27 


37   55 

14   17 


)a   28   10   24 
12    5.3.2 


3  7   30   2  7 
11-3-4 


32   26   32 


29  21 
3.3 


25   22 

14     1 


30   27 
18    2 


33   25   28   26 


35   25   20   25 


35   26 
23   13 


34   29 
J  .  1 


33  27  23 

15  4  0 

29  28  21 

9  7  1 

27  27  22 

15  12  7 

35  26 


35 

215    2 

11   10-1 

33   28   27 

11    0    I 

41   32   34 


34   31   25 

10    1-5 


36   29   24 

10    3.4 


28   26   23 

14   13    6 


35   29   25 

12   10    2 


37   29   31 

18    8    4 


28 
.  6 


31   22   28 


35   38   29 


37   33 
22         5 


31   28 
11    5 


42   34   37   28 


39   29   31 

16  10    6 

31   34   26 
22   26    9 

30   32   21 

17  10    3 

40 
28 

37 

27 

39 
26 


36   38 
13   10 


8m  H«l«Me«  N«IM  FbUowlns  Stolloa  1&4M 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1953 


Day  Oi  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

> 
< 

PriNT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

39 

42 

39 

43 

39 

46 

60 

54 

35 

30 

34 

36 

36 

31 

21 

23 

27 

27 

17 

19 

23 

27 

31 

32 

35 

53 

48 

39 

33 

29 

28 

34.7 

HIN 

28 

24 

30 

23 

31 

30 

25 

26 

27 

27 

26 

31 

29 

15 

5 

8 

6 

14 

4 

0 

-  ^ 

-  2 

19 

25 

21 

16 

34 

16 

8 

1 

7 

17.7 

R4VENSW00D  DAM  22 

MAX 

38 

40 

40 

41 

41 

46 

•  61 

60 

35 

30 

38 

40 

39 

32 

23 

22 

23 

28 

20 

20 

21 

29 

31 

32 

36 

55 

53 

40 

33 

32 

31 

35.8 

MIN 

31 

27 

31 

26 

32 

32 

29 

32 

27 

28 

28 

29 

31 

17 

7 

9 

3 

18 

7 

0 

-  5 

-  6 

19 

26 

24 

24 

14 

12 

7 

0 

4 

18.2 

RIPLEY 

MAX 

39 

40 

39 

45 

40 

49 

63 

60 

35 

32 

36 

40 

39 

33 

23 

22 

28 

28 

20 

22 

25 

30 

31 

33 

38 

56 

54 

40 

34 

■28 

32 

36,6 

MIN 

30 

25 

30 

23 

32 

29 

23 

28 

27 

27 

27 

32 

31 

17 

6 

7 

2 

8 

7 

.  4 

-  7 

-  6 

18 

25 

23 

7 

25 

u 

5 

-  2 

3 

16.5 

SPENCER 

MAX 

35 

37 

37 

40 

38 

43 

61 

57 

34 

32 

34 

41 

38 

31 

18 

19 

26 

28 

17 

18 

21 

26 

30 

32 

35 

56 

53 

36 

33 

28 

30 

34.3 

MIN 

29 

24 

29 

23 

31 

30 

30 

33 

24 

25 

30 

31 

30 

16 

4 

8 

5 

16 

8 

3 

4 

20 

23 

25 

15 

32 

17 

5 

0 

9 

18.8 

WAYNE  2 

MAX 

35 

40 

45 

38 

47 

45 

42 

62 

47 

33 

33 

42 

43 

35 

25 

25 

25 

27 

22 

12 

21 

26 

25 

30 

40 

46 

37 

29 

24 

28 

33.4 

HIN 

29 

20 

28 

21 

23 

26 

24 

28 

28 

28 

24 

30 

32 

24 

4 

2 

1 

1 

4 

5 

0 

2 

25 

26 

8 

9 

14 

10 

2 

16.2 

WILLIAMSON 

MAX 

35 

38 

44 

37 

46 

40 

51 

60 

43 

34 

36 

45 

46 

37 

30 

24 

26 

34 

31 

26 

23 

28 

36 

33 

38 

45 

62 

42 

36 

41 

33 

38.0 

MIN 

32 

26 

28 

27 

28 

29 

25 

26 

32 

29 

26 

32 

36 

30 

9 

6 

6 

7 

7 

6 

3 

6 

25 

21 

13 

13 

28 

12 

9 

8 

16.9 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 

35 

38 

41 

35 

46 

40 

49 

62 

52 

32 

32 

41 

42 

41 

27 

23 

21 

30 

29 

19 

20 

25 

29 

31 

32 

39 

58 

41 

32 

35 

27 

35.6 

MIN 

31 

28 

30 

29 

26 

32 

29 

29 

30 

27 

26 

29 

32 

26 

8 

6 

6 

8 

10 

2 

0 

0 

4 

25 

25 

19 

20 

24 

13 

7 

4 

18.9 

CENTRAL  04 

AR80VALE  2 

MAX 

30 

33 

31 

33 

33 

39 

52 

43 

31 

28 

34 

37 

37 

35 

19 

19 

23 

20 

17 

15 

21 

28 

26 

29 

36 

49 

42 

31 

31 

27 

26 

30.6 

MIN 

72 

2 

27 

12 

28 

24 

17 

18 

23 

20 

14 

28 

17 

13 

4 

6 

-  5 

10 

6 

-  1 

-  2 

-  9 

11 

17 

16 

18 

28 

19 

-  3 

-  9 

-10 

11.7 

BAYARD 

MAX 

2b 

38 

32 

31 

33 

33 

48 

45 

34 

34 

30 

36 

34 

30 

13 

16 

19 

24 

13 

10 

14 

28 

22 

26 

27 

49 

46 

29 

25 

20 

26 

28.7 

MIN 

22 

7 

26 

19 

26 

16 

11 

18 

21 

20 

21 

26 

28 

11 

4 

6 

7 

12 

5 

-  2 

2 

-  6 

5 

19 

15 

21 

28 

17 

9 

7 

-12 

13,2 

BFCKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

30 

38 

34 

38 

35 

42 

57 

45 

29 

28 

38 

41 

37 

31 

17 

19 

30 

28 

18 

15 

20 

30 

26 

28 

35 

51 

46 

30 

30 

28 

24 

32.2 

MIN 

19 

14 

25 

17 

30 

26 

19 

27 

23 

23 

21 

33 

30 

14 

7 

5 

-  3 

10 

4 

.  4 

-  6 

-  3 

19 

16 

21 

11 

28 

20 

-  1 

-  1 

4 

14.6 

BFCKLEY  WB  AP 

MAX 

30 

39 

32 

36 

34 

42 

56 

44 

27 

27 

36 

40 

36 

29 

14 

17 

27 

27 

16 

14 

l9 

32 

25 

27 

33 

50 

36 

29 

28 

25 

24 

30.7 

MIN 

20 

22 

23 

17 

29 

26 

31 

25 

21 

22 

21 

31 

29 

10 

6 

3 

1 

7 

4 

-  3 

-  3 

-  1 

19 

17 

20 

26 

23 

13 

7 

5 

12 

15.6 

Birch  river  6  ssw 

MAX 

35 

40 

35 

37 

38 

41 

55 

48 

35 

28 

35 

40 

36 

31 

27 

29 

19 

U 

21 

28 

32 

29 

31 

54 

37 

26 

36 

33.9 

MIN 

20 

3 

25 

16 

28 

25 

15 

22 

18 

22 

23 

31 

29 

9 

-  2 

12 

5 

.  1 

-  8 

-  4 

7 

19 

26 

-  8 

13.8 

BRANDONVILLE 

MAX 

28 

29 

34 

30 

32 

35 

32 

52 

49 

27 

25 

37 

36 

31 

20 

12 

19 

22 

22 

10 

10 

16 

26 

26 

26 

32 

49 

32 

24 

24 

18 

27.9 

MIN 

22 

16 

19 

23 

23 

24 

14 

18 

26 

22 

22 

23 

28 

20 

4 

9 

7 

6 

6 

-  3 

-  1 

-  1 

10 

20 

21 

17 

31 

16 

6 

3 

-10 

14.3 

BUCKEYE 

MAX 

34 

30 

35 

36 

35 

41 

52 

38 

32 

32 

35 

39 

40 

40 

23 

22 

27 

28 

18 

17 

24 

27 

30 

35 

37 

49 

46 

33 

31 

31 

28 

33.0 

MIN 

26 

7 

28 

21 

26 

28 

14 

17 

22 

23 

28 

30 

26 

16 

4 

7 

-  3 

15 

7 

-  1 

.  5 

•  6 

10 

20 

22 

-  5 

22 

20 

.  4 

-11 

-12 

12.6 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

24 

34 

29 

30 

29 

30 

44 

42 

26 

18 

28 

36 

32 

30 

6 

10 

17 

20 

9 

7 

11 

20 

26 

26 

25 

46 

40 

26 

21 

18 

27 

25.4 

MIN 

19 

7 

20 

10 

22 

10 

18 

22 

16 

16 

16 

23 

25 

6 

-  1 

4 

5 

7 

1 

-  5 

-  2 

-14 

3 

16 

16 

18 

24 

12 

8 

-  I 

-10 

10.0 

ELKINS  wB  AIRPORT 

MAX 

30 

36 

35 

35 

34 

39 

57 

47 

30 

28 

35 

40 

36 

30 

16 

17 

26 

28 

13 

13 

20 

28 

33 

31 

29 

55 

42 

31 

30 

24 

32 

31.6 

MIN 

12 

7 

25 

21 

20 

20 

19 

24 

22 

23 

23 

31 

29 

9 

6 

10 

10 

11 

5 

2 

-  2 

-  9 

14 

20 

13 

9 

26 

11 

7 

3 

-  I 

13.6 

FIAT  TOP 

MAX 

23 

27 

34 

27 

34 

31 

40 

52 

41 

24 

26 

34 

36 

35 

22 

13 

13 

27 

22 

13 

10 

17 

29 

23 

26 

35 

49 

33 

26 

27 

26 

28.3 

MIN 

19 

11 

13 

12 

18 

23 

24 

31 

22 

19 

20 

24 

29 

22 

2 

3 

1 

0 

1 

-  1 

-  3 

-  3 

1 

16 

15 

16 

32 

23 

8 

10 

6 

13.4 

HCPEMONT 

MAX 

34 

32 

34 

40 

36 

36 

44 

48 

44 

22 

34 

36 

25 

16 

14 

15 

l6 

20 

16 

10 

14 

24 

24 

20 

24 

36 

44 

40 

32 

18 

20 

28.0 

MIN 

24 

18 

20 

14 

22 

26 

24 

26 

16 

18 

16 

20 

14 

10 

0 

2 

6 

12 

.  6 

-10 

-  2 

-  8 

12 

16 

16 

20 

20 

26 

8 

-  4 

-  6 

12.0 

MC  ROSS 

MAX 

29 

32 

34 

39 

35 

44 

55 

47 

31 

25 

35 

39 

37 

34 

15 

17 

29 

24 

17 

15 

19 

35 

32 

31 

34 

54 

60 

32 

32 

30 

27 

32,5 

MIN 

24 

6 

25 

18 

29 

26 

26 

25 

22 

22 

23 

31 

30 

14 

6 

6 

-  3 

12 

5 

-  2 

.  4 

-  7 

16 

18 

15 

2 

26 

20 

1 

2 

-  1 

13.9 

OAK  HILL 

MAX 

28 

33 

40 

34 

43 

37 

46 

60 

45 

26 

28 

38 

40 

36 

27 

17 

20 

31 

27 

21 

17 

25 

34 

28 

36 

36 

66 

36 

34 

36 

29 

33,8 

MIN 

25 

17 

20 

22 

22 

29 

25 

24 

27 

24 

25 

26 

32 

26 

8 

8 

2 

2 

5 

2 

-  3 

.  4 

2 

20 

19 

21 

27 

23 

6 

5 

4 

15,8 

PARSONS  1  SE 

MAX 

30 

34 

33 

36 

34 

38 

45 

50 

32 

28 

34 

40 

36 

33 

16 

19 

23 

27 

17 

13 

19 

29 

31 

31 

31 

54 

42 

33 

29 

26 

32 

31,6 

MIN 

25 

14 

28 

20 

28 

25 

19 

22 

24 

24 

24 

29 

30 

15 

6 

11 

12 

15 

8 

2 

2 

-  5 

11 

19 

23 

7 

30 

20 

6 

11 

-  2 

16,2 

PICKENS  1 

MAX 

28 

37 

32 

36 

32 

38 

51 

45 

28 

26 

34 

40 

38 

30 

12 

14 

27 

26 

12 

13 

18 

29 

34 

34 

28 

51 

39 

34 

29 

23 

36 

30,7 

MIN 

20 

9 

22 

18 

26 

17 

21 

24 

20 

19 

20 

31 

28 

7 

2 

7 

7 

9 

3 

-  9 

-11 

-10 

7 

18 

16 

15 

27 

12 

2 

0 

0 

12.2 

RICHWOOO 

MAX 

28 

32 

35 

39 

36 

43 

55 

44 

32 

25 

37 

38 

37 

33 

14 

17 

29 

28 

16 

14 

20 

34 

32 

30 

29 

54 

60 

31 

31 

29 

33 

32.4 

MIN 

20 

14 

25 

21 

30 

28 

20 

29 

22 

22 

23 

33 

30 

13 

5 

8 

7 

13 

5 

.  1 

.11 

7 

13 

18 

14 

11 

26 

20 

6 

5 

0 

15.3 

RrwLESBURS  1 

MAX 

32 

35 

36 

35 

35 

38 

49 

51 

32 

28 

35 

40 

36 

32 

15 

20 

26 

26 

16 

13 

19 

28 

28 

29 

30 

53 

37 

34 

26 

24 

30 

31.2 

MIN 

27 

16 

28 

20 

29 

26 

19 

25 

26 

25 

25 

31 

32 

13 

7 

16 

13 

16 

6 

2 

0 

.  4 

12 

23 

24 

U 

29 

18 

5 

11 

-  1 

17.1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

25 

26 

38 

28 

34 

32 

40 

53 

40 

22 

23 

32 

38 

36 

22 

14 

11 

22 

22 

12 

10 

18 

26 

25 

19 

34 

40 

36 

34 

19 

22 

27.5 

MIN 

20 

16 

25 

15 

16 

22 

23 

37 

22 

17 

16 

22 

26 

20 

2 

2 

5 

6 

4 

-  2 

-  2 

2 

9 

15 

16 

17 

19 

18 

10 

5 

5 

13.8 

WFBSTFR  SPRINGS  1  E 

MAX 

32 

39 

36 

38 

37 

38 

44 

50 

33 

30 

36 

42 

38 

34 

17 

20 

25 

30 

18 

14 

19 

22 

37 

33 

32 

54 

46 

34 

31 

28 

36 

33.1 

MIN 

27 

15 

29 

24 

29 

29 

24 

29 

25 

25 

26 

33 

32 

16 

9 

13 

13 

17 

8 

0 

•  6 

3 

14 

23 

22 

13 

26 

24 

9 

10 

6 

18.4 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

32 

40 

35 

37 

37 

44 

55 

53 

28 

29 

35 

40 

40 

38 

26 

17 

26 

28 

17 

15 

20 

23 

31 

28 

33 

47 

44 

37 

27 

29 

27 

32.8 

MIN 

25 

15 

25 

22 

30 

29 

34 

24 

24 

23 

22 

32 

35 

21 

6 

5 

1 

12 

1 

-  2 

3 

6 

10 

16 

25 

26 

23 

11 

7 

7 

16.6 

BIUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

28 

39 

32 

36 

33 

41 

55 

45 

26 

27 

35 

41 

40 

31 

14 

14 

28 

26 

17 

12 

20 

31 

24 

26 

32 

47 

39 

28 

28 

25 

22 

30.4 

MIN 

23 

22 

23 

21 

28 

26 

34 

25 

22 

22 

22 

33 

30 

10 

6 

5 

5 

7 

1 

0 

6 

16 

17 

19 

30 

26 

20 

13 

11 

14 

17.4 

Bl  UE5T0NE  DAM 

MAX 

33 

36 

36 

37 

42 

39 

44 

48 

49 

34 

33 

40 

43 

44 

31 

22 

21 

30 

32 

23 

20 

26 

32 

30 

33 

39 

55 

39 

35 

36 

29 

36.2 

MIN 

30 

19 

19 

26 

27 

32 

22 

23 

28 

28 

28 

30 

32 

30 

13 

12 

6 

6 

12 

7 

4 

4 

5 

23 

19 

7 

7 

27 

10 

4 

17.6 

GARY 

MAX 

36 

44 

35 

45 

39 

48 

61 

50 

34 

34 

42 

45 

40 

30 

20 

22 

35 

31 

24 

19 

26 

39 

34 

36 

39 

57 

36 

34 

35 

32 

36.7 

MIN 

21 

23 

26 

25 

33 

22 

22 

26 

26 

22 

29 

36 

29 

12 

3 

2 

2 

9 

7 

-  I 

-  2 

4 

23 

13 

9 

9 

23 

13 

7 

16.1 

KCPPER5T0N 

MAX 

32 

36 

36 

36 

37 

39 

43 

48 

33 

33 

38 

42 

38 

34 

19 

16 

27 

29 

20 

18 

22 

29 

32 

31 

32 

48 

41 

34 

30 

27 

31 

32.6 

MIN 

26 

18 

29 

21 

31 

30 

23 

29 

25 

28 

21 

33 

33 

18 

10 

10 

2 

16 

7 

2 

-  3 

2 

21 

21 

17 

11 

30 

21 

5 

11 

17.8 

LFWISBURG  2  SSW 

MAX 

34 

30 

31 

38 

38 

40 

52 

42 

30 

32 

36 

42 

43 

40 

19 

20 

27 

26 

20 

17 

22 

31 

28 

30 

34 

51 

47 

31 

32 

29 

24 

32.8 

• 

MIN 

25 

16 

27 

23 

31 

29 

20 

27 

25 

24 

26 

32 

31 

18 

7 

9 

5 

15 

8 

2 

3 

12 

19 

20 

20 

5 

30 

19 

4 

3 

17.4 

PINEVILLE 

MAX 

31 

35 

35 

35 

42 

39 

45 

56 

48 

32 

33 

41 

42 

38 

30 

18 

18 

31 

30 

21 

19 

25 

36 

32 

35 

39 

49 

37 

32 

32 

34 

34.5 

MIN 

28 

20 

20 

24 

25 

32 

21 

22 

27 

26 

23 

26 

32 

29 

13 

' 

1 

1 

10 

6 

-  3 

-  3 

2 

23 

15 

5 

6 

21 

4 

-  2 

-  2 

14.7 

UNION 

MAX 

30 

36 

35 

34 

40 

36 

43 

69 

45 

31 

32 

37 

41 

40 

26 

21 

21 

29 

30 

21 

18 

26 

33 

28 

31 

37 

63 

36 

35 

33 

27 

33,7 

MIN 

25 

14 

18 

24 

25 

29 

19 

26 

25 

26 

26 

29 

30 

27 

8 

8 

0 

8 

7 

2 

3 

2 

10 

20 

20 

4 

10 

23 

5 

6 

15,5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 

36 

32 

35 

42 

50 

44 

58 

46 

34 

29 

37 

41 

41 

41 

22 

23 

30 

29 

23 

19 

22 

34 

31 

33 

37 

55 

48 

34 

34 

30 

2  5 

35,3 

MIN 

26 

12 

28 

19 

30 

30 

18 

22 

26 

26 

26 

32 

30 

16 

8 

11 

0 

16 

9 

3 

4 

-  2 

16 

21 

25 

2 

30 

25 

5 

5 

0 

16.6 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

35 

36 

37 

39 

40 

42 

49 

44 

38 

36 

34 

41 

40 

34 

25 

27 

29 

33 

22 

22 

25 

31 

26 

37 

37 

61 

53 

36 

34 

28 

24 

35.3 

MIN 

31 

24 

29 

26 

25 

20 

16 

20 

30 

30 

30 

30 

25 

17 

14 

15 

16 

17 

13 

8 

12 

12 

12 

24 

29 

13 

36 

25 

16 

12 

-  2 

20.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


WCSI    VIKGINIA 
UtCCMaCH    1«6) 


Day  Ol  Month 


SUIIon 


21     2f      30      11 


FCtNKl In    2    NC 

HtRPERS  FfPRY  NAT  MON 

Kf  4PNFV5VULE  I  NH 

KfVSER 

MtRTINSBURG  FA<  *P 

MATHUS 

MCOPEF lELO  MCNEILL 

OWPS 

BFTERSBuPC 

PIEDMONT 

RPMNEV  3  NNE 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


42  19  )a 


J6   JT   38 
26  21      21 


if       35 

U   30 


35   3' 
2*   20 


29  26  27 

36  <>0  3n 

27  23  29 

30  32  3". 
2i>  22  26 

36  3S  36 

31  20  30 

38  37  38 

26  23  24 


19   16   <.7 


26   26   2S 


17   19   18 
25   26   22 


26   26   21 


17   IB 
11   25 


18   25 

15   IR 
27   26 


21   29   20 


18   19 
22      26 


18  41 

19  25 


40   41 

20   21 


57   »5   15 
22      24   26 


49   46 
2)   21 


40   50 
20   24 


50   45 
20   24 


42   38 
25   27 


57   16   '8 
17   19   29 


49   48 
2  3   24 


59   55   38 
18   20   28 


39   58   41 
22   30   29 


51   19   37 
17   20   29 


58   51 
19   22   23 


19   34   45 
24   25   25 


18   40 
II   29 


38   38   95 

10   )0   10 


19  16  41 

29  11  29 

17  35  42 

25  25  30 


19   38 

30   29 


37   19   34 
26   29   29 


36   48 
27   29 


30   32 
22   20 


22 

17   37   44 
30   10   31 

17   39   17 
29   30   30 


19   25 

18    4 


40   17 
27   27 


40   18 
26   11 


43   40 
25   20 


41   16 
26   29 


27   24 

41   38 
26   19 


17   21 
17   10 


42   25 

u    u 


39   37   24 


25   30 

14    9 


20   21 

10   10 


26   26 

15    9 


28   29 

15   14 


24  2;  Ji 


26   27 
15   16 


23   21   24 


10  29 

11  7 


32   24 

14    6 


24   26 
7   12 


12 
■  2 


2)   41 

1>   17 


10   JO 
14   19 


12   25 

6   11 


25   41 
12   18 


32   29 
18  22 


75   12   JO 


4)   45   46 
27   15  22 


17   52 
15   32 


17   51 
28    9 


J7   5} 

22      11 


60   52 
4   13 


18   51 

20 


27   22   29 


32   40 
25   26 


37   61 
28    2 


36   14 

I  7    6 


40   17   U 


41   12   14   24 
23    5   12  -  7 


15  J3  24   22 

18  9  3-3 

33  31  25   2) 

16  8  n  .  5 

38  14  30   23 

20  9  2.5 

41  16  11  22 

27  26  14    5 


15  35 

16  10 


10  26 

11  0 


18   14   30   23 
21   13   12-2 


33   35   26 


16.1 

16.0 


35.1 

18.8 


3J.8 

16.1 


36.5 

16.5 


34.4 
20.7 


37. a 

18. T 


32.2 

18.9 


16.0 
18.8 


36.8 
16.6 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


cu 


311 
111 

a.:2  a 


Wind         speed 
m  p.  h. 


Relative    humidity   averages 
percent 

f- 


Number  of  days  with  precipitation 


S 


e 


■^  j:       SO 


—       I     N    "fl 


BECKLEV  WB  AIRPORT 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 
ELUINS  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 


WNW  18 

SW   ;  23 

i 

W  I  15 

WSW  !  18 


7.9 
6.8 
7.8 
6.9 

7.1 


25++  i  SE 

2  3++  WNW 

35++  WNW 

22++  WSW 

30  W 


31 

18+ 

18 


75 

77 

10 

70 

69 

12 

67 

75 

13 

7.0 
7.0 
8.0 
6.8 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VCBI-'».ESTERN  01 

C5F5T0N  1  SS» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

0.5 

1 

0.8 

1 

1 

l.s 

3.5  4.0 

4    B    f 

6    5 

i   T 

T 

T 

MEk  "ARTIMSVILLE 

SNO».fALL 
SN  ON  SND 

l.T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

O.B 

1 

0.9 

2 

1 

T 

1.6 

1 

T 

T 

1 

5.4   T 
6    ( 

1   * 

2    2    2 

PARKFQSBUI^G  EAA  AP 

SNOhFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1.0 
1 

I 

T 

0.8 

0.4 

1 

T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

l.f 

1 

T 

T 
1 

T 

5.0   T 

2    6    S 

T 
4   T 

T 

T 

T 

T 

PASKE8S8U56  »e  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

1 

0.2 

T 

T 

T 

0.3 

0.7 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

T 

T 
1 

T 

T 

5.r 

T 

T 

4 

T 

T 

T 

T 

fcEIBTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
I 

0.5 

I 

T 

1 

2.5 
2 

1 

1 

T 
I 

1 

1 

2.0 
3 

T 

3 

T 

T 
3 

4.! 

l.t 

0.3  0.5   T 

2    2|    2    2    2 

WHEELING  «ARv«0OD  Ow  12 

SNO«FALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

T 

T 

2 

7 

2 

-^ 

6 

( 

2 

1 

NCRTH  CENTRAL  02 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

- 

. 

- 

. 

. 

3.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2.0 

. 

. 

. 

. 

5." 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

, 

_ 

_ 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

5 

2 

1.0 
2 

T 
2 

2 

T 

3.0 

3 

1.0 
4 

2 

T 

T 

0.5 

1 

T 
T 

2.0 

2 

2 

2 

7.C 
1 

3.C 
T 

7 

e 

3   : 

2 

6LENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

- 

2 

I 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

"3   '2 

2 

2 

e 

g 

fl 

7 

6    5    4    4    3 

MANNINSTON  I  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2 

0.2 
2 

0.5 

2 

1 

1 

T 

0.5 

1 

1.0 

2 

0.5 
2 

1 

T 

T 
T 

2.0 

7 

0.3 
2 

T 
2 

2 

2 

5.0 

5 

l.C 

t 

6 

■ 

T 

T 
2    2 

2 

►•ORGAMTOxN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

T 
2 

T 

I 

T 

1 

T 

1 

T 

0.2 
T 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.4 

T 

0.6 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

3.C 

T 

T 
2 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

SCUTH.ESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNO«FALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
3 
.2 

T 
1 

1.2 

T 

T 

T 

1.0 

0.8 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.3 

T 

T 
1 

T 

1 

1 

T 

6.2 

4 
,4 

T 

5 
.5 

.4 

3   T 
.4 

T 

T 

T 

0.1 

T 

CLAV  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

I 

I 

- 

- 

. 

- 

I 

. 

- 

- 

- 

- 

6 

8 

8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOwFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 
I 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

I 

1 

T 

T 

5.5 

2 
.5 

T 

6 
.5 

4 
.4 

4    1 

T 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

2.0 
2 

1 

1 

0.5 

1.0 
1 

6.0 
6 

1.0 

7 

5 

4 

2 

1 

1 

.INFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1 

1 

T 

T 

2 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

CENTRAL  04 

ARBOVAlE  2 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.S 

3 

2.0 

2 

0.1 

2 

I 

T 

T 

T 

1.0 

0.5 
2 

I 

1.0 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

4.0 
5 

8.0 
13 

12 

10 

9 

a 

8 

8 

8 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
10 

T 
8 

1.5 

6 

1.0 
6 

4 

3 

2 

3.0 

5 

5.0 
10 

T 
8 

6 

5 

4 

T 
4 

T 

0.5 

5 

0.5 

5 

5.5 

11 

T 
11 

9 

9 

1.0 
10 

6.0 
15 

T 
15 

15 

11 

T 
11 

T 

n 

T 
11 

T 
11 

CAh'DEN  ON  6AULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
6 

1.0 

5 

1.0 

3 

1.0 

2 

2 

1 

1 

2.0 
2 

8.0 

1.0 
5 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 

1 

T 
1 

T 

6.0 

3 

2 

2 

2 

1.0 

2 

12.0 
8 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.3 
5 
.5 

0.6 

3 

.4 

l.l 
2 
.2 

T 

2 
.2 

T 

T 
1 

1 

0.6 

T 

1.7 

1 

T 

3 
.2 

T 

2 
.2 

T 
T 

T 

0.8 

T 

0.4 

1 

0.4 
T 

O.I 

T 

1.7 
T 

0.9 

3 
.1 

0.1 
2 
.1 

T 
1 

1 

4,7 
2 
.2 

T 

5 
.6 

T 

5 
.5 

4 
.5 

T 
1 

T 

I 

T 
I 

0.1 
1 

T 
1 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

5 

5 

5 

4 

- 

2 

1 

T 

2 

4 

4 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

7 

12 

12 

10 

6 

5 

5 

5 

5 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

1.0 
6 

2.0 

7 

5 

2 

T 

T 

T 

3.0 

3 

T 
3 

1 

1 

T 

1.0 
I 

T 
1 

1.0 
2 

2 

1.0 

3 

3 

3 

2 

2 

12.0 

13 

10 

10 

7 

6 

6 

6 

i 

6 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

4 

3 

T 

2 

0.5 

3 

1.0 

I 

1.0 
2 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.5 

3 

2 

2 

1 

B.O 
9 

1.0 
10 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

ROtoLFSBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

T 
5 

T 

5 

T 
5 

3 

2 

T 

2.0 
2 

4.0 
6 

T 
6 

3 

I 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

T 

4 

4 

1.0 

4 

6.0 
10 

T 
10 

10 

5 

T 
4 

4 

T 
4 

4 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

7 

1.0 

5 

4.0 
8 

1.0 

8 

6 

4 

5.0 

7 

4.0 
10 

10 

2,0 
12 

10 

9 

1.0 
10 

1.0 
1\ 

1.0 
12 

T 
12 

4.0 
14 

1.0 

15 

1.0 
15 

15 

6.0 
20 

8.0 
28 

27 

23 

20 

IB 

17 

17 

4.0 
21 

SOL/TUERN  OS 

BLLEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 

1 

0.5 
I 

0.1 
2 

2 

T 

1.0 
T 

1.0 

1 

T 
2 

T 
1 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1.0 
t 

T 
1 

T 

fl.O 

5 

T 
8 

T 

7 

6 

T 

4 

3 

2 

T 
2 

1.0 
3 

BLUESTONE  DAW 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

0.5 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

4.0 
10 

T 
9 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

LEwISBuRG  2  SSw 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

C.3 

9.5 

10 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

( 

6 

PINEvlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

T 

0.5 

I 

1 

1.0 

I 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

8.0 
8 

2.5 

11 

9 

8 

8 

6 

4 

2 

3 

I.HITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

5.0 
U 

8 

7 

4 

1 

3 

; 

3 

NORTHEASTERN  06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.9 
2 

0.4 
10 

10 

8 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

0.7 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

13 

10 

8 

T 
6 

t 

3 

: 

3 

MATUIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 

2 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

2.0 
10 

0.2 
10 

9 

6 

4 

< 

4 

4 

<. 

KOORFFIELD  WCNEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Coallnu*<l 

b^ 

lU 

Wb 

Al 

A. 

AI 

^D 

SJ 

NL 

)W 

u 

N 

Ui 

iU 

u^ 

ID 

"t'tHbtd    1W,1 

Staltoa 

Darolamlb 

I 

3 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

19 

16     17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23     24 

29 

26 

27 

28 

29 

30     31 

PlfDHONT 

SNOnFtLL 
SN  ON   ONO 

0.5 
T 

T 

T 

1.0 

I 

o.t 

1 

2.0 
2 

T 

t 

T 

T 

t 

T 
T 

I 
T 

I 

I 
T 

t 

1.0  «.o 

1      10 

t 

T 

» 

I 

t 

2 

2        2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitotion 

If 

n 

II 

1 

•  i 

1  2 

n 

1 
IE 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

No.  of  Days 

1 

a  u: 

1 

1 

? 
o 

S 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

M 

n. 

1 

Q.    c 

s  I 

s 

a 

1 

4> 

1 

1 

0 

s 

a 

°  1 

°  1 

li 

AUGUST    1963 

HUNTINGTON    FED    BLOG 

64.0 

6*. 2 

74.1 

-    2.0 

93 

3 

57 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

2.63 

-       .56 

.73 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

SEPTEMBER    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

78.8M 

54.2 

66.  5M 

-    3.4 

89 

12  + 

40 

31  + 

59 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-    1.61 

1.30 

12 

.0 

0 

1 

1 

1 

OCTOBER    1963 

HOPPERSTON 

M 

M 

M 

26 

31 

0 

0 

0 

0 

WAYNE    2 

M 

M 

M 

22 

30 

0 

0 

0 

WEST    UNION 

M 

M 

M 

85 

19 

25 

31 

0 

0 

0 

.31 

28 

.0 

0 

NOVEMBER    1963 

COR  TON 

56.1 

31.3 

44.7 

74 

18+ 

15 

24 

602 

0 

0 

16 

0 

3.34 

1.41 

29 

1.0 

0 

8 

2 

1 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

se.3 

39.2 

48.8 

2.1 

74 

22 

27 

25 

480 

0 

0 

5 

0 

2.37 

-       .27 

1.18 

29 

3 

2 

1 

WEST    UNION 

55.9 

33.8 

44.9 

72 

18  + 

19 

25+ 

599 

0 

0 

15 

0 

3.04 

1.23 

29 

2.5 

3 

29 

5 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1        2    {    3 

^1 

^1 

6 

^1 

8        9 

10 

11 

12 

13      14   {   15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   I  24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST    1963 

HUNTINGTON    FED    BLOG 

2.63 

.19 

.16 

.38 

.02 

T 

.1>6 

.73 

.02 

.02 

.65 

SEPTEMBER    1963 

HUNTtNGTON    FED    BLDG 

1.31 

T 

T 

1.30 

.01 

T 

T 

T 

. 

OCTOBER    1963 

KOPPERSTON 
WAYNE    2 
WEST    UNION 

- 

: 

- 

\ 

\ 

; 

~ 

:  ; 

j 

-_ 

- 

-           -           - 

= 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

-        - 

- 

- 

.01 

.31 

.04 
.03 

- 

NOVEMBER     1963 

CORTON 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

WEST    UNION 

3.34 
2.37 
3.04 

.25 

T 

.27 

T 
.02 

T 

.22 

.60 
.02 

.65 

.08 
.30 

.02 

T 
.30 

T 

.01 

T           .03      T 
T           .02 
.05 

T 

.0> 
.05 
.05 

.11 
.01 

T 
.05 

T 
.02 

.01 

.34 
.34 
.58 

.13 
.09 
.07 

1.41 
1.18 
1.23 

.14 

T 

.06 

I 

DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Of  Month 

1 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

AUGUST    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

MAX 

89 

90 

93 

86 

88 

84 

84 

88 

88 

80 

82 

84 

84 

87 

74 

80 

85 

78 

77 

76 

86 

87 

89 

87 

77 

84 

84 

90 

76 

65 

81 

84.0 

HIN 

68 

61 

70 

71 

63 

64 

70 

68 

64 

64 

61 

57 

67 

60 

58 

58 

63 

64 

54 

66 

65 

54 

63 

65 

57 

50 

61 

62 

73 

67 

62 

64.2 

SEPTEMBER    1963 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

MAX 

75 

77 

78 

81 

83 

85 

85 

89 

89 

67 

77 

82 

85 

83 

86 

85 

85 

70 

70 

69 

72 

78 

82 

79 

71 

75 

70 

78 

78.8 

HIN 

55 

49 

68 

67 

62 

58 

55 

57 

60 

64 

60 

66 

58 

58 

56 

59 

56 

55 

53 

58 

59 

51 

45 

41 

40 

44 

4/ 

4  7 

49 

44 

40 

64.2 

OCTOBER    1963 

KOPPERSTON 

MAX 
MIN 

80 
36 

80 
41 

75 
40 

77 
44 

75 
42 

76 
49 

79 
52 

76 
45 

77 
46 

77 
46 

65 
52 

63 
38 

62 
30 

55 
25 

WAYNE    2 

MAX 
MIN 

84 
34 

84 
34 

84 
35 

85 
47 

83 
40 

83 
39 

84 
40 

85 
41 

84 
43 

83 
45 

95 
45 

80 
56 

71 
34 

57 
22 

61 
23 

WEST    UNION 

MAX 

82 

73 

73 

79 

82 

81 

82 

83 

85 

81 

80 

81 

82 

84 

83 

84 

74 

58 

55 

56 

61 

MIN 

63 

42 

29 

30 

31 

32 

36 

37 

38 

39 

42 

39 

40 

42 

43 

45 

62 

48 

32 

27 

26 

NOVEMBER    1963 

CORTON 

MAX 

57 

49 

51 

58 

54 

6n 

58 

56 

68 

68 

63 

51 

44 

40 

52 

57 

74 

74 

60 

55 

57 

72 

69 

60 

66 

53 

68 

61 

65 

35 

68.1 

HIN 

28 

27 

24 

22 

42 

47 

45 

45 

30 

30 

35 

23 

23 

25 

34 

28 

30 

36 

43 

33 

33 

25 

33 

16 

20 

34 

36 

3  3 

29 

28 

31.3 

HUNTINGTON    FED   BLDG 

MAX 

65 

47 

55 

61 

56 

59 

57 

61 

66 

69 

61 

50 

40 

43 

64 

60 

73 

72 

62 

68 

65 

74 

65 

48 

55 

53 

61 

60 

52 

35 

58.3 

MIN 

42 

35 

31 

32 

48 

49 

50 

44 

37 

36 

38 

37 

33 

35 

36 

34 

45 

45 

40 

40 

57 

49 

37 

30 

27 

37 

46 

41 

35 

32 

39.2 

WEST    UNION 

MAX 

51 

45 

51 

55 

56 

60 

57 

51 

64 

67 

59 

49 

41 

39 

60 

53 

72 

72 

60 

65 

69 

58 

52 

58 

50 

54 

57 

58 

49 

35 

55.9 

MIN 

44 

26 

24 

23 

44 

51 

49 

41 

34 

29 

34 

25 

19 

33 

34 

25 

32 

41 

38 

27 

50 

42 

45 

32 

19 

23 

35 

32 

32 

29 

33.8 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ALMIOHT 
ALMNtON 
ALPtNA   1   Ntt 
AMOVALr    I 
AININS    CONCORP 
•AVARO 

•ICKLCV    V    A    MOSP) 
tlCKLrv    «ll    Af 

■IllNOTON 
BfLLfVULi    OAN    iO 

ItLVA 
DINSON 


UN 


nuN  I 


at 


KRiktLCV    SfRIN 

ilKCH   AIVIO    *    ; 

•tueriiLO  '*A  I 

ILUeSTONC   DAM 
•ftANCHLAND 
•KANPONVtLLC 
allUSHT    RUN 


(lUlfc 


Tl 


CHARLESTON  MB 
CHAftLtStON  1 
CLARKSeuRO    1 


CLINDCNIN 
COB TON 
C*i(STON  1 


OAVIS 

!20-> 

TUCKFR 

DRV    CBtER 

:**; 

HALEFGH 

OUNUOM   5   E 

^^^o 

WAYNE 

ELMN5    WB    AIRPORT 

:ti9 

RANDOLPH 

ELICNBORO 

?T46 

RITCHIE 

FAIRMONT 

;«20 

MARION 

FLAT    TOP 

J0»2 

MCBCER 

FRANhL IN    2    NE 

121S 

PENDLETON 

FRtCMANSeURG 

J239 

LEWIS 

CAfir 

JJ53 

MC    OOWELL 

CASSA-AY 

n6i 

BRAHTON 

OLCNVILLE 

3S** 

GILMER 

GRAFTON    1    NE 

TAYLOR 

GRANTSVILLE    2    NW 

364S 

calnoun 

GRIFFIThSVILLE 

37*9 

LINCOLN 

hac";er  valley 

JT9B 

WEBSTER 

HALL 

3916 

BARBOUR 

39*6 

LINCOLN 

HARPERS   FERRf 

JEFFERSON 

HARPERS    FERRY    NAT    mONMI 

393; 

JEFFERSON 

HASTINGS 

}97<. 

HICO 

-128 

FAYETTE 

HOGSETT    GALLIPOLJS    DAM 

h200 

MASON 

HOPEMONT 

<.26ft 

PRESTON 

HORNER 

«2B1 

LEWIS 

HOULT    LOC*    15 

4309 

MARION 

HUNDRED 

«369 

WETZEL 

•HUNTINGTON    FED    BLOG 

4388 

CABELL 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

CABELL 

lAEGEB 

ti.oe 

MC    OOWELL 

IRELAND 

<.*i78 

LEWIS 

JANE     LEW 

4559 

LEWIS 

K.EARNETSVILLE     1     NW 

JEFFERSON 

KER-IIT 

<.ei6 

MINGO 

REYSER 

4836 

MINERAL 

HOPPERSTON 

•.966 

WYOMING 

LAKE    LYNN 

5002 

MONONGALl 

LEWIS6URG    2    SSW 

522'. 

GHEENbfiie 

LINOS  IDE 

528*. 

LIVERPOOL 

JACKSON 

LOC<NEY 

LOGAN 

ss*.; 

GILMER 

LONDON    L0C1S 

5365 

MADISON 

HANNINGTON     1     N 

5621 

MARION 

MANNINGTON     1     W 

5626 

MARION 

600      IP      IP 


n      loao    hp    *p 


60   08         2100 


^100 
3250 
1250' 


81  32    I 
80    SB    ! 

82  00    I 


OBSCnVATlON 
TIME  AND 
TABLES 


6*0      6P      «P 
6*8      7A       7A 


850      )P       iP\ 


U«8,  MIDI  MID 


140      6P'     6P 


730;      BAi      BA 


220      SP,      5P 


570      7A      7A 


930      SP'      5P 


OMe"    \,     iMITM 

HPi.    Nllllt    R.    IHCtll 

CONCORD    COLLLGL 
HOWARD   A.    ruLK 
V.    A.    HO&PlTAi 
U    S    HfATHtR    ftUNfAU 
aCORGE    R.    HILLVARD 
CORPS   or   tNGlNCERS 

ffAVMOND    t.    PMILLIPI 
CLARKSBURG    NATtR    DOAf 
ROaCHT   N.    HALL 
H.    N,    RUPPCNThAL .     Ill 
SOUTHCASTeRN  OAS   CO. 
FED.    AVIATION    AGENCY 
CORPS   OP    ENGINEERS 
OERVL   L.    WINTERS 
VERL    t.    GALLOWAY 
JOHN    0.    SHRLVt 

MISS     ILEAM    WALTON 
OR.    ARTHUR    0.    GOULD 
JOHN    W.    BROWN 
EUREKA   PIPE    LINE    CO. 
HOWARD    FLETCHER 
BEN    F.    THOMPSON 
JAMES    W    LINGER 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 
HENRY    R.    GAY 

MRS.    SARAH    a.    PRANKFC 
KAThERINE    M.    RAOER 
HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
SEWABO    R.    LYNCH 


CITY 


TION    PLAI 


FRED    E.    BOWLING 

GEORGE   0.   HAMMER 

EQUITABLE   GAS   CO. 

JAMES   KISH 

M.   VA.    WATER   SVC.    Ci 

LEWIS   WOLFE 

EARL   R.   COHROTHERS 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

ROBIN   D.    MOORE 


MRS.    LELA 


TEH 


5P 

SP 

" 

9A 

BA 
7A 

: 

BA 

BA 

AP 

AP 

" 

MRS. OPAL    R,    JACKSON 

M.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
MISS  ELEANOR  J.  WHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
I  HOPE    NATURAL    GAS    CO.  I 

■  MRS    MILDRED    E    CRIST 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    HARRIET    SHARPS 
CLARKSBURG    WATER    BOARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 

MFGRS.    LT.    +    mT.    CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 
MRS    SUTh    L.SUEMORE 
CLARKSBURG    WATER    BOARD 
CLARKSBURG    WATER    BOARD 
W    e    AGRICULTURE    OFF 
EDWARD    H.BOWEN 
POTOMAC    STATE    COLLEGE 
j  HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

!  WEST    PENN    POWER    CO. 
RADIO    STATION    WRON 
LOUIS    E.    CANTIBEBRY 
BROOKS    E.    UTT 
HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
COY    £.    MARSHALL 
CORPS    OF    ENGINEERS 
J.    E.    CURRY 
JAMES    N.    MORGAN 
ORA   G.    FROST 


0" 


COUNTY 


j  MATHIAl 

I  MC     MfCMIN    DAM     11 
I MC    ROSft 

HIDOLCBOURNt     2    tit 
I  HOONEPIELD   I    ISE 
I  MOOReniLD   MCNEILL 
I  honqanTomn  paa  airport 

MORQANTOMN   LOCK   AND  OAH 
I  MOUNOSVILLI 
!  NT    STORM 


i  PARACRSBURG    PAA    AP 

KPARKERSBURG    MB    CITY 
I  PARSONS    1    &C 
1  PETERSBURG 
I  PMILIPPl 
' PICKCNS    1 
I  PKOMONT 
PlNEVlLLt 

I  POINT  Pleasant  s  nni 

\   PRINCETON 

<  RAVENSWOOD  DAM  22 

, RENICK  2  S 
, RICHWOOD 
I  RIPLEY 
■  ROMNFY  3  NNE 

ROWLESBURG  1 

SI  MARYS 

SMITmBUHG 

SMITHVILLE 
'  SMOOT 
i  SPENCER 


5«TJ' IKlCAMONTAt 

Y    >•    II 

6T07    aiRMlIV 

«    It   lA 

(rwiarRKiLCT 

«  If  J« 

«r  14    HARDY 

ti  It    41 

5T*TiHrRCIR 

li  17   H 

6102 
6112 
*l*t 

Alt) 
t)62 
4**2 

4*67 
4Stl 
667* 
4S«t 


HAROV 

MONONOALIA 

MONONGALIA 

MARSHALL 

OtANT 

RALEIGH 

HANCOCK 

MCTZEL 

PAYETTE 

MORGAN 

MOOD 


I   ABSf  WOOD 
; 466T  TUCKER 

6tS*  GRANT 
I  6982  BARBOUR 

I  49*1'  Randolph 

700*  MINERAL 

:  7029! 


'  MASON 
07| MERCER 
52  JACKSON 


I  7730  HAMPSHIRE 
I  7785  PRESTON 
7875  PLEASANTS 
82  7*  DODDRIDGE 
8286'  RITCHIE 
8295  GREENBRIER 
.  838*  ROANE 

8*331  PENDLETON 
8536  GRANT 
8608  NICHOLAS 
86621  BRAXTON 
,  8782'  PRESTON 
8807  TUCKER 


I  VALLEY  BEND 

VALLEY  HEAD 

VANDAL  I  A 
'  WAROENSVILLE  R  M  FARM 
.  WASHINGTON  DAM  19 
;  WAYNE  2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

WEIRTON 

WELLSeURG  J  NE 

WESTON 

WEST  UNION 


9086  RANDOLPH 
910*i  LEWIS 
9281  HARDY 
93091  WOOD 
9323'  WAYNE 
9333  WEBSTER 


9*50  DODDRIDGE 


9605  MINGO 
.9610  MINGO 
'  9683    PUTNAM 


• 

It   »t 

IT    tt 

1 

It    It 

1 

M   01 

• 

It  Of 

It    It 

6 

It    IT 

St   t* 

1 

It  n 

* 

IT    52 

1 

*0    10 

It    It 

1 

II    »B 

1 

If    10 

8 

19   11 

,  10,  II  *0 

t!  It  It 

11  IT  15 

I     •   II  »» 

T   17  iZ 

8    31  >T 


9    39  23 

21  J9  21 

a;  19  23 

e;  39  17 

Si  39  0*    I 

*  JT  53 

S]  18  *l 

9'  38  *1    I 

9!  39  08 

*  38  18 


10]  It   19 

,      7'  37    36 
I  10|  38    *6    : 

'  lol  38  33 

,      6|  18  56 

9|  39  06 

'     bI  39  15 


OMOIVATION 

ma  AjfD 

TABtXI 


gill' 


§ 

1 

J 

1110 

>I1 

til 

NIB 

MtD 

420      IP 
11*1 

IIIO 


615  MID 
1410  IP 
lOlli 
1181 
1691  TP 
1011 
1210 

410 


, CICIL   A*   CUPR' 
PCO*   AViATItM  A«CNCf 
ROtCtf    L.   CAimili 
VIROIL    I.   HATHlAt 

COPPI  or  rNiiNriPk 
I  AUIIIkl    0.    AMirr 
N   H.    CRUMP  INC 


PCD. 

VIA 

ItJH  AGIdC 

V 

or 

NCINIIPS 

H0UND6VIII.I    IIWAOI 

PH 

Ml.    IILt 

N    MIIMICK 

vt*ot 

G. 

WtBI 

MIUI 

H     » 

OR.    t 

ANCft&M 

MILEt 

MRI. 

.     M 

HOVCRMAL 

WfA 

MIR    BUPtA 

u 

IRS.   BCS 
;RS.  I 


S.     MOHL 
iNt     Lt*i:H 


2*10 


3050     lA 
3*00  ' 

1090, 


1200 

1975|     TA: 
2010  I 


Mi. 

C.   A.    SUTER.    JR. 
JAMEt   G.   HC   OERMIT 
UNIVERSITY   Of    w,    Vi 
tf.   VA.    WATE*    SVC.    I 
CORPS   OF   ENGINEERS 

HRt.   HART   V,   MC   rsi 
OAVTON   C   WEBB 
CITY   OF   RIPLEY 
MISS   FRANCES   VANCE 
MRS.    MAUDE    C.    BOLY. 
JOHN    H.     INGRAM 
MOPE    NATURAL    GAS    C< 
HOPE    NATURAL    GAS    C< 
JOHN   P    JONES 
W.   VA,   WATER   SVC. 


CO. 


I  HARRY   J.    GORDON 

FRED   C.    BECKER 
'  CHARLES    F.    GUM 
i  CORPS   OF    ENGINEERS 
I  CHARLES    E.     TREMBLY 

MRS.    MARGARET    PERKINS 
)H|SS   NORMA   RUTH   CASIO 
,  CORPS   OF   ENGINEERS 
:  MRS.THELMA   SPANGlER 
,  MRS   VIOLET   L.    SWECKER 


KENT 


KER 


BO   25        15*0     5P 


39    18        80   *7 


:ksburg  wateo  euARo 
university  exp  farm 
corps  of  engineers 
city  water  plant 
Thomas  w.  moore 
c.  e.  stetson 
hiss  doris  j.   pfister 

j.   arthur  henry,   jr. 
EARNEST    f.    SMITH 

CORPS    OF    ENGINEERS 
JAMES    A.    TERRY 
MRS.    JOYCE    S.    tfUTCHER 
NORFOLK    *    WESTERN    RT. 
MRS.    WILHA    E.    ROBERTS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


■    LITTLE   KANAtfHA; 


'   HONONCAHELA; 


'    -    POTOUAC;       10   -   TYGART;       11    -   YO'JGBIOGHENy 


CORBECriONS 

Hunllngton      Fed.    Bldg . 


Huntington   Fed.    Bldg. 


average    Uln 
30.8. 


age   minimum,    21.2; 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering 
Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observa t i on . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931 -1960. 

Water  equivalent  values,  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  grouad. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Statibn  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  -3/24/64-725 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


F«bniai7 


September 


NORTHWESTERN   01 

BENS   RUN    I    SSE 
CAIRO    3    S 
CRESTON    1    SSW 
HOUNOSVILLE 
NEW    CUMBERLAND 

NEW    MARTINSVILLE 
PARKERSBURG   FAA    AP 
PARKERSBURG    WB   CITY 
WEIRTON 
WELLSBURG    3    NE 

WHEELING   WARWOOD    DAM    12 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 

GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NH 
MANNINGTON  1  H 

HIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOR6ANTOWN  FAA  AIRPORT 
HORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
WESTON 
WEST  UNION 

DIVISION 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  HB  AP 
CHARLESTON  1 
COR TON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLlPOLtS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MAD  I  SON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSHOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

DIVISION 

CENTRAL  OU 

AR60VALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  I    SE 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2    NE 

HARPERS  FERRY  NaT  MONMT 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

HARTlNSaURG    FAA    AP 

haThias 

moorefield  mcneill 

OMPS 
PETERSBURG 

PIEDMONT 
ROMNEY    3    NNE 
WARDENSVILLE    R    M    FARM 


26.  or' 

26.3 
22.9 

24.2 

26.6 
25.8 
26.6 
24.3 
24.0 

23.0 

25.0 


25.9 
26.6 
26.6 
24.6 


-  8.5 

-  6.2 
-11.3 

-  7,9 

-  7.3 

-  6-0 

-  8-0 

-  9-0 

-  8.4 


24,1 

26.7 
25.6 
26.6 
24.5 
24.3 


-  7.8 

-  8-5 

-  7,3 

-  8.9 

-  6.4 
-10.3 

-  9,1 


45.  IH 
45.7 
42.6 


26.7 

-    8 

2 

46.1 

25.2 

-    9 

5 

45.0 

25.4 

-    7 

5 

44.4 

25.1 

-   9 

1 

45.9 

29.2 

47.4 

24.5 

-12 

e 

44.0 

27.0 

-    7 

9 

43.7 

25.3 

45.4 

24.5 

-    9 

2 

44.1 

25.9 

45.1 

24.4 

45.8 

25.4 

44.9 

23.9 

-12 

1 

44.4 

25.9 
31.  2H 
28.1 
29.0 


29.4 
28.2 
29.0 


46.  5N 
50.3 
50.8 
48. OH 
46. IM 

47.6 
47.7 
48.6 
46.9 
48.4 


21.9 

19.4 
24.8 
20.2 
23.6 
24.2 

21.0 
25.6 
24.6 
25. 5H 
23.3 

24.9 
25.6 
22.0 
28. 8H 


27.5 
27.2 
26.3 


28. 3M 

26.9 

24.1 


25.8 
27.7 
28.3 
23.8 


25.7 
25.7 
27.6 

29.9 

25.0 
28.1 
24.6 


40.1 

40.0 
42.4 
38.7 
42.0 
42.4 

40.8 
44.0 
44.7 
43.8 


40.  OM 
43.4 
40.7 


47.0 
47.1 
44.7 
46.2 


43.1 
44.4 
46.5 
42.7 
41.5 

43.6 
43.0 
45.1 


43,7 
44.7 
42.7 


•    1.6 

■  0.7 

■  1.7 

0.2 
0.5 
0.2 
0.8 
0.3 
0.6 


58. 5H 

61.1 

57.6 


61.3 
61.3 
61.6 
59.7 
58.3 

57.8 

59.7 


51.0 
53.0 
50.9 


51.8      -    1.2 


53.3 
57.8 
59.0 
56.4 


55.6 
54.3 
54.9 
53.8 
54.2 


50.9 
47.9 
53.9 


62.9M 
53.7 
52.2 
53.9 


59.6 
60.9 
56.6 


56.11 

55.2 
57.6 
53.4 
56.4 
54.9 

53.4 
57.0 
58.1 
59.1 
54.9 


59.2 
54.9 
60.9 


53.0 
51.4 
51.8 


53.1 
52.8 
52.1MI 


60.2 
59.8 
57.9 
60.0 


59.7 
58.0 
64.3 
59.6 


60.7 
58.0 
59.7 


59.8 
60.5 
58.7 


67.7 
69.7 
67.2 

68.6 

70.7 
70.0 
70.6 
69.6 
68.3 


2.6  68.6 

■    3.1  66.7 

3.1  67.8 

2.6  68.3 

69.3 
5.8  67.7 
1.8    67.1 

69.3 
2.6    67.9 

69.2 
68.9 
66.5 
68.2 


71.1 
71.3 
70.5 
I 
71.5 

73.3 
72.9 
73.0 
72.6 
71.0 

72.4 

72.0 


■  5.2 

■  2.9 

■  3.9 

'  2.8 
2.6 
2.8 
2.2 
2.2 
2.6 


59.5      -   3.0 


66.3    I  -    2.5     70.8 


69.1 
72.  3M 
69.8 
71.1 
69.9 

69.1 
69.  9H 
69.7 


64.6 
66.6 
66.6 


65.9 
65.9 
68.5 
68.4 


67.3 
67.9 
65.7 
67.6 


68.5 
65.7 
72.0 
67.7 


69.2 
66.1 
67.4 


66.3    I 

68.9 

67.5 


-    5.3    26.2   I  -    8.2J  44.2 


72.4 
72.4 
70.9 


64.8 
64.0 
66.1 
66.8 
65.4 


70.0 
64.8 
71. IM 


68.2 
70.2 
68.6 
71.0 
69. 2H 

70.6 
70.5 
70.8 
69.5 
68.1 

69.1 

69,6 


70.7 
69. 3M 
66.0 
70.0 


68.2 

74.1 
70.4 
73.9 
70.4 

72.4 
69.7 
70.2 


71.7 
71.3 


69.2 

70.7 
67.5 
70.0 


71.7 
67.7 
75.3 
72.9 


71.7 
71.3 
70.8 


62.0 
66.7 
67.8 
67.9 


68.6 
63.2 
70.4 


67.2 
67.5 
70.7 
70.  5M 


I 

69.7 
67.8 
74.2 
70.0      - 
69.  IH' 

70.9      ■ 

67.0 

68.6 


•  6.7 
'   2.9 

■  4.4 

■  3.7 
4.0 
3.6 
3.7 
4.2 
3.9 


62.3 
62.7 
62.4 
64.3 
63.5 

65.3 
64.5 
64.9 
64.9 
62.1 

63.6 

63.7 


1,9  69.5 
69.9 
69.1 


65.8 
63.6 
64.5 
64.2 
63.0 


58.0 
55.0 
59.7 
60.0 
58.4H 

57.3 
61,0 
54,4 
58,8 
57,0 

56,0 
60,3 
62,2 


62.0 
63.8 
60.1 


62.0 
60.4 
65.6 
61.3 

62.9HI 


62.6 
62.6 
60.2 


57.1 
57.2 
56.3 
58.5 
59.7 


59.0 
58.7 


57. 5M 

58.0 
62  .9M 
60.6 
60.1 
5«.5 

59.2 


58.9 
56.6   I 
56,2 


3.0 
3.3 
2.1 
2.4 
2.8 
2.1 


44.3Hi 

44.4 

44.9 


45.5 
44.7 
44.9 


45.1 
46.8 
46.5 
46.6 
45.6 

45.5 
46.7 
47.4 
46.7 
46.5 


40.1 
41.9 

43.0 
43.0 


42.2 
39.0 
41.7 
39.4 


26.1 
25.1 
25.6 
24.3 
23.3 

24.5 

24,6 


^3,8Ml  -    0.5 


43.6 
44.0 
43.6 


46.1 
44.7 
46.5 
47.3 
47.0 

45.9 
46.7 
45.7 


-  6.7 
-10,2 

-  9.7 

-  8.7 

-  9.8 


50.4 

52.1 
51.9 
52.3 
51.1 
49.5 

49.9 

50.8 


25. 3M, 
23.9 
23.8 
24.2 


24.5 
24.8 
24.7 


50.7 
49.3 
49.6 
50.6 


50.5 
50.7 
50.7 
50.1 


24.3      -10.7    ! 


27.0 
26.6 
26.6      -    9.5 


24.2 
20.7 
25.8 


45.5 

45.1      I-   2.3 
49.0       -    2.9 


46,0 
48.3 
43.9 
47.4 
46.3 


48.9 
49. B 
49.5 
46.1 


50.0 
46.3 
51.9 

47.5      I-    2.4 


26.4M|  -10.3 


51.3       -    3.3 


90.9       -    3.2 


2.5 
2.2 


3.0 
2,9 


M 
1 

27.0      -    7.3 
25.0   ; 
26.5 
27.6MI 
28.3      -    7,3 


25,6 


7,5 


26, 7H  -   6,2 


52,5  r    1,6 

50.9  r    1.7 

51.5 

50.2  r    1.8 


2.9|  52.7   i        0.5|  60.1    |  -    2.0|  68.2    |  -    1 .9     71.3  |  -   2.7|  69.7  |  -    2.6    62.0  |  -    3.5(  57.2  i        2.3|  46.5 


I  27.0  I  -    7.11  51.1      h    2. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


)«ou«ry 


August 


NORTHWrSTERN  01 

BELLCVILLe  0AM  ?0 
BENS  RUN  1  SSt 
CAIRO  t  S 
CRCSTON  1  SSW 
fLLCNBORO 

MC  MECMEN  PAH  IJ 
HOUNDSVILLC 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  EAA  AP 

PARKtRSBURG  HB  CITY     R 
ST  MARVS 

WASHINGTON  DAM  19 
WtlRTON 
WELLS8URG  ^  NC 

WHEELING  WARWOOO  DAM  1? 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 

BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
BURNSVILLE 
CENTRAL lA  2  NNW 

CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

HASTINGS 

HORNER 

MOULT  LOCK  15 

IRELAND 

JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL) A 


DIVISION 

SOUTHWESTERN  03 

8RANCHLAND 

CHARLESTON  WB  AP        I 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  SW 

CORTON 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  0AM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

DIVISION 

CENTRAL  04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

AR80VALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  W8  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 


LLEY 


HACKER 
HICO 
HOPE MONT 
MC    ROSS 
MT    STORM 

OAK    HILL 
PARSONS    1     SE 
PICKENS    1 
RICHWOOD 
ROWLESBURG    1 


,9*-  : 
l.«*r 

?,o*-  : 
l.n2{ 

1.7*1-  ; 

1.44H  l,i>2 

2.0V  ^•'^ 


l.*lf-  1.47 
l.J7k  I.»2 
1.8)j-    1.2? 


l.8(J- 
1.8^ 

1.90 
2.0lk 

1.54* 


1.54 
1.7 


1.9*1-    ; 
2.«9[-    1,65 
2.58 
2.68 

1.90r  1.52 

1.981-  1 
2.16| 

2.31h  ] 


2.35^-    1 
1.93 
2.74|-    1.39 

3.19-    1.26 


1.99-    1.90 


2.** 

-      I 
1.97; 
2,3l! 
1.66r    2.01 
1.53h    2.31 

1.86J-    1.98 
2.13 
1.88-    1 
2.07 
1.71 


2.45- 
2.03 
1.68- 


1.19 
2.20 

1.85 


1.9*1 
2.01 
1.74 
1.31 


l.%lk  1.25 

1.49!-  .SO 

E2,09-  .97 
l.5fli 

1.51-  1.52 
2.46 

1.23r  1.53 
1.84: 

1.86|-  .5 

I.37I-  1.1 


1.66-    1.13 


3.11. 
I.94U    1.62 
2.88- 
E2.99' 
3.27 


8.851 

8.40 
8.87 


5.79 
5.45 
9.39 


2.68U 


E2.24I 
2.67; 
2.53h 


2.il^ 
2.I2I 
2.00h 


2.96i-       .55 


1.39-    1.57 


l,B7r-    1.58 


I.73I-    1. 


1.95- 
2.99- 
2.56r- 


2.55'-    1.11 


6.61 
7.92 
7.48 


10.12[ 
6.91 

10.06; 
7.59i 


8.82 

7.23i 
10.26 
7,94 
g.85 
8.61 

7.88 


6.63 
9.08 
11.53 
E9.00 
10.81 


1.61 

6.24 
6.26 
2.65 
3.50 
3.78 


8.59 
9.5 

8.74! 

e.54 

7.45 


7.36       3.54 


8.63  4.70 
6.88  3.32 
7,07       2.92 


6.76  3.02 

8.82  4 
6.89 

8.93  4,69 


8.03-      3.97 


2.03 
2.00 
2.45 


3.38 
3.06 


3.46 
3.20 


2.26r    1.37 


-I 


l.»T 


2.A3- 
2.30-    1.19 


2.61 
2.A6^    1.33 
3.08-      .73 


1.261 
1.8o|- 


1.31- 
2.07- 
1.06 


I.21I-   2.47 

.9l[-   2 
1.94^    1.73 


1.56 
1.02-   2.43 
1.04 

86-    2.70 
.87 

1.62 


1.80 
1.63 
1.63 

1.89 
1.91 
1.66. 
1.33H   2.19 


2.46 
2.53 
2.06 


2.95 

1.54- 
2.901- 
1.21- 


1.60 
1.46| 
2.89' 


2.17 
3.78 
1.30 


2.30 
1.95^    1. 

1.72(-   2.22 

1.7ll    2.35 


2.72r  1.66 
3.28k  1.26 
4.01 
3.21I 


2.211-    1 
3.23I 

2.76t    1.59 
3.58k 


3.20-  1 
1.91-  ; 
3.43, 

2.48-  1.88 
1.431-  2.73 
1.751-    2.88 


1.521-  2.65 

2.851-  1.71 
2.98 

2.371-  2.08 


3.56 
3.48- 
3.27- 


E4.34i 

4.54 
4.27 
4.021 
4.701 
5.40| 

2.16' 
1.92^ 
3.04 
3.08k 


2.94 
4.21 
4.25 
4.18 


3.39^ 

3.51^ 


5.00 
4.89 
4.03 
3.74 
9.46 

9.15 


4.94 
7.65 
6.98 
6.58 
5.04 

6.73 
7.72 
5.64 
6.05 


7.23 
6.28 
7.30 


2.34 
1.27 


2.67- 
2.69- 
2.91- 


3.80 
3.93 
5.96 
6.22 


7.66 
3.46 
5.02 


6.37       1.31 


2.59-    l.S( 


5.47 


2.8»-  1.31 

2.37i-  1.80 
2.31 

3.45-  I 


1.90-    2, 

3.471-      . 


2.U-    1.91 


1.91 
6.98 
3.99 

2.44-    1.34 
5.57 
2.74- 
1.71 
1.43-   2.42 

2.30-    1.0 

3.10- 


1.39 
2.24 
3.49 


4.14-   1.32 


2.88 

4.07 
2.80k 
4.02- 

3.68- 

2.03 

3.92- 

5.60 

6.27 


3.28-    1.38 


2.39- 
3.03 
5.25 


3.561 
5.131 
2.65r  1.96 
4.74-  .06 
4.45r 

I 
4.061 
3.91 
4.82: 
3.82 


5.96 
6.45 
3.51 
3.77 


7.36 
5.60 
5.75 
3.87 


9.38 
3.22 
5.82 
5.53 

6.91 

3.41 
3.78 
6.34 
9.88 
6.03 

6.00 


2.63 

3.09 
E2.00 
1.61 
2.70 
2.91 


4.49 
1.90 
1.68 
3.83 


1.42 
1.10 
1.37 

.65 


4.22'< 

2.69h 
3.42L 

1.78 
1.78 

2.69- 

2.01 

1.44 

1.90 

1.70 


1.85 
1.34 
1.33 


1.89 
3.23 
3.43 
1.39 


1.51 
1.53 
.92 


1.11 
1.65 


1.33 
1.17 


1.59 
1.09 


1.1 
2.2' 


86-    1.96       1.91 


:|-  1.8 

1.87 
2.44 

-  2.10 

-  2.16 


1.89-  .8 

2.3lt-  .4 

E2.9»-  .9 

1.67-  1.3 
2.91 


2.47 
2.19 
2.42 


3.03 
2.97 


2.49 
2.14 
2.60 


2.06 
-    2.37 


-  2.03 

-  2.65 


1.90 
1.65- 
2.00 
2.02- 

1.84- 

I.99I- 


3.10 
3.93 

3.99 

3.48 


2.49 
3.18 

4.30 


3.92 
3.26 
4.64 
4.79 
5.23 

4.29 


I.IJ-  1.7 

l.4i-  l.t] 

1.4(1-  1.6< 

tl.7«-  •    "' 


94{      l.lSk    1.66 

1.47| 
1.09>-    I 
1.90 
1.32k    ) 


70      1.49t-    1.49 


3.91 
6.04 
E3.63 


4.02 
3.46 
2.42 


3.70 
5.01 
5.59 
4.52 

1.94 
1.94|- 
2.45 
2.26- 


3.30 
3.34 


5.60 
5.431 

4.52! 
4.99J 


5.94 
5.97 
4.78 
6.18 

7.74 
5.11 
2.63 
7.46 


9.33 
6.61 
6.38 


l0.1*-10,Ba 

39. 10-10. 0» 

(35. 70-    8.80 

f 31.2T-10.99 

19.49 


l.99|-    1.0«|     28. 92-11. 91 

29.94-12.28 
C39.87r    8.06 
34.79 

29.64k    9.13 
39.49 

2e.98r    9.71 
28.17 
27.34kl2.97 

26.96|-11.68 

31.001-10.37 


48.40 
E44.71-    2.67 

46. 82^    3.16 
E40.69 

43.96 

40.76r    1.02 
39.491-    3.32 
39.18 
37.72kl0.97 

E39.19kll.44 

E34.ie: 
44.11 

43.69k  3.17 
37.09k  6.60 
40.331 

40.731-    9.70 


1.39-   1.64 


1.51 
2.15 


.92 
.99- 
1.82- 


1.97(-   1.58 


1.64 
1.34 
1.21- 


2.09 
1.19 
1.37 


1.78 
1.72 


1.30 
2.00 


.88 
1.50 


1.82 

2.47I 
El. 97k 

2.67- 
E1.68J-   1.51 

2.41 
1.83 
5.04 
1.87 


2.13-   1.22 


1.92 
2.14 
3.40 
E2.41 


43.19-    4.43 
38.91 
44,91-    3.55 


38.93h    7.00 


E33.61 
30.25- 
29.23r 
34.35k 
31.49 


33.51 
32.60 

29.54-10.28 
E31.0lkl0.51 


29.48 

30.19-  8.53 
37.57, 

34.20-  9.50 


41.61 
36.37*- 
36.09 
32.65- 


40.20 
49.40 

E32.14 
46.84^ 

E40.91- 


38.44 
44.13 
41.07 
36.63 

45.79 

54.03 
40.07 
38.65 
41.99- 

52.43 
35.49 

E37.21 
46.39 

E40.63 

37.37 
50.48 
64.18 
E44.18 
54.96 


T&ble  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SHOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 
THOMAS 

VALLEY  BENO 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  I  E 

DIVISION 

SOUTHERN  05 

ALDERSOH 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

6LUEF1ELD  FAA  AIRPORT 

8LUEST0NE  DAM 

GARY 

lAEGER 
KOPPERSTON 
LEWISBURG  2  SSW 
MATOAKA 
PINEVILLE 

PRINCETON 

RENICK  2  S 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

BRUSHY  RUN 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD  MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 

PIEDMONT 

ROMNEY    3    NNE 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

DIVISION 


Januoiy 


E1.73- 
3.02 
2.30- 


1.991-    2.21 


I. 081 
1,921 
1,73; 
1.41 
2,26- 


2.70 

El. 76 
1.49 
2.63 


1.79--    1.43 


1.00-    1.37 


February 


3.09-       .73 


2.02 
1,71 
1.60 


l.Ae 
1.02 
1.36 
2.08 
1,19 


1,93 
1.08 
1.56 


7.81 
7,10 
E9,26 


5.29 
5.74 
7,30 


4.38 

4.82 
1,80 
4.95 
5.04 
6,41 

5.75 
6.09 
7.13 
6.25 


1.61 
1.69 


2.86 

2.60 


1.22 
1.34 
1.02 
1.22 


1.38! 

l.OOr  1.74 

.92r-  2 

1.09-  2,04 


l,33h    1.63 


1,78-    1,11 


May 


1,30 

1,34 


3.52-    1.31 


E1.26| 
1,73|-    2.08 

,65 

l,6lj 

I 

1,29' 

l,07i-    1.96 
2.71K    1,22 
1,87 
1,62^-   2,06 

1.54^    2.12 


1.01 

1,02 


l.Bll 

2.62 

1.2B 

5.50 

1.28, 

2.96 

1.76! 

2.60 

2.51^ 

1.46 

2.251 

3,85 

3.45| 
3.81! 


1.18 
1.96 


5.55       1,18 


1.46 

1.00 


July 


3,58 
2.41 
3.69 
9.37 

4,24 
3.42 
3,7 


1,75 
3.44 


2.97 
3.07 
2.50 


1.1 
.67 


3,25 
3.21 


2,90 
2.79 


5.57J 
E5.64 
E6.78 

6.62 

5,32 
5.50 
8.40 


4.551     2.23 

5.97' 
6,02 
3.73 


4.601     2.21 


6.00 
E4.41 
6.17 
5,02 


3.35 
3,64 


3.14 
3.07 


E2.a7r 
1.49 
2.46- 


2.50-    1.16 


1,38| 
I.52I 
1.28i- 

1.59] 
2.67| 
2.04: 
2.93! 

1.70| 

1.14' 
2.46 

^.6o^ 

1.79k 


El. 81 
1.99+- 
1.89 

1.73: 


32.60 
36.91 
£45.43 
E43.55 
58.17 

E36.54 
42.26 

44.14 


28.86 

35.1.2 

30.79 

•    5.44 

31.95 

6.58 

33,31  -    5.92 


30.68 
28.07 

E26.20 
27.601-12,29 
34.21 

30.58-  7.74 
E25.90 
31,35-  6.30 
29.04 
30.671 
I 
32.41 

29.05-    2,09 
30,681-    6.63 
30*62 
29,48f-    6.01 

30.36f    5.24 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH   CENTRAL   02 

CLARKSBURG    1 

EVAP 

_ 

- 

- 

B    3.54 

B   4.35 

B   4.29 

B   4.92 

B    3.47 

B   2.24 

1.57 

- 

- 

- 

DEP 

- 

— 

— 

.06 

-    .27 

-1.10 

-    .58 

-    .99 

-    .79 

-    .36 

- 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

2799 

2074 

1441 

1498 

1438 

1181 

1062 

- 

- 

- 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 

- 

- 

- 

4.53 

5.62 

B    5.72 

5.96 

B   4.91 

4.30 

3.50 

- 

- 

- 

DEP 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

— 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

WIND 

- 

- 

- 

1864 

1600 

1411 

1208 

1402 

1323 

1195 

- 

- 

- 

SOUTHWESTERN   03 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

EVAP 

- 

- 

_ 

B    5.56 

B    5.84 

5.47 

B    6.64 

B   6.23 

5.27 

3.89 

- 

- 

- 

DEP 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1685 

1162 

1459 

1227 

1206 

1197 

- 

- 

- 

SOUTHERN    05 

BLUESTONE    DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

B   4.97 

4.96 

5.56 

5.64 

4.71 

3.61 

3.29 

B    1.11 

- 

- 

DEP 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

— 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

B    1685 

1282 

921 

1054 

879 

835 

970 

1216 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

76.8 

83.3 

87.8 

85.8 

78.9 

69.4 

51.2 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

50.4 

60.1 

61.8 

63.3 

56.1 

44.4 

37.6 

~ 

~ 

NORTHEASTERN    06 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

EVAP 

- 

- 

_ 

B    5. IB 

5.93 

B    6.11 

B   6.67 

6.72 

4.52 

3.91 

- 

- 

- 

DEP 

— 

— 

— 

.66 

.53 

-    .09 

.22 

1.16 

.19 

.77 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

*- 

1916 

1397 

741 

- 

1246 

1078 

1006 

— 

~ 

~ 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


lUdaS 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


W»T  VIMINI* 


Last  ipilno  mlnUnum  ol 


Flisl  UIl  minimum  ol 


16"  oi 
bvlow 


20-  01 
bolow 


24' or 
Ulow 


28' or 
below 


32- or 

balow 


32' or 
bslow 


28' or 
below 


24- or 
below 


20- or 
below 


18- or 
below 


Number  ol  deyi 
between  dalea 


NONTHHESTCRN  01 

BENS  RUN  1  SSC 
CAIRO  J  S 
CRtSTON  1  SSW 
MOUNOSVILLC 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURO  HB  CITY 
HEIR TON 
HELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOO  DAM  12 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 

GASSAHAY 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NM 
MANNINGTON  1  N 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  LOCK  AND  DAM 
WESTON 
WEST  UNION 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 
HAML I N 

HOGSETT  SALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MAD  I  SON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  OAH  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELO  LOCKS 

CENTRAL  O* 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 

LEWISBURC  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEYSER 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MAThIAS 

MOOREFIELD    MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 


6-27 

7-17  + 
7-17» 
6-26 
7-  It 
7-17 

7-  2* 


7-17 
7-17 
7-17 


5-  9 

7-29+ 


6-11 
7-27+ 
6-10+ 
8-  » 

7-  3+ 

8-  4+ 


87 

7-18 

8« 

6-30+ 

86 

S-    9 

86 

8-    3+ 

87 

7-19+ 

89 

7-18  + 

90 

7-18  + 

8l> 

7-17+ 

90 

7-17 

7-17 

8-  4+ 
7-17+ 
7-19+ 
6-10 


7-17+ 
7-18+ 
7-17+ 


1-29 
1-29 

1-29+ 

1-29 
1-2* 
1-2* 
1-2* 
1-29 

1-2* 


1-29 
1-24 

1-28 
1-29+ 

1-28 
1-29 

1-29 
1-24 
1-29+ 
1-27 


1-29 
1-24 
1-24 


1-29+ 

1-28 


1-29 
1-24 

2-15 

1-29 
1-28 
2-27 
2-27 
1-24 

1-29 

1-24 

1-24 

2-27+ 

2-27+ 

1-24 
1-29 
1-24 
1-24 


1-24 
1-24 
1-25+ 
1-25+ 


1-24 
1-24 
1-24 
1-24 


1-29 

2-16 

12-3H 

1-29 


1-29 
1-29 
1-29 


2-28 

2-27^    2 


2- 
2- 

1) 
2-27-12 


2-27 
3-2  3 
2-27 
2-27- 

2-27 
2-28- 
2-27 


2-27 
2-28 


2-27-1    1 
2-28 


2-27 
2-28 


2-27 
2-27 


2-28 
2-28 


3-23 
3-23 


3-23 
3-23 
2-27- 


2-27- 
2-27- 
2-28 
2-28- 


2-28- 
3-15 


-27' 
-15 


2-27 
2-28 
3-15 


3-23 
3-15 


2-28 
2-28 


2-27 
3-23 
3-23 


4-16 
4-16 
3-23 


4-13 
3-23 
3-24 
3-23 
4-12 


3-23 
3-23 
4-11 


3-23 
3-23 


5-  2 
5-  3 
5-24 


3-23 
3-24 


5-    2 

4-10 


5-   2 

5-   2 


3-23 
3-23 
3-24 
4-12 

4-16 


5-24 
5-24 
5-    3 


5-24 
4-10 
4-25 


-24   26 
-16    23 


4-24 
5-24 
5-24 

5-24 

5-  3 
5-    2 

5-  2 
5-24 
5-24 


5-2* 
5-24 
5-24 
5-   2 


5-   3 
5-23 


5-23 
5-23 


5-24 

5-24 
5-24 

5-12 

5-24 
5-24 
6-23 
5-24 
5-23 

5-26 
5-24 
5-  3 
5-24 
5-24 


5-   2 
5-  4 


5-24 
4-16 
5-24 


lO-U 
9-23 
9-23 
9-24 

10-14 

10-14 
10-30 
10-31 
11-  2 
9-14 


9-23 

10-12 

9-23 

9-24 
10-30 
10-14 
10-13 


10-30 
10-30 
11-  1 
11-  2 
9-24 

10-30 
U-  3 
10-30 
10-30 
10-30 


9-24 
9-24 
9-24 


10-30 
10-30 


9-23 
9-23 
9-23 
9-23 
9-22 

9-23 
9-23 

7-10 


10-30 
10-30 
10-31 


9-2  3 
11-  4 
9-23 


10-il 
10-30 
10-1) 
10-14 
11-    4 


11-13 
U-25 

11-24 


11-    I 
10-14 


10-30 
10-13 

9-24 
10-30 

9-23 

10-30 
11-24 
10-31 
10-31 


10-31 
10-30 
11-  1 
11-25 
10-30 

10-30 
11-25 

10-30 
10-30 
11-13 

10-30 
10-30 
10-30 
10-30 
10-30 


10-30 
11-25 


9-22 

9-2  3 
9-24 
9-2  3 
9-24 
11-    2 

9-23 
10-11 
10-31 
XO-14 

9-23 

10-31 
10-31 
10-31 
10-31 


10-31 
11-  2 
10-31 
10-30 
11-    3 

10-31 
10-30 
10-31 
9-24 


U-13 
9-24 


10-14 
9-2  3 
9-2  3 


12-14 
11-25 

11-  i 


10-30 
10-31 
11-  4 
11-25 

11-16 
10-31 
11-  4 
10-30 
10-31 

11-  2 
11-25 
11-25 
11-25 


11-25 
11-    3 


12-    2 
10-30 


11-26 
12-14 


11-  3 
11-  3 
10-30 
10-30 
11-    4 


11-    3 
12-15 


9-23 
9-24 
10-31 
11-13 
10-13 


10-31 
11-    3 

10-30 
10-31 
11-16 


11-14 
11-16 


11-13 
11-25 
11-13 
10-30 
11-16 

10-31 
10-31 
10-31 
10-31 


11-20 
9-24 
12-  2 
11-25 


11-25 
9-24 


12- 

11- 


12-14 
U-13 

11-13 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
11-25 

12-14 


11-25 
11-25 
12-14 


11-    4 

11-13 
12-14 
12-14 
12-15 


12-14 
11-25 
11-24 
12-14 
11-    3 

12-15 
12-14 
12-14 
12-15 
12-14 

12-15 
11-25 
12-14 
11-25 

12-14 


12-15 
12-15 


11-25 
11-16 


11-25 
10-31 
11-  4 
11-25 
11-25 


10-31 
10-31 
11-25 


11-16 
12-  2 
11-25 


12-  2 
12-14 
X2-  2 
11-25 
12-    2 

11-25 
12-  2 
11-13 
11-13 


12-  6 
11-25 
12-15 


12-    7 
11-13 


12-15 
11-    4 


12-15 
12-14 
12-16 
12-14 
12-14 

12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
11-25 

12-14 


12-  2 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 

12-15 
12-15 
11-25 
12-15 
12-15 

12-14 
12-14 
12-14 
12-15 


12-14 
12-15 
11-24 
12-15 
12-15 

12-15 
12-14 
12-14 
12-15 
12-14 

12-15 
12-14 
12-15 
12-15 
12-14 


12-15 
lZ-15 


12-  2 
11-13 
11-25 
11-25 
12-2 

12-  4 
11-25 
12-15 
12-  2 
12-    2 

12-  2 
12-  2 
12-  2 
12-    2 


12-  2 
12-14 
12-15 
12-15 
12-15 

12-  2 
12-15 
12-  2 
12-2 


12-15 
12-  4 
12-15 
12-15 


12-15 
12-15 
12-15 


See  reference  notes  iollowing      Station  Index. 
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Table  3— Contmued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


WEST  VIRGINIA 
1963 


1 

X 

■s 

1 

First  fall  minimum  of 

Nximber  of  days 
between  dates 

Station 

16'or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 

I 

s 

o 

I 

8 

h 

o 

O 

1 
I 
8 

o 

I 

8 

a 

a 

1 

6. 

G 

Q 

d 
E 

Q 

t 

1 

a 
E 

a 

d 

e 

e2 

a 

d 

s 

e2 

Q 

d 

a 

e2 

d 
1 

PIEDMONT 
ROMNEY    3   NNE 
WARDENSVILLE    R   M  FARM 

95 
95 
95 

7-29 

7-18+ 

7-19+ 

-12 
-13 
-12 

1-24 
1-29 
1-29 

2-2B 
2-27 
2-28 

12 

5 

10 

2-28 
3-15 
3-    3 

12 
18 
19 

3-15 
4-15 
4-15 

24 
22 
24 

3-23 
5-    3 
4-26 

25 
28 
28 

5-24 
5-24 
5-24 

32 
29 
29 

9-24 
9-23 
9-23 

32 
31 
29 

11-13 
9-24 
9-24 

27 
25 
25 

11-25 
10-15 
11-    4 

19 
24 
23 

11-25 

11-  4 

12-  4 

19 
20 
18 

12-15 
12-15 
12-15 

10 
14 
14 

290 
291 
290 

270 
234 
275 

255 
182 
202 

235 
144 
151 

123 

122 
122 

NEW  NAME 

GLENVILLE 
LEWISBURG  2 
RICHWOOD 
SUMMERVILLE 


ALPENA  1  NW 
BELINGTON 
CENTRALIA  2  NNW 
GARY 
GLENVILLE 

GRIFFITHSVILLE 

lAEGER 
KERMIT 

LEWISBURG  2  SSW 
MARTINSBURG  2  W 
MCROSS 
RICHWOOD 

SMOOT 

SUUHERVILLE 
WEBSTER  SPRINGS 


CHANGES  IN  STATION  NAME- 
FORMER  NAME 

GLENVILLE  2  NE 
LEWISBUBG 
RICHWOOD  1  E 
SUMMERVILLE  3  NE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  140  feet  N 

Equipment  moved  17  feet  W  and  temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  2.1  miles  NW 

Cotton  region  slielter  moved  8  feet  W 

Equipment  moved  1 . 5  miles  SW 

Standard  rain  gage  moved  15  feet  SW 

Equipment  moved  0.2  mile  W 
Equipment  moved  0.1  mile  SSE 
Equipment  moved  2.5  miles  SW 
Equipment  moved  30  feet  N 
Standard  rain  gage  moved  20  feet  E 
Equipment  moved  0.5  mile  NW 

Equipment  moved  2.4  miles  N 
Equipment  moved  1.0  mile  SW 
Equipment  moved  1  mile  NE 


DATE  -  1963 

November  6 
Marcli  20 
May  24 
November  23 


October  22 
October  9 
September  21 
June 
November  6 

April  27 

October  15 
November  18 
May  20 

July  12,  1962 
April  26,  1962 
May  24 

April  15 
November  23 

August  25,  1962 


A  Special  Weather  Summary  describing  imusual  weather  in  1963  was  included  each  month  except  the  September  issue  of 
this  publication. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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REFEBENCE   NOTES 


Additional  information  regarding  the  clintate  of  West  Virginia  may  be  (Stained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agri 
West  Virginia  26S06,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
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WEST  VIRGINIA 
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Volume  72      No.  1 


ASHEVILLE:  1964 


APR  2  0  1964 


WEST  VIRGINIA  -  JANUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  71°    on    the    24th   at    Williamson 

Lowest  Temperature:  -23°    on    the   15th   at    Birch   River    6    SSW 

Greatest  Total  Precipitation:  4.93    inches    at   Canaan   Valley 

Least  Total  Precipitation:  I.93    inches    at    Point    Pleasant    5   NNE 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.46    inches    on    the    9th   at    Birch   River    6    SSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       32.0    inches   at   Hopemont 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        27    inches    on    the    15+   at   Hopemont 


SPECIAL  Weather  summary 


The  2-day  blizzard  which  began  Sunday,   January  12,  and 
ended  early  January  14  will  long  be  remembered   in  the 
northern  half  of  the  State.     The  intense  storm  which 
moved  up  from  the  southwest  deposited  10  to  20  inches  of 
snow  over  this  general  area  with  totals  up  to  30  inches 
over  the  mountains.     This  was  the  greatest  snowfall  for 
this  area  since  the  day  after  Thanksgiving   1950. 

The  entire  State  enjoyed  spring-like  weather  the  last  half 
of  the  month.     The  sunny  skies  melted  away  most  of  the 
snow  the  week  after  the  storm,  and  the  general  rains  on 
January  20  and  24  washed  away  the  balance  of  the  snow 
on  the  north-facing  slopes.      For  the  entire  month  Par- 
kersburg's  Weather  Office  reported  60  percent  of  total 


possible  sunshine  as  measured  on  their  sunshine  record- 
er, which  was  double  their  normal  average  of  30  percent. 

Despite  the  heavy  snowfall,  the  liquid  equivalent  of  pre- 
cipitation was  below  normal  at  most  stations. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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14 

8 

1 

0 

DIVISION  0* 

30.8 

•   .8 

3.42 

-   .78 

17.9 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

44.5 

22.2 

33.4 

63 

24* 

0 

15 

973 

0 

4 

27 

1 

3.07 

.58 

6 

12.5 

7 

1 

8 

2 

0 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

42.3 

25.4 

33.9 

64 

23 

6 

29* 

958 

0 

5 

23 

0 

2.52 

.68 

20 

6.4 

6 

15* 

8 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


WEST   VIRGINIA 
JANUARY    1964 


Temperature 

Precipitation 

'4 

H 

1 

< 

aC: 

S 

£ 
a 

1 
i 

s 
a 

?. 
a 
8 

1 

No.  ol  Days 

1 

■3 

si 
|i 

s 
a 

1 

1 

Snow,  Sleel 

No.  of  Days 

Station 

M». 

Min. 

1 

!1 

S 

a 

s 

1 

s 

8 

U 

am 

BLUESTONE  DAM 

GARY                //  R 

KOPPERSTON 

LEWISBURG  2  SSM 

PINEVILLE 

*2.T 
<>6.6 
'.3.2 
*3.3 

18. S 
IT. 5 
20.9 
21.1 
16.3 

30.6 
32.1 
32.1 
32.2 
30.2 

-  4.3 

58 
70 
57 
63 
64 

28. 

24 

25. 

23 

24 

1 

2 

-  1 
0 
0 

IS 

15 
15 
16 
15 

l06l 
1010 
1015 
1011 
1073 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
3 
3 

4 

30 
31 
28 
29 
31 

0 
0 

2 
1 
1 

3,06 
2.33 
3.78 
3.14 
2,95 

.  1.05 

,52 

.50 
.78 
.70 
.99 

20 

6.0 
4.0 

7.2 
8.0 

13 
14 

1 

3. 

9 

8 
8 
9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

*2.T 
*5,9 

18,8 
19.1 

30.8 
32.5 

-  2.7 
•  1.4 

64 
66 

24 
23 

-  8 
•  8 

15 
15 

1055 
999 

0 
0 

5 
2 

28 
28 

2 
2 

2,50 
3.38 

"       .44 
.29 

.70 
.61 

25 
13 

8.0 

14* 
14. 

6 
8 

0 
0 

DIVISION  05 

32.0 

-  3.1 

2.97 

-   .25 

7.4 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEYSVILLE  1  NW 
KEYSER 

<>3.0 
46.2 
44. S 

40.2 
M 

22.2 
19.2 
21.8 
22.3 

M 

32.6 
32.7 
33.2 
31.3 

M 

.  ^.6 

62 
64 
61 
55 

3 
23 
22 
23« 

7 
-  8 

1 
0 

14 
14 
16* 
15 

994 
994 
983 
1041 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 

7 

22 
25 
26 
25 

0 
3 

0 

1 

3.24 
2.54 
4.15 
3.25 

,60 

.99 

1.32 
.62 

9 

9 
9 

21,0 
12.2 

20.1 
19.5 

18 
9 
19 

14 

13 
13 
13 

14 

4 

6 

8 

4 

3 

1 

0 
0 
2 

0 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 

42.8 
43.0 

M 
38. OM 
47,1 

21.2 

20.3 
17.5 
22.5 

20.6 

32.0 
31.7 

M 
30. 3M 
33.9 

•  1.1 
.  0.2 

56 
61 
65 
64 
67 

22. 

3 

3 

23 

3 

-  1 
•  8 
-15 

6 

-  9 

15 
15 
15 

14 
15 

1015 
1026 

1083 
957 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 

25 
27 
25 
26 
24 

1 
1 
3 

0 

1 

3.62 
3.10 
2.96 
2.93 
2.74 

.99 
.76 

.93 

1.00 
.92 
.78 
.70 

9 
9 

9 
13 

13 

15.7 
20.0 
16.0 

14.0 

15 
13 

12 

10 

14, 
13 

17. 
14 

6 
6 

5 
6 
6 

3 
3 

3 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

40.8 
44. S 
44.1 

23.2 

19.9 
16.3 

32.0 
32.2 
30.2 

.  0.3 
•  2.2 

62 
64 
65 

23 

3 
4 

2 

.  6 

•  10 

14 
15 
15 

1018 
1008 
1073 

0 
0 
0 

6 
3 
6 

25 
26 
29 

0 

2 
4 

3.18 
2.90 
3.39 

.29 
1.28 

1.10 
.83 
.86 

13 
13 
13 

19.6 
18.0 
19.2 

13 

15 

14 

13 

15* 
14 

8 

7 
7 

I 
3 
3 

1 

0 

0 

DIVISION  06 

32.0 

•  1,4 

3.17 

.80 

17.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Sttllon 


NCWTMiiISTIM  01 

■tLlCVILLC    OAH    20 
SENS    RUN    I    at 
C«1«0    1    5 
CMSTON    I    SSa 

(LtiNooao 

MC  NICMIN  0AM  IS 
MOUNO&VICLC 

Mil  cuNacaKNo 

NO   HADTINSVILLt 
P>l)Kl«»UII(>   FAA    Al> 

PAOKtasauao  as  city 

ST  NAKYS 
WASHINGTON  OAN  1« 

MeiRTON 
MELLSBunO  3  NC 

WHECLtNG  hARnOOD  Oh  IZ 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINOTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  H 
BURNSVILLE 
CENTRALIA  2  NNN 

CLARKSBURG  1 
FAIRHONT 
OASSAmAV 
GLENVILLE 
ORAFTON  t  NE 

6RANTSVILLE  2  NW 

HASTINGS 

HORNER 

HOULT  LOCK  IS 

IRELAND 

JANE  LEH 

lake  lynn 
manning  ton  1  n 
mannington  1  m 
hioolebourne  2  ese 

"organioun  faa  airport 

morgantomn  l  and  D 

philippi 

sutton  reservoir 

vandal  i a 


SOUTHWESTERN  0) 

BRANCHLANO 
CHARLESTON  UB  AP 
CHARLESTON  t 
CLAY  I 
CLENDENIN  1  SH 

CORTON 

DUNLO"  »  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  0AM 

HUNTINGTON  f£0  BL06 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSxOOO  OAH  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WIDEN 

WILLIAMSON 
KILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

CENTRAL  Ot 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARO 

BECKLEy  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  wB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 

HICO 

HOPEMONT 

MC  ROSS 

MT  STORM 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 
RICHWOOD 
ROWLESeURG  1 

SMOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  3  NE 
THOMAS 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN  OS 

AL0ER5ON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 


2.>« 

S.A9 


71 

.19 

Jl 

.20 

•  T 

.OS 

01 

.IS 

.63 

.29 

63 

.03 

2) 

.*3 

6C 

.20 

D  3. TO 
3.22 
3. 67 

2.01 


2.71 
3.3S 

3,02 


3.13 
2.23 

2. 84 

3.(3 

2.96 
3.01 


3.00 
3.87 
3.08 
3.98 


2,98 

3.t9 
6,93 
3,37 
3,20 
3,62 

3.78 
2.90 
2.77 
3.67 
3.66 

3.06 
3.20 
6.96 


.It 
.69 


.28 
.26 
.20 
,06 


,10 
.061   .30 


.16 
.68 


.06 
.30 

,27 


.98 
.81 


.86 
,16 
.69 
.99 


1.08 
.83 
,37 

,80 


.89 

.91 
.27 
.63 
,93 


10   11   12 


01.000  .201)  .10 


Day  ul  Muiilh 

13  [  14  I  15    [  16  [  17~]  |gl  19~[  M  j'il  [^783  [  24 


.08 

T 

.06 


D    .99|D1.20 


.06 
.95 


.60      .06      T 


,06i      .66      .02 


D1.600    .20 


»T»["]»1  M 


T  T  T 


.06      .09 
.021      .02      T 


}    .10 

.03      ,09 


ii  loUowing  Suiion  lnd«s. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


28   I   29    I  30       31 


GARY  I 

lAEGER 

KOPPE«STON 

LEwISeuRG  2  S5M 

MATOAKA 

PINEVlUtE 

PSINCETON 

RENICK  2  S 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPEriS  FERRY  NAT  HON 

kEARNEySvILLE  I  NW 
KEySER 

HARTINSeURO  FAA  AP 
MTHIAS 
HOOREFIELO  MCNEILL 

0MP5 

PETERSBURG 

PIEOHONT 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


!i»    .sd 


2 

9» 

.13 

2 

6t 

.37 

3 

'1 

T 

2 

5( 

.32 

3 

39 

.«a 

3 

2« 

.6« 

2 

52 

.33 

3.10 

.8*. 

2.96 

.90 

2.93 

.05 

.39 

2,7< 

.30 

.38 

3.11 

.20 

.36 

2.9< 

.30 

.60 

3.39 

.51 

.62 

T 

.93 

.«2 

.84 

.33 

l.OC 

.02 

.!< 

.62 

.03 

.28 

.92 

.19 

.88 

.15 

.48 

.'.5 

.78 

.20 

T 

.21 

.69      T 

.70 

.09 

.20 

.2e 

.<»0 

1.10 

.05 

.06 

.01 

.31 

.50 

.83 

.12 

.05 

.38 

.53 

.86 

.18 

.0^     ,oa 


>■  <ollowlng  Station     Indt 
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DAILY  TEMPERATURES 


WIST    VIAblNIA 


Sttllon 

Day  Ol  Month 

} 

I 

2 

3 

4 

9 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

li 

It 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

28 

10 

31 

1 

NORTHbCSTCRN  01 

BFNS  RUN  1  SSC 

MAX 
MIN 

5J 

^4 

25 

28 

56 
)4 

40 
1  ' 

50 
18 

43 

11 

42 

1 1 

53 

IH 

59 

In 

2  r 

36 

8 

2U 
15 

20 
2 

21 

-  2 

>1 

3 

»9 

42 

11 

:: 

55 

16 

47 
26 

54 
24 

62 
21 

6l 

52 

<4 

45 
27 

48 
15 

27 

9 

•a 

10 

47 
20 

48 
21 

17.1 

CAIRO  i    i 

MAX 

MIN 

!5 
23 

43 

16 

57 
28 

49 
27 

50 
14 

40 
19 

39 
31 

55 
17 

60 

«2 

52 
19 

7 

25 

19 

22 

16 

21 

4 

33 

-  4 

41 
-  5 

42 

10 

50 
8 

5J 

1  t 

45 
II 

57 
21 

62 
21 

62 
26 

50 
26 

48 
>8 

47 
)4 

49 
25 

4H 

2  r 

42 

16 

40 
18 

51 
70 

45.4 
19.3 

CBESTON  1  SSH 

MAX 
MIN 

30 

4 

35 
25 

45 
24 

59 
24 

45 
14 

51 
14 

28 

34 

18 

55 

18 

61 

20 

29 

10 

»0 
6 

29 

19 

22 

0 

22 

30 

.  4 

42 

-  4 

42 

4 

50 
lU 

52 
12 

45 
22 

57 
20 

61 

20 

63 

27 

61 
27 

45 
12 

49 
26 

51 

IH 

26 

6 

42 

6 

50 
18 

44,0 

HfUNOSV ILLE 

MAX 
MIN 

39 
21 

if 
25 

56 
32 

54 
34 

52 

24 

43 

22 

42 

31 

54 
16 

58 
30 

48 
12 

42 

9 

31 
18 

12 

24 

-  7 

32 
-  2 

40 

41 

2  3 

48 

12 

54 

12 

34 

54 
29 

60 
22 

63 

28 

51 
29 

61 
34 

46 
33 

49 
23 

44 
15 

17 

10 

45 
21 

44 
19 

45,7 
20.2 

NfM  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

32 

IT 

36 
24 

51 
33 

47 
33 

48 
26 

41 
26 

40 
27 

47 
19 

57 
36 

45 
14 

31 

6 

28 
15 

18 
12 

23 

-10 

29 
3 

36 
15 

17 
26 

45 
18 

47 
16 

49 
27 

53 

21 

57 
24 

63 
32 

55 
30 

58 
34 

40 
32 

44 
19 

40 
14 

35 
12 

40 
29 

43 
21 

42.4 
21.0 

NEM  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

3* 

Ifl 

39 
26 

56 
32 

49 
32 

52 

2C 

45 
23 

42 

30 

57 
19 

57 
33 

45 

18 

40 
10 

31 
16 

13 

23 

-  2 

35 

2 

43 

10 

45 
23 

50 
16 

55 

18 

49 
39 

56 
28 

64 
25 

66 
29 

52 

31 

51 
37 

47 
34 

49 
29 

45 
17 

44 
12 

48 
22 

44 
22 

46.3 
22.0 

PARKERS6URG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 

25 

45 
27 

55 

43 

43 
28 

49 
26 

42 
29 

41 
27 

54 
2i 

56 
32 

32 

16 

37 
11 

26 

16 

2U 
13 

20 
7 

31 
9 

37 
18 

40 
20 

47 
27 

51 
25 

49 
35 

54 
30 

61 
34 

63 
42 

60 
35 

60 
36 

45 
33 

46 

30 

31 

16 

38 

12 

46 
26 

48 
26 

43.9 
25.1 

PARKERSBURS  NB  CI  TV 

MAX 
MIN 

34 
25 

46 
27 

56 
42 

42 
33 

50 
28 

43 
29 

42 
28 

55 
25 

58 
33 

33 

17 

36 
12 

27 
16 

20 

14 

21 

6 

32 

6 

19 
22 

42 

18 

49 
24 

52 
26 

51 
35 

56 
32 

63 

31 

65 
42 

60 
36 

62 
35 

44 
34 

47 
30 

31 

16 

40 
U 

48 
28 

48 
28 

44,9 
25.* 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

31 

20 

35 

22 

52 
32 

45 
32 

48 
28 

42 

30 

39 
27 

47 
22 

56 
38 

42 
13 

33 

9 

27 

13 

18 
11 

22 

0 

26 

6 

37 

18 

37 
25 

43 
23 

46 
21 

49 
33 

52 
29 

57 
30 

64 
33 

54 
32 

56 
32 

40 
31 

43 
23 

39 
13 

34 
13 

39 

30 

44 
2* 

42.0 
23.1 

WELLSBURG  J  NE 

MAX 
MIN 

33 

15 

35 

23 

52 

29 

43 
33 

47 
19 

40 
20 

40 
25 

47 
22 

57 
21 

50 
15 

32 

5 

26 

15 

20 
12 

21 
-12 

29 

-  7 

38 

4 

37 
25 

45 
10 

50 
9 

46 
33 

52 
27 

58 
21 

62 
27 

46 
27 

59 

41 
33 

43 
16 

41 
9 

35 

8 

40 
26 

44 
16 

42,2 

18.1 

WHEELING  hARwOOO  DM  12 

MAX 
MIN 

3* 

4 

33 
25 

43 
26 

51 
35 

36 
28 

48 
29 

41 
32 

39 

20 

53 
20 

55 
15 

25 
11 

33 

10 

25 
13 

21 
-  2 

21 

4 

29 

11 

18 
24 

41 
26 

45 

19 

52 

20 

47 
32 

51 
2H 

57 
28 

60 
32 

60 
34 

40 
31 

41 
24 

43 

17 

27 
12 

35 

12 

41 
22 

40.8 
20.8 

NORTH  CENTRAL  02 

8ELIN6T0N 

MAX 
MIN 

37 

C 

39 
24 

49 
27 

58 
33 

42 
15 

49 
15 

46 
27 

41 
21 

51 
24 

63 
16 

26 

4 

43 

4 

28 
12 

22 

3 

19 

-  8 

35 
-  2 

19 
9 

47 
17 

49 
14 

56 
15 

46 
30 

52 

23 

64 
22 

68 
27 

59 

27 

46 
31 

46 

30 

52 

17 

24 

10 

40 
6 

45 

18 

44,5 
16.5 

BENSON 

MAX 
MIN 

32 
24 

43 

26 

58 

40 

56 
33 

50 
17 

49 
12 

44 
34 

59 
16 

60 
31 

50 
17 

40 
5 

35 

15 

22 

14 

21 
-  3 

32 

-14 

37 

1 

44 

46 
10 

53 

10 

50 
28 

55 

30 

62 
23 

64 
25 

65 
24 

62 
26 

49 
32 

50 
23 

47 
15 

37 

7 

46 
21 

52 

17 

»7,e 

18.2 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

32 
26 

41 

25 

55 
3fl 

43 
32 

47 
17 

48 
18 

44 
34 

54 

17 

58 
34 

47 
16 

37 
6 

29 

17 

24 
13 

16 

2 

29 

-11 

35 

10 

41 
13 

46 

13 

50 
15 

44 
19 

52 

29 

62 
26 

63 
29 

61 
28 

63 
36 

45 
32 

50 
27 

42 
15 

38 

9 

45 
20 

53 

17 

45.0 
20.1 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

33 
2e 

45 
27 

56 

41 

48 
24 

48 
20 

46 
19 

39 
22 

54 
19 

60 
34 

34 
14 

34 
8 

27 
17 

21 
14 

18 
-  6 

30 
-  5 

37 
6 

18 
13 

47 
15 

52 

13 

48 
31 

53 

30 

60 
24 

62 
26 

62 
28 

64 
34 

44 
32 

48 
28 

34 

17 

37 

10 

44 
21 

49 
19 

44.3 
20.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

35 

26 

43 
25 

55 
42 

45 
30 

48 
28 

45 
29 

39 
26 

55 
23 

59 
32 

32 

15 

35 
8 

24 
14 

17 
9 

17 

2 

26 

4 

35 

41 
22 

45 
28 

50 
24 

50 
33 

52 

30 

61 
35 

60 

40 

56 
35 

63 
34 

44 
31 

51 

33 

14 

35 
12 

44 
27 

47 
23 

24.3 

GASSAMAV 

MAX 
MIN 

35 
28 

47 
27 

60 
35 

50 
30 

50 
15 

44 
18 

43 
33 

54 
27 

63 
35 

50 
19 

42 
10 

30 
19 

26 

16 

20 
5 

35 

-  9 

40 
.  4 

43 

10 

50 
12 

51 

14 

48 
28 

56 

24 

62 
21 

66 
27 

61 
27 

63 

40 

50 
34 

64 
26 

49 

16 

*2 

10 

48 

20 

52 

20 

47.9 
20.5 

GlENVILLE 

MAX 
MIN 

23 

32 

34 

11 

19 

30 

24 

56 
25 

62 
19 

27 
8 

38 
11 

29 
12 

20 

4 

21 

-  7 

33 
-  4 

41 
-  3 

42 
6 

49 
11 

54 
22 

46 
27 

56 
21 

63 

20 

64 
27 

63 
29 

45 
36 

47 
26 

62 

17 

27 
9 

40 
9 

47 
20 

44.4 
17.3 

GRAFTON  I  NE 

MAX 
MIN 

GRANT5VILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

34 
7 

35 
27 

48 
26 

61 
29 

45 
15 

52 

16 

47 

30 

37 
21 

58 
22 

61 
19 

42 

9 

30 
6 

30 

8 

23 

-  1 

23 

-  7 

38 
-  2 

43 
-  1 

47 
8 

53 

12 

56 
15 

45 
22 

59 
22 

66 
23 

65 
28 

62 
29 

47 
35 

49 
26 

63 

17 

27 

8 

44 
9 

50 
20 

46.1 
16.1 

HANNIN6T0N  1  N 

MAX 
MIN 

35 
23 

41 
25 

56 
31 

49 
34 

49 
14 

45 

17 

43 
31 

50 
24 

59 

34 

43 
14 

34 

24 

17 

17 
13 

20 
-12 

31 
-14 

38 
-  5 

41 
13 

48 
6 

53 

7 

41 
28 

52 
26 

59 
19 

64 
24 

46 
26 

62 
38 

42 
35 

50 
21 

45 
15 

34 

4 

44 
22 

45 
17 

43.9 
17,8 

MIDOLEPOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

33 
25 

41 
27 

55 

30 

49 
34 

50 
16 

43 
22 

43 
30 

53 

17 

58 
32 

44 
17 

37 

7 

33 

13 

20 
13 

20 
-  2 

32 

37 
-  3 

43 
20 

49 
12 

53 

14 

47 
35 

54 
26 

60 
23 

64 
Z9 

54 
30 

47 
37 

45 
33 

49 

28 

41 
16 

37 
8 

46 
20 

47 
19 

44,6 
20.1 

MCH6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
27 

44 
25 

55 

43 

46 

30 

46 
29 

45 
32 

38 
24 

47 
24 

59 
32 

32 

17 

35 

10 

24 

14 

19 

11 

19 
2 

29 

7 

35 
21 

18 
25 

45 
27 

51 
24 

51 
33 

53 

30 

62 
35 

62 
41 

69 
36 

62 
35 

42 
32 

48 
32 

32 

15 

33 

11 

43 
25 

48 
23 

43.1 
24.9 

MOHGANTOWN  L  AND  D 

MAX 
MIN 

36 
20 

42 
19 

57 
33 

50 
28 

46 
21 

47 
20 

43 
30 

52 

19 

60 
37 

47 
18 

35 
9 

27 

15 

20 
12 

21 
-  1 

29 

0 

38 
12 

44 
22 

48 
13 

51 
15 

45 
30 

52 

28 

62 

24 

64 
27 

50 
26 

62 
29 

45 
26 

50 
29 

45 
15 

35 

9 

42 
22 

48 

18 

45,0 
20.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

33 

5 

34 
28 

47 
29 

60 
35 

44 
19 

50 
20 

47 
28 

41 

21 

57 
21 

62 

19 

27 
9 

36 
9 

30 
15 

23 
2 

20 
-  4 

33 

3 

40 
6 

41 
14 

50 
14 

56 

16 

48 
32 

66 
26 

64 
26 

66 
26 

64 
30 

46 
35 

47 
33 

55 

18 

25 
14 

41 
13 

45 
22 

44.9 
18. B 

WEST  UNION 

MAX 
MIN 

33 

24 

44 
22 

57 
32 

49 
32 

50 

16 

45 
21 

44 
30 

55 

16 

60 
35 

46 
18 

37 
5 

27 

17 

20 
15 

22 

1 

33 

-  4 

41 

1 

42 
16 

r. 

63 

16 

52 
34 

56 
21 

61 
26 

63 

30 

64 

30 

63 

33 

45 

34 

50 
26 

44 
15 

37 

9 

47 
23 

50 

20 

46.1 
20.3 

SOUTHWESTERN  03 

Charleston  wb  ap 

MAX 
MIN 

29 
26 

44 
27 

54 
44 

47 
28 

44 
20 

43 
25 

39 
30 

48 
27 

60 
32 

32 

17 

36 

10 

29 
20 

21 

20 

22 

9 

35 

3 

40 
23 

43 
19 

48 
31 

54 
27 

54 
36 

57 
34 

63 
29 

67 
38 

62 

34 

64 
37 

49 
37 

63 
31 

40 
16 

43 

10 

48 
28 

54 
26 

45.9 
25.6 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

32 
12 

35 

26 

50 
25 

63 
32 

4» 
14 

55 
15 

48 
32 

38 
26 

56 
29 

65 

17 

34 
12 

45 
13 

29 

20 

24 
11 

28 

0 

38 

5 

42 

7 

46 
12 

54 

19 

54 
22 

46 
26 

61 
25 

68 
26 

70 
31 

65 
34 

47 
38 

52 
29 

60 
18 

35 

10 

46 
12 

57 
24 

48.2 
20.1 

corton 

MAX 
MIN 

36 
27 

48 
23 

61 
23 

49 
22 

50 
15 

42 
18 

42 
33 

53 
25 

65 
38 

53 

19 

44 
11 

32 
24 

28 
18 

24 
10 

37 
.  6 

43 

-  9 

46 
6 

50 
14 

51 
16 

51 
29 

57 
23 

64 
23 

65 
29 

61 
26 

64 
39 

49 
36 

54 
28 

50 

8 

50 
20 

52 

21 

50 
25 

49.1 
20.5 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

32 
22 

43 
21 

54 
32 

51 
31 

45 
22 

45 
24 

44 
32 

52 
28 

56 
42 

46 
15 

38 
13 

36 
21 

26 

16 

19 
6 

31 
6 

38 
16 

40 
18 

47 
31 

49 
24 

50 
33 

54 

30 

60 
39 

62 
42 

58 
45 

57 
35 

47 
30 

53 
32 

49 
13 

40 
11 

45 
29 

53 

31 

45.9 
26,6 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

30 
13 

34 
28 

50 
26 

60 
25 

47 
15 

54 
15 

46 
32 

38 
28 

59 
31 

63 
19 

34 
6 

44 
9 

30 
19 

23 
-  3 

25 
-  5 

37 
-  2 

42 

1 

46 

4 

53 

16 

55 
16 

47 
21 

60 
22 

67 
23 

68 
29 

62 

30 

46 

30 

50 
26 

54 
17 

30 

7 

45 
8 

60 
18 

47,1 
17.0 

hogsett  gallipolis  dam 

MAX 
MIN 

27 
14 

29 
27 

45 
26 

56 
35 

42 
21 

48 
21 

42 
32 

35 

27 

47 
28 

57 
20 

29 

10 

38 
11 

25 

IB 

19 
-  1 

21 
-  5 

31 

8 

37 
9 

42 
9 

48 
IB 

60 
18 

43 
28 

56 
27 

64 
26 

67 
32 

58 
32 

44 
34 

46 
27 

47 
18 

26 

10 

40 
9 

46 
21 

42.2 

19.7 

HUNTINGTON  FED  BlOG 

MAX 

MIN 

HUNTINGTON  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
25 

25 

57 
43 

45 
31 

48 
25 

43 
25 

39 
27 

51 
25 

58 
28 

29 
15 

37 
7 

27 
18 

20 
10 

18 
0 

31 
5 

35 

15 

"1 
15 

50 
29 

50 
24 

53 
36 

58 
34 

65 
32 

66 
40 

62 
35 

62 
33 

46 
31 

47 
26 

33 

15 

'•2 
8 

48 
21 

51 
27 

44.8 
23.5 

LOGAN 

MAX 
MIN 

32 
15 

35 
22 

49 

58 
22 

48 
18 

48 
19 

42 

30 

41 
29 

53 

29 

63 
21 

33 

14 

43 
15 

36 
27 

28 
15 

29 

5 

38 

7 

43 
8 

45 
12 

63 

22 

51 
26 

45 
26 

59 
26 

60 
26 

67 
31 

62 
31 

47 
35 

53 
28 

60 
20 

32 

13 

46 
13 

52 
21 

46.8 
20.9 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

33 
9 

34 
28 

46 
30 

59 
37 

46 
21 

45 
24 

41 
28 

41 
29 

50 
29 

62 
23 

33 
12 

41 
12 

33 
25 

25 

15 

21 

4 

36 

6 

40 

10 

44 
11 

61 
24 

52 
25 

48 
30 

58 
28 

58 
30 

67 
33 

65 
34 

49 
39 

50 
40 

56 
28 

33 

14 

40 
16 

49 
25 

45.3 
23.2 

S**  RsUranc*  NotM  Following  SUBon  Indsz 
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Contluu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY  X96ft 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

MtOISON 

MAX 
MIN 

33 

U 

35 
26 

46 
26 

57 
28 

45 
17 

43 

17 

42 
36 

40 
27 

65 
29 

62 
21 

31 

14 

38 
12 

34 
24 

25 
13 

22 

1 

34 
5 

40 
6 

41 
10 

60 
20 

53 
21 

44 
26 

57 
26 

60 
26 

67 
31 

64 
31 

46 

38 

51 

27 

58 
20 

29 

11 

42 

11 

50 
21 

45.3 

20,4 

POINT  Pleasant  5  nne 

MAX 

MIN 

33 

25 

42 
26 

56 
36 

50 
26 

51 
19 

45 
22 

42 
30 

48 
23 

59 

37 

45 

17 

38 

8 

33 

22 

25 

16 

22 

1 

32 

-  3 

39 
14 

39 

7 

48 
18 

51 
20 

61 

34 

67 
30 

65 
24 

66 
31 

62 

30 

56 
32 

47 
30 

47 
26 

44 
16 

40 
7 

50 
21 

49 
25 

46.2 
21.6 

RAVENS.OOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

35 

26 

44 
28 

62 

36 

56 
33 

53 
18 

50 
IB 

43 
32 

57 
20 

61 
46 

51 
19 

41 
9 

39 
23 

26 

17 

23 

13 

33 
-  3 

39 

0 

39 

5 

43 

5 

60 
16 

61 
36 

66 
26 

63 
26 

64 
32 

63 
32 

62 
36 

47 
36 

48 
27 

48 
16 

40 
8 

50 
19 

52 
25 

46.0 
21.9 

RIPLEV 

MAX 

MIN 

34 
26 

46 
27 

60 
28 

52 
28 

53 

15 

46 
20 

40 
25 

57 
21 

63 

41 

42 

18 

43 
8 

40 
20 

25 

18 

27 
1 

37 
-  8 

42 
-  3 

44 

4 

52 

14 

63 
16 

50 
34 

60 
25 

65 
23 

66 
29 

60 
30 

62 
38 

49 
34 

51 
26 

40 
16 

41 
12 

52 
18 

64 
22 

46.6 
20.2 

SPENCER 

MAX 

MIN 

32 

26 

46 
27 

60 
27 

56 
33 

51 
18 

47 

20 

46 
32 

54 
28 

61 
43 

49 

17 

40 

8 

35 
22 

23 

16 

20 
7 

33 

5 

40 
17 

42 
12 

51 
20 

64 
20 

51 
34 

58 
31 

64 
26 

64 
35 

60 
31 

62 
37 

48 
35 

51 
26 

49 
16 

48 
14 

52 
23 

48.2 
23.5 

HAYNE  2 

MAX 

MIN 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

3* 
14 

35 

16 

50 
17 

63 
21 

49 
17 

51 
22 

42 
29 

41 
27 

54 
27 

65 
21 

34 

14 

46 

15 

37 

28 

28 

16 

28 

5 

38 

7 

44 
8 

48 
12 

56 
23 

51 
24 

45 
25 

63 
25 

65 
25 

71 
31 

63 
31 

47 
35 

54 
21 

62 

20 

32 

12 

46 
12 

53 

25 

48.2 
20,2 

winfield  locks 

MAX 

MIN 

36 
12 

34 

16 

48 
29 

61 
36 

41 
23 

52 
21 

47 
31 

37 
29 

55 

30 

61 
21 

31 
15 

43 
14 

29 

20 

21 

7 

24 
5 

31 
8 

41 
10 

43 
13 

48 
23 

54 
23 

47 
28 

60 
28 

64 

28 

65 
34 

63 
31 

45 
37 

47 
33 

52 

19 

31 
12 

44 
12 

50 
24 

45,3 
21.7 

central  0» 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

32 

21 

41 
22 

58 
33 

.51 
28 

47 
16 

45 

9 

48 
20 

39 
19 

41 
31 

40 
11 

36 
I 

33 

14 

18 
8 

17 

1 

17 
-15 

3B 
-  1 

42 
10 

47 
11 

47 
6 

42 
25 

50 
27 

57 
27 

68 
22 

51 
22 

50 
36 

40 
32 

50 
23 

45 
12 

30 

4 

42 
20 

40 
14 

41.7 
16.4 

SAYARD 

MAX 

MIN 

32 

14 

37 
21 

51 
35 

48 
29 

40 
23 

43 
13 

42 
32 

40 
16 

40 
32 

41 
12 

33 

2 

31 

9 

18 
6 

13 
0 

25 
-  2 

33 

16 

36 
16 

43 

10 

48 
6 

39 

21 

47 
27 

54 
31 

56 
20 

51 
22 

51 

31 

38 
28 

45 
27 

41 
11 

34 

6 

35 
29 

37 
11 

39,4 
17.9 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

36 
12 

42 
15 

52 
29 

45 
29 

46 
11 

47 
IS 

41 
31 

43 
23 

58 
35 

54 
13 

46 
6 

33 

21 

24 

12 

18 
6 

29 

-  8 

36 
-  3 

42 

I 

46 
22 

50 
18 

46 
31 

62 
27 

61 
23 

65 
34 

60 
29 

56 
35 

46 
27 

56 
27 

48 
13 

43 
3 

47 
19 

45 
19 

46.6 
16,6 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

34 
24 

41 
21 

51 
32 

40 
26 

45 
21 

44 
35 

40 
27 

41 
31 

57 
30 

30 
12 

45 
10 

32 

18 

23 

9 

16 
3 

27 
2 

34 
13 

41 
16 

45 
28 

49 
34 

43 
30 

50 
28 

59 
34 

66 

41 

56 

44 

55 

30 

46 
27 

54 
30 

37 

10 

42 
5 

45 
25 

42 
34 

42,8 
23,6 

BIRCH  RIVER  6  SSu 

MAX 

MIN 

42 
27 

44 
24 

53 
29 

45 
22 

46 
-  6 

47 
10 

43 
27 

48 
22 

57 
39 

50 
•  3 

43 
3 

37 
16 

31 
12 

19 
-  4 

30 
-23 

36 
-18 

47 
-  6 

48 
11 

62 

8 

50 
31 

53 
17 

59 
15 

65 
26 

62 
23 

58 
34 

46 
31 

63 
21 

45 
12 

45 
15 

48 
13 

45 
12 

46,6 
14,2 

brandonville 

MAX 
MIN 

26 

0 

32 

10 

44 
25 

52 
31 

42 
26 

44 
18 

44 
26 

35 

11 

44 
25 

48 
14 

21 

3 

34 

6 

18 
9 

18 

0 

15 
-  1 

28 

3 

34 
19 

40 
18 

44 
11 

60 
26 

43 
27 

48 
28 

59 
27 

60 
23 

58 
28 

43 
30 

40 
28 

46 
12 

20 
3 

34 

8 

37 
11 

38.7 
16.4 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

35 
22 

46 
24 

55 
32 

52 
32 

43 
6 

40 

7 

40 
31 

43 
21 

43 
32 

19 

30 

2X) 

12 

-  6 

-16 

-  2 

6 

8 

28 

20 

20 

20 

59 

43 
29 

53 

27 

51 
16 

38 

3 

48 
14 

46 
15 

16.8 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

31 
17 

36 
17 

49 
33 

48 
25 

36 
23 

42 
16 

39 
29 

40 
11 

52 

32 

42 
8 

34 

1 

28 

7 

12 

3 

8 
-  4 

20 
-13 

27 

16 

35 

17 

37 
19 

47 
9 

43 

27 

42 
24 

50 
32 

55 

27 

62 
24 

50 
30 

34 

30 

42 

24 

40 

7 

33 
-  5 

34 
22 

40 
10 

38.0 
16.7 

ELKINS  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
27 

44 
25 

58 

40 

44 
24 

46 
19 

45 

18 

40 
23 

47 
20 

58 
29 

31 
14 

39 

5 

28 

18 

20 
10 

16 
-10 

32 

-12 

37 

7 

45 
22 

50 
21 

50 
10 

48 
26 

51 
30 

59 
28 

65 
26 

56 
27 

56 
33 

42 
29 

51 
27 

38 

14 

40 
9 

42 

20 

46 
18 

43.9 
19.2 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

30 
12 

31 

17 

41 
19 

50 
30 

38 
24 

41 
24 

41 
32 

33 

25 

39 

30 

52 

11 

21 

7 

39 
13 

27 

14 

19 
3 

15 
1 

27 

11 

35 

15 

38 
16 

45 
21 

46 
32 

37 
27 

48 
27 

57 
37 

60 
30 

52 
31 

52 
26 

42 
26 

51 
19 

20 

4 

41 
10 

43 
20 

39.1 
19.8 

HOPEMOfiT 

MAX 
MIN 

31 
16 

38 
20 

41 
24 

47 
28 

49 
30 

52 
26 

48 
23 

41 

21 

40 
20 

40 
8 

30 

8 

26 

8 

18 

0 

16 

.  4 

24 
0 

30 
16 

30 
20 

40 
24 

40 

20 

42 
28 

40 
25 

44 
26 

46 
36 

42 

30 

54 
28 

60 
31 

46 
30 

41 
10 

34 

6 

37 
20 

42 
21 

36.6 
19.3 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

36 
22 

45 
18 

55 
27 

50 
30 

49 
11 

43 
15 

39 
33 

40 
23 

51 
34 

48 
13 

40 
6 

40 
21 

23 

13 

18 

5 

32 

-10 

38 
-  5 

42 

0 

48 
16 

61 
14 

49 
30 

54 
28 

60 
20 

63 
29 

58 
25 

52 

37 

45 
28 

55 
23 

52 

16 

44 

7 

46 
16 

43 

19 

45,5 
18.1 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

38 
15 

37 
23 

49 
24 

57 
32 

42 

17 

52 

17 

43 
33 

44 
25 

47 
37 

59 
16 

26 

10 

47 
11 

34 
18 

23 

8 

21 
-  2 

38 

1 

43 

5 

48 
9 

64 
20 

53 

26 

41 

29 

55 
28 

64 
27 

68 
34 

67 
33 

46 
30 

47 
26 

58 

17 

24 

7 

46 

7 

47 
24 

46.4 
19.6 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

38 
25 

42 
25 

57 
30 

48 
32 

45 
17 

43 

18 

44 

33 

47 
22 

63 

40 

47 
16 

38 
6 

28 
16 

10 

16 

5 

32 

-  8 

38 

8 

45 
15 

48 
18 

44 
15 

49 
24 

52 

30 

57 
26 

60 
25 

67 
26 

60 
38 

43 
31 

50 
28 

46 
18 

39 
12 

42 
24 

41 
18 

44.2 
20,7 

PICKENS  I 

MAX 
MIN 

40 

27 

41 
20 

52 
33 

43 
29 

41 
15 

46 
25 

40 
27 

45 

20 

56 
39 

43 
12 

42 

4 

32 

16 

26 
10 

15 
-  3 

28 
-10 

36 

4 

45 
8 

44 
26 

62 

17 

48 
30 

60 
20 

68 
23 

61 
30 

57 
30 

56 
31 

41 
28 

48 
24 

36 

10 

41 
5 

40 
22 

49 
19 

43,6 
19.1 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

40 
25 

44 
20 

56 
24 

55 

30 

47 
12 

47 
20 

46 
32 

47 
24 

57 
3b 

53 

13 

46 
12 

34 
21 

27 
12 

17 

5 

32 

-11 

39 

4 

43 

4 

44 
20 

62 

20 

45 
31 

51 
22 

61 
21 

64 
31 

67 
30 

56 
37 

43 
29 

63 

25 

46 
12 

43 

7 

44 
19 

46 
21 

46.3 
19,6 

ROMLESBURG  1 

MAX 
MIN 

36 
22 

42 

26 

55 
36 

46 
34 

46 
20 

46 
20 

45 

30 

50 

^2 

56 
32 

49 
17 

38 
6 

26 

15 

21 
12 

16 

4 

32 
-  5 

36 

14 

44 
19 

46 

17 

46 
15 

41 
29 

61 

31 

56 
24 

62 
28 

44 
28 

60 
37 

44 
33 

49 
30 

40 
16 

38 
8 

42 
26 

36 
19 

43,2 

21,4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

20 

5 

32 

7 

48 
24 

55 
27 

35 
22 

48 
23 

44 
34 

40 

28 

38 
24 

48 
10 

22 
3 

36 
15 

35 

4 

13 

15 

0 

28 
14 

34 
17 

40 
18 

44 
28 

62 
35 

38 
26 

48 
29 

57 

30 

50 
30 

54 

40 

41 
26 

38 
27 

48 
12 

16 
6 

41 
8 

38 
26 

38,6 
19.1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

44 
29 

46 
23 

54 
25 

48 
34 

41 
18 

48 
28 

41 
34 

47 

23 

60 
43 

57 

17 

43 
10 

33 

20 

33 

18 

23 

5 

29 

4 

37 

1 

38 

4 

38 
18 

48 
19 

60 
34 

54 
25 

49 
24 

54 
30 

61 

30 

61 
40 

46 
30 

66 

26 

49 
16 

44 
10 

48 
23 

49 
23 

46.1 
22.0 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

28 
12 

39 
17 

46 
37 

44 
30 

45 
24 

45 
24 

46 
35 

40 
27 

66 
32 

62 

13 

4l 
16 

40 
19 

£2 

21 
6 

30 
0 

38 
9 

38 
10 

43 
25 

50 
21 

48 
32 

49 
30 

60 
33 

63 
29 

63 
38 

52 
32 

46 
29 

62 

31 

62 
15 

43 
6 

46 
28 

46 
26 

44.6 
22.2 

bluefield  faa  airport 

MAX 
MIN 

34 
22 

39 

20 

46 
37 

40 
29 

44 
24 

47 
37 

43 
29 

38 
32 

55 
30 

31 
11 

46 
14 

31 
18 

20 
9 

15 
6 

28 
6 

34 
17 

40 
18 

43 
i2 

48 
38 

46 

30 

49 
30 

68 
39 

64 
42 

64 
46 

55 

29 

44 
27 

62 

34 

37 
12 

44 
6 

44 
27 

43 
34 

42.3 
26.4 

bluestone  dam 

MAX 
MIN 

38 
6 

40 
22 

47 
20 

58 
20 

46 
16 

40 
16 

39 
21 

40 
27 

44 
33 

50 
21 

30 
12 

40 
14 

32 

19 

27 
12 

23 

1 

34 

4 

40 

3 

38 
8 

51 
18 

42 
18 

41 
29 

60 
24 

54 
28 

49 
28 

50 
32 

49 
27 

68 
27 

28 
12 

41 
13 

60 
18 

42.7 
18.5 

GARY 

MAX 
MIN 

41 

14 

40 
22 

48 
22 

56 
22 

45 
16 

53 

16 

39 
23 

40 
25 

50 
25 

62 

19 

30 
10 

51 
10 

33 
22 

27 
12 

25 

2 

37 

43 

4 

48 
9 

53 

20 

51 
20 

42 
23 

66 
24 

70 
28 

67 
28 

48 
23 

50 
23 

59 
22 

28 

9 

46 
8 

48 
16 

46.6 
17.5 

kcpperston 

MAX 
MIN 

40 
24 

40 
21 

44 
20 

44 
33 

39 
14 

36 
21 

39 
31 

46 
28 

57 
24 

66 
16 

35 

11 

38 
24 

31 
16 

18 
12 

22 

-  1 

34 
0 

40 
8 

45 
20 

49 
22 

46 
32 

48 
26 

62 
33 

64 
30 

57 
38 

47 
30 

55 
27 

61 
15 

37 
9 

45 
18 

48 
22 

43.2 

20,9 

LEwISBURG  2  SS« 

MAX 
MIN 

35 

20 

45 
23 

55 
26 

48 
32 

42 
19 

39 

18 

39 
33 

35 
27 

43 
31 

41 
24 

■  38 

10 

34 
19 

20 
14 

21 

7 

30 

2 

38 

0 

40 
7 

61 
15 

45 
1' 

41 
29 

63 
31 

63 
32 

55 

29 

54 
39 

46 
31 

56 

29 

51 

16 

40 
8 

46 
20 

43 
23 

43,3 

21,1 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

39 

7 

40 
18 

44 
16 

55 
16 

44 
13 

49 
14 

34 
22 

40 
24 

49 
26 

61 
19 

29 

10 

46 
10 

33 
23 

28 
12 

22 

0 

34 

1 

39 
2 

46 
7 

49 
18 

18 

41 
24 

57 
23 

64 
28 

53 

28 

47 
24 

51 
26 

69 
23 

27 
9 

43 
11 

48 
U 

44,1 
16.3 

UMON 

MAX 
MIN 

33 
9 

36 
21 

45 
25 

55 
33 

44 
18 

47 
20 

37 
27 

41 
26 

43 
34 

47 
16 

29 

10 

40 
14 

26 

14 

26 

5 

22 

-    8 

35 
-  2 

40 

3 

40 
12 

50 
18 

46 
22 

40 
30 

59 
25 

64 
29 

68 
36 

46 
29 

48 
29 

57 

19 

26 

7 

42 
17 

60 
21 

42.7 
16,8 

WHITE  Sulphur  springs 

MAX 
MIN 

37 
19 

46 
25 

57 
24 

50 
34 

43 

14 

40 
15 

44 
32 

41 
25 

48 
35 

44 
17 

43 
8 

35 

20 

24 
16 

22 

6 

33 

-  8 

40 
-  6 

43 

1 

49 
13 

47 
14 

43 
26 

64 
32 

61 
21 

66 
28 

68 
26 

55 

40 

49 
31 

58 

26 

53 

18 

44 

7 

50 
16 

46 
19 

45,9 
19.1 

S««  H«l«r*nc«  NotM  FoUowtng  SUQoa  ladai 


DAILY  TEMPERATURES 


west    VIM-INI* 


Staliea 


Day  01  Monlh 


12      \3 


20      21 


22      23      24 


30      31 


MORTHCASTCRN   06 
aCKKCLCY    iPRINOS 

FDANKLIN    2    NE 
H*ltPCR5   FERRY    NAT    MON 
KEARNEYSVILLE    1    NM 
KEYSER 

HARTINSBURO   FAA    AP 

MATHIAS 

MCOREFIELO  MCNEILL 

0KP5 

PETERSBURG 

PIEDMONT 

RCMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  H  FARM 


36   «<) 
16   2« 


27      «7 
I*  Zi 


2i      49 
15   21 


22   32 

20   21 


26   !0 
13   21 


2*   3<> 
a   20 


^7  51   3« 
36   13   14 


♦»   51   »« 


55   »2   <|7 


50   50   »6 
)<■   26   22 


50 

<>6 

*5 

32 

18 

U 

60 

51 

52 

33 

17 

16 

60 

44 

50 

36 

33 

2* 

61 

52 

55 

35 

32 

21 

57   36   <>8 
35   30   2e 


58   51   43 
36   27   19 


4a   42   46 


47   42   36 
33   14   26 


34   17   36 


47   44   40 


24   37   50 
•2   16   20 


44  45  42 

36  21  31 

47  42  34 

34  22  23 

44  43  38 

35  16  32 

51  47  41 

25  20  24 


22   16   13 


47   4/   16 
15   10   15 


46   25   20 
23   15   16 


47   40 
20   14 


46   24   J6 
18   15   16 


45   34 
23   13 


42   26   34 
23   12   12 


14   20   3 


14   22 

»  -  6 


14   20 
6    0 


14   14   31 


40   42   47 


41   36   44 


12  .15  .10   12 


20   16   14  ^^      40 


23   23   32 

4    6.4 


Zi       20   21 

16    2    6 


dZ      21 

12    6 


iZ      22  22 

12    5  .10 


45   40 
1   16 


34   40 
12   24 


44   43 
.  2   11 


36   44 
•8-6 


45   41 
11   16 


5J   4^ 

14   28 


15   >4 

34   42 


44  4  1  56 

13  26  33 

43  58 

7  17  35 

44  47  40 

14  14  26 

46  41  60 

11  20  34 

45  46  34 
25  24  32 

45  41  57 

6  18  37 

52  45  44 


60   54 
30   25 


60 
24 

62 

36   34 

6i 

30  22 

64 
24 


48   54 
34   27 


40   33   32 


42 
35   34 


55   46   44 
34   30   31 


51   47   56 
25i  36   36   23 


22      la   la 


50   42   47   42 


551  60 
25J  27 


60   46 
36   26 


44   34   43   34 
22      16  22      16 


42   41 

is   11 


22      15   20   14 


54   42   47   45 
14   11   20   16 


50   24   36   34 
15   15   20   24 


54   24   41   46 
23   13    4   18 


43.0 
22.2 


44,5 
21,4 


40,2 
22.3 


42.8 
21.2 


43.0 
20,3 


17.5 


38.0 
22.5 


47.  1 
20.6 


40.8 
23.2 


44.5 
14.4 


44.1 
1>,.3 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p  i. 

Relative    humidity    averages 
percent 

1 
Number  of  days  with  precipitation                   | 

Staiion 

1 

3i| 

11 
a.a  a. 

« 
1 

ll 

« 

< 

O  UJ 

X 
< 

O  1/1 
O  UJ 

o  tfl 

O  UJ 

s 

s 

1 

3 

en 

0) 

I 

^1 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BECHLEY   WB   AIRPORT 
CHARLESTON  WB   AIRPORT 
ELKINS    WB   AIRPORT 
HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
PARKERSBURG   WB   CITY 

29 
23 
27 
16 

7 

13 

8 

7 

12.8 
7.8 
9.2 

7.8 
8.3 

38++ 
35++ 
37++ 
3S++ 
34 

30 
24 
25 
26 
W 

20 
25 
25 
20 
26 

71 
70 
76 
71 

72 
74 
78 
79 

55 

57 
58 

58 

60 
59 
65 
61 

3 
5 

4 
4 
5 

5 

1 
6 
2 
2 

5 
8 
6 

7 
6 

3 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16       1         -           5.0 
15                -           4.9 
18                -           5.7 

13  -           5.3 

14  60 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


S««  R«l*r«Dc«  Not*t  FoUowtng  SUHod  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST    VIRGINIA 
JANUARY    196* 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWESTERN  01 

CRESTON  I  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

10. 0 
10 

2.0 
12 

1.0 
12 

9 

6 

2 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3|S 

* 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

2.1 

2 

8.0 
10 

T 
10 

8 

3 

2 

1 

T 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 

T 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

7.0 

2.0 
9 

T 
11 

11 

5 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

PARKERSBUR6  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

7.0 

3.0 
9 

T 
10 

10 

3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3 

2 

I 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

12,0 
12 

T 
12 

10 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

« 

2 

T 

T 

T 

- 

- 

• 

T 

T 

- 

9 

12 

12 

- 

m 

9 

3 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

NORTH  CENTRAL  02 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

■ 

3 

15|   12 

12 

" 

• 

6 

3 

- 

- 

- 

- 

m 

- 

- 

- 

■ 

- 

• 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
9 

6 

1 

\ 

T 

T 

I6.0I  2.0 
16|   16 

16 

» 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
J 

2.0 
9 

4 

3 

T 

1,013,0  1,0 
1   l^   19 

U 

10 

9 

8 

6 

5 

5 

6 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3 

T 
2 

1 

I 

1 

'•? 

1 

6.0  8.9| 

6   19!   16 

1 

16 

5 

'• 

3 

2 

1 

T 
T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.611.0   T 
T  i  lOj   17 

16 

11 

t 

T 
6 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

SOUTHWESTERN  03 

i 
i 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.1 

T 

T 

T 

T 

T 

9,6 

6.6 

7 
.6 

0,2 

9 
,7 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2 

T 

T 

T 

- 

- 

m 

- 

19 

16 

16 

16 

• 

I 

; 

; 

; 

I 

I 

' 

• 

• 

I 

. 

m 

I 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2,1 

1 

3 

.3 

1 

T 

T 

9,9 

T 

.8j   ,8 

a 

.6 

3 

.6 

T 
T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

1.0 
2 

T 

T 

T  !  6,0  1,5 

Ti   6'   7 

6 

T 

T 

NINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

a   9 

6 

• 

1 

- 

- 

- 

- 

m 

- 

- 

- 

• 

- 

m 

• 

CENTRAL  0» 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
10 

9 

8 

7 

6 

9 

♦ 

6 

6 

3 

3 

1.5 
5 

8,0 
13 

12 

12 

9 

6 

1.0 
9 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
11 

2,0 
12 

12 

11 

10 

10 

9 

1 
SI   8 

3.0 
11 

T 
8    8 

9,0 
16 

1,0 
17 

T 
17 

11 

11 

11 

6.0 

19 

12 

11 

10 

^   ' 

7 

2.0 

9 

T 
9 

• 

7 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1  T  8,0 

T  ,   T  ;     8 

6,0 
12 

0.2 

a 

2 

1 

3.0 

1 

T 

T 

. 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.0 
1 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.3 

T 

1,0 

1 

I  2,2|  9,9 

T  1  T  1   6 

0.3 
8 
.9 

7 

.6 

3 
.2 

0.8 

3 

.2 

2 
.2 

T 

T 

0.2 

T 

0,3 

T 

T 
T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

B 

6 

6 

3 

'^ 

"^1  '^ 

1 

1 

-    -i  - 
I   T  1   5 

7 

7 

- 

3 

2 

6 

« 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.o 

6 

9 

6 

3 

3 

3 

2'   2 

1 

T 

i  2,0'  B,0<  3.0 
T  1   2    9    8 

8 

3 

1.0 

6 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

T 
9 

T 

6 

2 

1,0 

T 

0.3 

T 

7.0 

7 

2.0 

9 

7 

2 

1 

2.0 

2 

ROWLESBURG  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

1.0 

9 

« 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

11,0 
12 

2.0 
16 

16 
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1 
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3 

2 

1 

T 
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1 

T 

T 
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SNOWFALL 
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20 

6,0 
26 

20 

12 

B 

9 

T 
2 

2,0 
2 

J2.0 
12 

6.0 
18 

18 

16 

10 

9 

6.0 

7 
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T 

T 
T 

SOUTHERN  05 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

\ 

2 

2 

T 

T 

0,1 

1 

2,0 

3,3 
9 

T 
6 

6 

1 

1.0 

1 

T 

BLUE5T0NE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

T 
9 

9 

3 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 
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T 
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9 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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7 

6 

* 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
T 

T 

2.7 

3 
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6 

6 

9 

1 

T 
1 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.C 

6 

6 

6 

9 

* 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

6,0 

6 

1,0 
9 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2,0 
9 

6 

6 

3 

9 

2 

1 

T 

6,0 
6 

6 

9 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

NORTHEASTERN  06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,1 

3 

3,7 

6 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

9,1 

9 

T 
9 

9 

« 

4 

3 

1 

1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0,3 

4 

9 

« 

3 

2 

1 

5.0 

10.0 
10 

19 

16 

8 

6 

6 

4 

2 

1 

T 
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MATHIAS 
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2 
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1 

1 

T 

\ 

T 
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2 
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1.0 
12 

11 
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4 
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2 
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T 

T 

NOOREFIELD  MCNEILL 

SNOWFALL 
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, 
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- 

- 

- 

- 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 
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38 

38 
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JN   ON   WO 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

§ 

U 

52 

1 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

1 

3 

1 

i 

1^ 

% 

Q 

"^ 

e 

[^ 

^S 

ALBRIGHT 

"009» 

PRESTON 

79  38 

1219 

7A 

MONONGAHELA  POWER  CO. 

ALDERSON 

0102 

MONROE 

80  38 

1955 

7A 

HASSIE  L.  SIMS 

ALPENA  1  N« 

01A3 

RANDOLPH 

79  40 

3020 

7A 

OMER  S.  SMITH 

AReOVALC  2 

02*9 

POCAHONTAS 

79  *9 

2730 

8A 

H 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORO  COLLEGE 

03S5,  MERCER 

81  01 

2600 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

BATARD 

0527  GRANT 

79  22 

2375 

HOWARD  R.  FULK 

BECKLET  V  A  HOSPITAL 

OsaOj  RALEIGH 

81  II 

2330 

SA 

V.  A.  HOSPITAL 

BECKLET  MS  AP 

0582  RALEIGH 

81  07 

250* 

MIO 

y  S  WEATHER  BUREAU     1 

BELINOTON 

0633,  BARBOUR 

10 

79  56 

1679 

GEORGE  R.  MILLYARO      ] 

BELLEVILLE  DAM  20 

06<.5l  WOOD 

81  «S 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELV* 

0661  NICHOLAS 

38  1* 

81  12 

748 

7A 

RAYMOND  E.  PHILLIPS 

BENSO*. 

06T9  HARRISON 

10  39  09 

BO  33 

1080   4P   *P 

SENS  HUN  1  SSE 

0687,  TYLER 

ROBERT  H.    MALL 

eEB«.£LfY  SPRINGS 

0710  MORGAN 

39  37 

7B  1* 

640'  6P|  6P 

1      ,  H.  M.  RUPPEKTmAL.  Ill 

BIBCH  RIVER  6  SSW 

08*4  NICHOLAS 

38  26 

1885]  6P1  6P 

1  SOUTHEASTERN  GAS  CO. 

BLUEFIELO  FA*  AIRPORT 

092l'  MERCER 

81  13 

2805;  MID.  MIO 

BLUESTONE  OAN 

0939  SUMMERS 

37  39 

80  53 

8A 

8A 

8At  H  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCHLAI4D 

107S  LINCOLN 

600 

BERYL  L.  WINTERS 

BRANDONVILLE 

1083  PRESTON 

79  37 

1798 

8A 

VERL  E.  GALLOWAY 

brusmv  run 

120*  PENDLETON 

38  50 

79  15 

1375 

TA 

" 

JOHN  B.  SHREVE 

BUCKEYE 

121S!  POCAHONTAS 

38  11 

80  08 

2100 

5P 

7A 

MISS  [LEAN  WALTON 

BUCKMANNON  2  W 

1220'  UPSHUR 

10 

39  00 

80  16 

14*5 

6P 

6P 

OR.  ARTHUR  a.  GOULD 

BURNSVILLE 

1282  BRAKTON 

ao  *0 

770 

JOHN  W.  BROWN 

CAIRO  3  S 

1328  RICHIE 

81  10 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAHOEN  ON  GAULEY 

1363  WEBSTER 

4  38  22 

80  36 

2100 

H 

HOWARD  FLETCHER 

CANAAN  VALLEY 

1395  TUCKER 

2  39  03 

3250   6P|  6P 

BEN  F.  THOMPSON 

CENTRALIA  2  NNW 

1526:  BRAXTON 

*l  38  38 

80  35 

1250i 

7A 

JAMES  W  LINGER 

CHARLESTON  *6  AP 

1570'  KANA-HA 

*.  33  22 

91  36 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  J 

1575i KANAWHA 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

CLARKSBURG  I 

1677;  HARRISON 

39  16 

80  21 

977 

MID 

MIO 

MID 

: 

HENRY  R.  GAY 

CLAY  1 

1696  CLAY 

38  27 

81  05 

722 

H 

MRS.  SARAH  6.  FRANKFORT 

CLENOENIN  J  SW 

38  29 

81  22 

615 

KATHERINE  M.  RADER 

CORTON 

19  59J  KANAWHA 

38  29 

81  16 

640 

6P 

: 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRESTON  1  SS' 

2054  WIRT 

38  96 

81  17 

648 

7A 

SEWARD  fi.  LYNCH 

OAVIS 

2209'  TUCKER 

39  08 

79  28 

3120 

DRY  CREEK 

2*62  RALEIGH 

37  52 

81  28 

1264 

MRS.  RUTH  E.  JARRELL    1 

OUNLOW  5  E 

2520'  WAYNE 

38  02 

82  20 

850 

5P 

KELLY  DROWNING 

ELKINS  M8  AIRPORT 

2718!  RANDOLPH 

1970 

MIO 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ELLENBORO 

27*6i  RITCHIE 

39  16 

81  0* 

805 

MRS.  RUBY  L.  GORRELL 

2920i  MARION 

39  28 

80  08 

1298 

HID 

HID 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072:  MERCER 

37  35 

81  07 

3229 

7A 

:    H 

FRED  E.  BOWLING 

FRANKLIN  2  NE 

3215  PENDLETON 

9  38  *0 

79  19 

: 

GEORGE  D.  HAMMER 

FPtEMANSBURG 

3238  LEWIS 

6'  39  06 

80  31 

EQUITABLE  GAS  CO. 

3353  MC  DOWELL 

1*26'  8A|   BA 

JAMES  KISH 

GASSA-AY 

3361  BRAKTON 

80  46 

840;  6P 

6P 

W,  VA.  WATER  SVC.  CO. 

GLENVILLE 

35*4  GILMER 

5  38  56 

60  50 

727 

LEWIS  WOLFE 

GRAFTON  1  NE 

3630  TAYLOR 

lOi  39  21 

80  00 

1230 

9P 

9P 

EARL  R.  CORROTHERS 

GRANTSVILLE  2    NW 

36*8  CALHOUN 

38  56 

81  06 

730 

8A 

8A 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GBIFFITHSVILLE 

37*9! LINCOLN 

38  1* 

81  59 

950 

ROBIN  D.  MOORE          1 

HACKER  VALLEY 

3798, WEBSTER 

38  39 

80  23 

1501 

7A 

MRS.  LELA  M.  CARTER 

NALL 

3816  BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAMLIN 

38*6  LINCOLN 

38  17 

82  06 

6*2 

BA 

8A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRY 

3927  JEFFERSON 

39  19 

77  4* 

405 

7A 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 

HARPERS  FERRY  NAT  MONMT 

3932  JEFFERSON 

220 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HASTINGS 

397*  WETZEL 

39  33 

80  40 

760 

3P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

4128, FAYETTE 

1955 

7A 

MRS  MILDRED  E  CRIST 

HOGSETT  GALLlPOLtS  DAM 

4200  MASON 

81  3S  41 

82  11 

570 

7A 

7A 

7A 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 

mOPEMONT 

*264  PRESTON 

11  39  26 

79  31 

2*90 

'  MRS.  HARRIET  SHARPS 

HORNER 

*2ai  LEWIS 

80  22 

1075 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

HOULT  LOCK  14 

*309:  MARION 

6  39  30 

80  oa 

878 

12M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDBED 

4369  WFTZEL 

8  39  41 

80  27 

103* 

MFGRS.  LT.  t  hT.  CO. 

■HUNTINGTON  FED  8L0G 

8  38  25 

82  27 

565 

MIO 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

8  38  22 

82  33 

828 

MIO 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

lAEGER 

*40e  MC  OOWELL 

i;  37  28 

81  *9 

1084 

7A 

MBS  RUTH  L.SIZEMORE 

IRELAND 

4478  LEWIS 

6  38  *9 

80  28 

1142 

5P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

JANE  LEM 

4559  LEWIS 

6;  39  06 

80  25 

1020 

*P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

4763,  JEFFERSON 

39  23 

77  53 

590 

8A 

SA 

W  B  AGRICULTURE  OFF 

KERSIT 

4816  MINGO 

82  2* 

625 

7A 

EDWARD  H.BOWEN         1 

KEYSER 

4836  MINERAL 

930 

5P 

5P 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KOPPERSTON 

4955|  WYOMING 

81  34 

1450 

6P 

6P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LAKE  LYNN 

5002'  MONONGALIA 

79  51 

900 

'A 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEWISBURG  2  SSM 

522*.  GREENBRIER 

80  28 

2185 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRON 

LINOSIDE 

S2B4|  MONROE 

2000 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

S323:  JACKSON 

81  32 

669 

BROOKS  E.  UTT 

LOCKNEY 

53411  GILHER 

80  58 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

5353  LOGAN 

82  00 

SA 

SA 

COY  E.  MARSHALL 

LONDON  LOCKS 

5365  KANAWHA 

81  22 

622 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

556  3  BOONE 

81  *9 

675 

8A 

SA 

J.  E.  CURRY 

5621  MARION 

80  21 

975 

6P 

6P 

JAMES  N.  MORGAN 

MANNINGTON  1  W 

5626  MARION 

80  22 

995 

7A 

ORA  G.  FROST 

STATION 


MARLINTON 
MARTINS8URG  FAA  AP 
MARTINSeURG  2  W 


MC  ROSS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MOOREFIELO  2  SSE 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MOBGANTOWN 
MORGANTOWN  LOCK  Al 
MOUNDSVILLE 

:  NAOMA 

,  NEW  CUMBERLAND 

I  NEW  MARTINSVILLE 


IvPARKERSBURG  WB  CITY 
'  PARSONS  1  SE 
: PETERSBURG 


POCAHONTAS 

BERKELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

58*7  MARSHALL 

9871,  GREENBRIER 

59631  TYLER 

6163|  HARDY 

6168J  HARDY 


6293  GRANT 
6362  RALEIGH 
6*42  HANCOCK 
6*67  WETZEL 
6591  FAYETTE 
66  74  MORGAN 
66*9  WOOD 


SPRUCE  KNOB 
'  STONY  RIVER  DAM 
I  SUMMEBSVILLE  3  N 
I  SUTTON  RESERVOIR 
'  TERRA  ALIA 

THOMAS 

TRIBBLE 

TYGART  DAM 


NIO 


LEY  BEND 


MEIRTON 
WELLSBURG  3  I 
WESTON 


LIAMSON 
LIAMSON  2 

FIELD  LOCK: 


6899 

WOOD 

6867 

TUCKER 

699* 

GRANT 

6991 

RANDOLPH 

MINERAL 

702S 

WYOMING 

7112 

MASON 

MERCER 

rj52 

JACKSON 

7444 

GREENBRIER 

790? 

7952 

JACKSON 

7T3r 

HAMPSHIRE 

7789 

PRESTON 

7879 

PLEASANTS 

8274 

DODDRIDGE 

8286 

GREENBRIER 

838* 

ROANE 

8433 

PENDLETON 

8536 

GRANT 

NICHOLAS 

BRAXTON 

8787 

PRESTON 

TUCKER 

8986 

TAYLOR 

MONROE 

9068 

RANDOLPH 

90  S6 

RANDOLPH 

9281 

HARDY 

932: 

WAYNE 

WEBSTER 

HANCOCK 

9161 

BROOKE 

LEWIS 

9490 

DODDRIDGE 

'522  GREENBPIE 


78 

52 

80 

80 

80 

78 

78 

54 
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TIME  AND 
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1680      9P 

79  07 

80  02    1281 
80  13  I  26951 


61  05  :  2*10 


23    61  12 


81  05 

840 

2450 

81  21 

964 

6P 

79  31 

3090 

8A 

79  18 

340C 

1890 

839 

79  33 

2587 

81  50 

630 

80  02 

120Q 

1979 

79  56 

2010 

80  02 

2*29 

80  2* 

112c 

78  35 

96C 

8A 

60C 

62  26 

60C 

BO  29 

1515 

5P 

104C 

80  35 

80  28 

1026 

7A 

80  47 

1000 

6P 

60  52    1143 


CECIL  A.  CURRY 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ROBERT  L.  CRISWELL 
VIRGIL  L.  MATHlAS 

I  RAY  B.  Thompson 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  RUSSELL  D.  AMICK 
'  JOHN  W.  CfiUMRlNE 
:  MRS.  ZELLA  M.  vETTER 
MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

' FED.  AVIATION  AGENCY 
' CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNOSVlLLE  SEWAGE  PL' 
MRS.  EILEEN  MINNICK 


MRS. 

E.  M.  HOVERMALE 

i  u.  s 

WEATME 

BUREAU 

[U.S. 

WEATHER 

BUREAU 

\   FCRNOW  EXP. 

MRS. 

MAXINE 

EACH 

MRS. 

NELL  S. 

SUTER. 

JR. 

,  JAMES  G.  MC  OERMITT 

1  UNIV 

RSIIY  Of  W.  VA. 

MRS. 

MART  V. 

MC  FERRI^ 

DAYTON  C  WEBB 

OF  RIPLEY 

MISS 

FRANCES 

VANCE 

MRS. 

MAUDE  C 

BOLTARO 

■  JOHN 

HOPE 

GAS  CO. 

HOPE 

NATURAL 
P  JONES 

GAS  CO. 

W.  VA.  WATER 

SVC.  CO. 

HARR 

J.  GORDON 

FRED 

C.  BECK 

R 

CHAR 

ES  F.  G 

CORPS  OF  ENG 

NEERS 

CHAR 

es   E,  T 

EMBLY 

MRS. 

MaRGARE 

PERKINS 

,  MISS 

NORMA  R 

CORP 

OF  ENG 

NEERS 

MRS. 

HELMA  SPANGlEH 

MRS  VIOLET  L 

SWECKER 

KENT 
CLAR 

SWECKER 
SBUPG  W 

^^EB  euAR 

UNIVERSITY  EXP  FARM 

673'  8A   8A, 


CORP 

OF 

ENG 
TFRR 

NEE 

' 

MRS. 

JOY 

,E  S. 

uu 

CHER 

RY. 

MRS. 

WIL 

lA  f. 

ROBERTS 

CORP 

OF 

ENG 

NEE 

S 

1    -   BIG   SAWDT;      2   -  CHBAT; 


■  CUTAHDOT;      4   -   KAMAWHA;      5  -  LITTLE  KANAWHA; 


'    MONONGAHELA; 


POTOIIAC;       10    -   TYGART;       11    -   YO'JGHIOaHEHY 


Addltlunnl  Inf  urnmt  Ion  i-ukhi'lI  1>>K  t  lio  illmalo  of  WuMt  VUkIhIu  muy  bti  obtuliiad  t>y  writing  lu  tho  at»l«  CI  lm«tolo|{lN  t  nt  Atfr  Inn  1  turn  1  Kn|[lnoarlnK 
DulldliiK.  Wont  VlrKliiln  Unlvoralty,  Moriinntown,  WuNt  VlrKlalu  2(150(1  (irtu  nny  WruUittt  Hurnuu  Offlc  <•  rmar  you. 

Figuroti  «nd  lottorM  rollowtiiK  tho  Htatlon  nnmn ,  aurh  um  12  S8W,  IndlciiU*  dlatnnco  tn  ml  to«  and  dlroctlon  from  th»  puNl  ufflcu. 

Dflttyod  ilatu  niul  rorrcct  Iohh  will  hu  cnrrlod  only  In  thv  Juiti*  luid  niu-t<nitH<r  Ihsuoh  uf  thta  bulletin. 

Uonthly  and  ■eaMonn  1  snowfu  1  I  uiut  lira  1 1  [ik  dt»Ki*****  dtiyH  for  ttu*  12  mon  tliH  xncll  hk  with  t  he  p  r«'r  tul  1  mk  Juric  du  1  u  will  b(«  t-urrlnd  In  th»  Ju  ly  1n«u« 
of  this  bulletin. 

Stat  Ions  appear  Intc  1"  tho  Indox ,  but  for  which  da  lu  uri<  not  I  lNtt>d  in  the  tablos ,  »1  Ihcr  uri'  hiImh  InK  or  wurt*  r»co  1  vud  too  la  to  to  bo  1  nc  lud»d 
In  thlB  issue. 

Divisions,  as  used  In  "C 1 Imatoloftica 1  Data"  Table  and  on  tho  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  unltu  uaod  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  **P,  precipitation  and  evaporation  In  Inchon  and  wind 
movement  in  ml les .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negat  ive  departures  of  average*  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporat Ion  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  tho  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  obscrvat Ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  fol lowing: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dai ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 


Subscription  Price :   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual ;  $2. 50  per  year .   (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary . )   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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WEST  VIRGINIA  -  FEBRUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:  64°  on  the  6th  at  Charleston  1 

Lowest  Temperature:  -19°  on  the  12th  at  Canaan  Valley- 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  60  inches  at  Pickens  1 

Least  Total  Precipitation:  1.  77  inches  at  Wheeling  Warwood  Dam  12 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1.  81   inches  on  the  19th  at  Harpers  Ferry  Nat  Men 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  88.  0   inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         55  inches  on  the  29th  at  Stony  River  Dam 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


February  1964  will  be  remembered  as  a  snowy  month. 
Most  parts  of  the  State  undoubtedly  had  record  falls,  with 
the  exception  of  stations  in  the  vicinity  of  the  Ohio  River. 
Charleston  recorded  21.8  inches,   the  greatest  February 
fall  since  records  began  in  1900.     Their  previous  record 
had  been  21.5  inches  in  February  1960.     Elkins'  total  of 
29.  5  inches  was  the  greatest  on  record  for  February. 
Beckley  recorded  30.  8  inches,   four  times  their  normal. 
Stations  in  the  Eastern  Panhandle  had  over  25  inches, 
most  of  it  coming  on  February  19.     Some  of  the  higher 
totals  from  stations  in  or  near  mountainous  areas:   Cam- 
den-on-Gauley  66  inches.    Spruce  Knob  74  inches,  and 
Pickens  88  inches. 

Three  major  storms  accounted  for  most  of  the  snow.  The 
statewide  stornn  of  February  10-11  was  the  first  wet  snow 
of  the  season    and  caused  many  broken  powerlines.     The 


snowstorm  of  February  19  paralyzed  most  areas  in  the 
Eastern  Panhandle  with  falls  of  20  inches.     In  the  north- 
central  section    6-10  inches  of  wet  snow  isolated  many 
towns.     Snowladen  trees  broke  power  and  telephone  lines 
throughout  the  northern  half  of  the  State.     A  storm  sud- 
"denly  developed  over  Tennessee  February  28  and  rapidly 
m.oved  northeast,   dumping  5-10  inches  of  snow  overmost 
parts  of  West  Virginia, 


Robert  O.   Weedfall 
Weather  Bureau  State  Clim_atologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia   26506 
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*.23 

-   .20 

.50 

.60 

1,25 

.98 

.33 

.74 

19 
11 
19 
28 
16 

28.7 
32.0 
63.0 
29.5 

27.0 

12 

16 

*3 

9 

17 

22. 

29 
28. 
29. 
29. 

13 

6 
21 
13 
13 

1 

3 
2 

0 

3 

0 

1 

0 
0 
0 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 

33. 3M 
38.7 
39.3 
37.8 
3*.  7 

17, OM 

17,5 

18.7 

19.1 

1*,7 

25, *M 
28,1 
29,0 
28,5 
2*, 7 

50 
58 
60 
52 
50 

5 
5 
6 
5 
5 

-10 

-  4 
2 

-  2 

-  7 

25 

12 

13. 

12 

23 

1149 
1062 
1038 
1052 
1162 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

3 
5 

12 

29 
29 
27 
27 
29 

2 

1 
0 
1 
2 

3.01 
5.*7 
*.52 
3.13 

7.60 

.39 
1.04 
.60 
.40 
,69 

11 

U 

20. 

19 

14 

58.0 
36.0 
24.3 
29.0 
88.0 

32 
15 
8 
11 
25 

22 

28. 

29 

28 

22 

10 
16 
13 
13 
16 

0 

4 
4 
0 

5 

0 

1 

0 

0 
0 

richwood 

rowlesbubg  1      ■• 
sprlce  knob 
webster  springs  1  e 

38.1 
37.3 
33.1 
*1.* 

17.7 
20.1 
18.7 
21.1 

27,9 
28,7 
25,9 
31.3 

56 
S4 
51 
53 

5 

5 

6 

17 

-  5 

I 

1 

12 
12 
23 
12 

1066 
1048 
1129 
973 

0 
0 
0 
0 

4 
7 
16 
0 

11 
29 
27 

1 
1 
0 
0 

*.65 
4.30 
4.0* 
4,64 

,45 
.98 
,51 

19. 

19 

29 

28.0 
26.0 
7*,0 
*1.7 

le 

10 
28 
U 

22 
21 
22 
29 

14 

9 

16 

0 

2 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION  0* 

26.5 

.  5.6 

' 

4.33 

.51 

39,9 

SOUTHERN  05 

• 

ATHENS  Concord  college 

BLUEFIElD  FAA  AIRPORT 

38.1 
36.0 

21.1 
22.* 

29.6 
29.2 

57 
57 

5 

5 

6 
12 

12 
23. 

1019 
1033 

0 
0 

4 
9 

29 

28 

0 
0 

2,95 
3.29 

,48 
,70 

18 
15 

16,5 
17.0 

7 
7 

21 
29. 

12 

9 

0 

3 

0 
0 

See  Roierence  Notes  Fcllowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
FEBRUARY    196* 


Temperature 

Precipitation 

is 

II 

> 
< 

9     B 

fi 

-a 

s 

1 

S 
i 

2 

a 

1 

No.  of  Day 

' 

1 
■2 

9    C 

1 

1 

SdOW,  SlMt 

No.  of  D>ri 

Sutton 

Max. 

Mln. 

1 

Is 

• 

1 

0 

8 
S 

1 
8 
1 

°  i 

hi 

BLUESTONF  DAM 

*0.4 

21.1 

30.8 

59 

6 

12 

2*. 

986 

~0 

Ts 

2.52 

.65 

16 

7.0 

29 

0 

6ARV                    //R 

<.1.6 

21.1 

31.* 

-  5,7 

61 

6 

10 

13. 

968 

0 

28 

0 

2.77 

'      .63 

.70 

16 

5.0 

29 

1 

0 

KOPPERSTON 

38.8 

21.9 

30.* 

5* 

6 

5 

23 

1000 

0 

27 

0 

*.** 

1.20 

6 

28 

13 

3 

1 

LEWISBURG  2  SSH 

38. 7M 

19. 5M 

29. IM 

55 

5 

* 

12 

1033 

0 

0 

2.85 

.63 

6 

13.0 

28 

2 

0 

PINEVlLLE 

39.9 

20.* 

30.2 

58 

6 

8 

23 

100* 

0 

28 

0 

3.79 

.71 

16 

10.0 

29 

2 

0 

UNICN 

39.6 

19.1 

29.* 

-  5.1 

58 

6 

6 

* 

1027 

0 

28 

0 

3.33 

.5* 

.96 

16 

16.3 

22. 

3 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

40.6 

20.0 

30.3 

-  *.9 

58 

5 

•  * 

12 

997 

0 

26 

1 

3.92 

1.09 

.83 

16 

1*.0 

U 

* 

0 

OIVISlON  05 

30.0 

-  6.2 

3.32 

.22 

12.4 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

39.8 

20.1 

30.0 

56 

5 

-  1 

12 

1010 

0 

2 

26 

1 

3.98 

1.5* 

19 

32.3 

18 

19 

7 

3 

2 

FRANKLIN  2  NE 

<.1.0 

17,2 

29.1 

60 

5 

-  9 

12 

1033 

0 

* 

28 

2 

2.*6 

.93 

19 

2*. 5 

6 

2 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

<><t.5 

22. OM 

33. 3M 

62 

6* 

7 

12 

911 

0 

0 

26 

0 

*.67 

1.81 

19 

26,0 

9 

19 

9 

2 

2 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

38.8 

20.2 

29. S 

-  5.5 

57 

6 

•  1 

23 

102* 

0 

5 

28 

1 

3.77 

1.55 

1.56 

19 

30,5 

17 

19 

7 

2 

1 

KEYSER 

M 

M 

M 

0 

MARTINSBijRG  FAA  AP 

39.6 

19.9 

29.8 

-  *.2 

59 

5 

•  1 

23 

101* 

0 

* 

28 

I 

2.89 

.75 

.83 

6 

28.0 

17 

19 

7 

2 

0 

MATHIAS 

39.2 

16.8 

28.0 

57 

5 

•  8 

23 

1066 

0 

* 

29 

2 

3,10 

1.05 

19 

31.5 

1* 

19 

7 

2 

1 

MOOREFIElD  MCNEILL 

<i'>.OM 

21. 2M 

32. 6M 

61 

5 

-  7 

12 

93* 

0 

1 

1,91 

,70 

19 

15.0 

6 

1 

0 

OMPS 

M 

20.* 

M 

9 

12 

0 

29 

0 

3.*0 

1.10 

19 

20 

20 

9 

2 

1 

PETERSBURG 

<>2.9 

19.2 

31.1 

•  5.0 

60 

5 

•  8 

12 

976 

0 

2 

28 

2 

2.81 

1.02 

.90 

19 

29.0 

13 

19 

7 

2 

0 

PIED. 

38.* 

20.9 

29.7 

-  3.3 

5* 

6 

8 

25. 

1021 

0 

5 

26 

0 

2.92 

.71 

1.30 

19 

20.1 

I* 

19 

7 

1 

1 

ROMNEY  i    NNE 

*1.9 

20.1 

31.0 

60 

5 

•  6 

12 

980 

0 

0 

26 

2 

2.76 

1.00 

19 

25.0 

1* 

19 

6 

2 

1 

WARDENSVtLLE  R  M  FARM 

*1.2 

16.1 

28.7 

-  *.5 

60 

6 

-  8 

23 

10** 

0 

3 

28 

3 

3.37 

1.50 

1.59 

19 

26,7 

18 

19 

7 

2 

1 

DIVISION  06 

30.3 

-  *.l 

3,17 

I.IS 

26,2 

See  Reierence  No;es  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


StaUon 


nn 


TTTT 


Day  ol  Munlh 


10      II       la 


13      U      IS 


le    17    la 


ao  I  ai  I  M  I  «  I  »4  I  85  yiTl  r  I  M  I  »  I  30  I  3? 


NOaTHMtTIIIN  01 

etlLIVII.lf    0<H    10 
ilui   NUN    I    5Se 

omo  I  i 

Ci.LINao«o 

NC   MeCHlN    0*H    1> 
HOUNOSVILLf 
NI>    CUHaOL'NO 
Nik   »«1ITINSVI11.I 
PARKfNSBUNG   FAA    AP 

PAIIKtKSauDC    MB    CItT 
&T    MAI4Y5 

tiA&HIN610N   OAN    19 
xeiaTON 
MCLLSUURG    3    Nf 

WHCCLING    >«AaMOOO   DM    12 

NOaTH   CEtTBAl    OJ 

■ILINGTON 
BENSON 

BUCKHANNON    2    M 
BuaNSVILLE 
CENTRA;.IA    2    NNa 

ciAaKsaua<>  i 

fAIBHONT 
CASSAdAT 
OLENVILLt 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE    2    Nw 

HASTINGS 

HORNER 

HOULT  LOCK  IS 

IREL'NO 

JANE  LEM 
LAAE  LYNN 
HANNINGTON  I  N 
HANNINGTON  I  w 
HIDOLEOOURNE  2  ESE 

HORGANTOoN  FAA  AIRPORT 

MORGA  iTOW'N  L  AND  0 

PMILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL  lA 


SOUTHWESTERN  03 

BRANCHLANO 
CHARLESTON  MB  AP 
CHARLESTON  I 
Cl»v  I 
CLENOENIN  1  Sw 

CORTOn 

DUNLOm  5  e 

HA»  L I n 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BL06 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

KERHII 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MALISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

KAYNF  2 

V^IDE^ 

•ILLIAHSON 
mLLI»"50N  2 
HINFIELD  LOCKS 

CENTRAL  0". 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nh 

ARBOvALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLtY  MS    AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAHOEN  ON  GAULEY 
CANAA'J  VALLEY 
DRY  CHEEK 
ELKINS  MB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 

HICO 

HOPEMONT 

HC  RCS5 

MT  STOR" 

OAK  HILL 
PARSONS  I  SE 
PICKENS  1 
RICHmOOO 
ROWLESBURG  1 

SHOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAH 
SUHHERSVILLE  3  NE 
THOMAS 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  I  E 

SOUTHERN  OS 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 


II 

•  If 

.OS 

.IS 

.11 

" 

.0« 

3.0t 
S,«0 


.27 

.02 
.02 

.10 


2,ilt. 
J.OJ 
2.12 
2.6^ 

2.3a 

2.A9 
3, S3 
3.91 
3.«S 


.1' 

.oaI 

.12 

.04 

.12 

.oil 

.I2j     .11      T 


.20      .Otj 


.•I    .la    .01 


.AT       .12      .1* 


.16      .02       .01 
.26      .20      .20 


.0?       T 

.IT 

.sa 

.19 
.»1 

:" 

.12 

.10 

.10 

.AO 

.30 

•  OS 

.2» 

.*5 

1 

.07 

20 

.01       T 

.01 

.AT 

.03 

•  Ofc 

.09 

.07 

.16 

.10 

.11 

.30 

.11 

.09      T 

.10 

.2a 

.33 

.03      T 

-.12 

.u 

.04 

OS 

T           T 

.20 

.oa 

.05 

08 

.0*      T 

.13 

.16 

[ 

.26 

.22      T 

.16 

•  37 

I      I 

.31 

02 

.15      T 

.12 

.73 

•  021 

•  37 

.03 

.JT 

•  *2 

•  16 

Ok, 

.26      .02 

.29 

.75 

.02 

.51 

02 

T             .0* 

.06 

.31 

.05 

02 

•19      •02      .03 


25      .130    .10 


,33       .0»      .02 


.10      .06      .05 


SO      .12       .0»      T 


.10 
.10 


s  loUowing  Station    IndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 

Continued 

FEBRUARY  1964 

"« 

Day  of  Month 

Station 

Ji 

i2 

1    2  1  3 

4   5    6 

7 

8 

9 

10  1 

11   12 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25  1  26   27 

28 

29    30 

31 

GARY                   //R 

2.77 

.06 

.01 

.16 

.29 

.05 

.07 

.28   T 

.32   T 

.70 

.01 

,46 

.07 

~7oI 

.02 

T    T 

T 

.23 

1AE6EB 

<>.2S 

.20 

.02 

.34 

.51 

.11 

.25 

.33 

.27 

.76 

.02 

,60 

.21 

.10 

.03 

.03        .05 

.42 

KOPPCRSTO^ 

6,44 

.16 

1,20 

.20 

T 

T 

.50 

.09 

.20        .20 

.35 

.50 

,15 

.27 

.14 

.10 

T 

T     .05 

.30 

•  03 

LEMISdURO  2    SSM 

2.8« 

.63 

T 

T 

.49 

.06        ,31 

.32 

.56 

.08 

.40 

HATOAKA 

- 

.23 

.36 

,45 

.21 

.15 

.18 

.39 

.40 

.02 

- 

.40 

PINEVILLE 

3.79 

.05 

.01 

.21 

.69 

•  OS 

.13 

.44   T 

.28   .01 

.71 

.06 

.47 

.18 

.06 

.03 

T 

•  05 

.36 

PRINCETON 

2.79 

.03 

T 

.37 

.12 

.05 

T 

.08 

.23   T 

.20   .03 

.75 

T 

.54 

.05 

.03 

.06 

T 

T          T 

.29 

HEMCic  2  S 

3.ei 

.05 

.61 

.18 

.02 

T 

.01 

.91 

.22 

.47 

.01 

.01 

.71 

.11 

.03 

T 

.47 

UNION 

3.33 

.01 

T 

.71 

.12 

.02 

.05 

.15 

.05 

.96 

.05 

.66 

.10 

.05 

.10 

T 

T 

.30 

WHITE  SUt-PHUR  SPRINGS 

3.92 

T 

.75 

.27 

.04 

.80 

.12 

.83 

.72 

.02 

T 

T 

.37 

NORTHEASTERN  06 

eERKELEY  SPRINGS 

3.98 

.05 

T 

1.13 

T 

.11 

.50 

T 

.22 

.12 

1.54 

.06 

T 

.29 

T 

BRUSHY  RUN 

2.44 

.11 

T 

.36 

.05 

.47   T 

T 

.26 

.87 

•  30 

FRANKLIN  2  NE 

2.4(> 

.09 

.22 

.16 

.06 

.50 

.16 

.93 

•  34 

HARPE<3S  FERRY 

3.32 

.09 

T 

.09 

1.11 

T 

.07 

.22   .04 

.17 

.98 

.35 

•  20 

HARPErfS  FERRY  NAT  VQH 

4.67 

.10 

1.18 

.11 

.40 

.23 

.30 

i.ei 

.13 

.41 

KEAHNEYSVILLE  I  NW 

3.77 

.10 

.06 

,87 

.12 

.30   .02 

T 

.31 

1.56 

.05 

.38 

KEYSE** 

- 

- 

- 

... 

. 

- 

. 

_ 

. 

... 

> 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

- 

m 

MARTINSBURO  FAA  AP 

2.89 

T 

.83 

T 

T 

.15 

.44 

T     .27 

.06 

.76 

,25 

I 

T 

.13 

MATHIAS 

3.10 

.08 

T 

.62 

.01 

.06 

.46 

T 

.24 

.21 

1.05 

.01 

.18 

•  18 

HOOREFIELD  MCNEILL 

1.91 

.09 

.34 

.12 

.26 

.12 

.70 

.28. 

OMPS 

3,40 

.10 

.38 

.74 

.10 

.40 

.20 

1.10 

.16 

•  22 

PETFRS8UHG 

2,61 

.18 

.07 

.37 

.10 

.40 

,54 

T 

.90 

.29 

PIEOWONT 

2.92 

.16 

.10 

.05 

.40 

T 

.06 

.26 

T 

,18 

T 

1.30 

T 

T 

.01 

.38 

RO'^NEV  3  NNE 

2.76 

.05 

.03 

.5b 

.10 

.38 

.22 

1.00 

.02 

.36 

WABOENSVILLE  B  M  FARM 

3.37 

.16 

.27 

.56 

.07 

.20 

.21 

1.59 

.31 

Wing  Slalion    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


WeST   VIRGINIA 


SlaHon 

Dty  Ol  Month 

{ 

1 

1 

3 

4 

s 

1 

7 

B 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IC 

17 

11 

11 

20 

21 

22 

13 

24 

u 

u 

27 

21 

21 

M 

31 

1 

KORTt-.CSTeRN  01 

BENS  PUN  1  in 

MAX 
HIN 

♦  1 

40 

38 

a 

40 
9 

43 

57 
18 

49 
38 

41 

22 

55 

17 

J5 
21 

54 
18 

57 

7 

18 
9 

57 

40 

15 

45 

le 

37 

16 

47 
17 

37 
25 

'l5 
27 

30 
9 

31 

2 

56 
6 

52 
9 

16 

9 

39.1 
16.1 

CAIRO  y    i 

MAX 
MIN 

*9 
53 

41 
14 

46 

7 

57 
12 

47 
28 

42 
33 

36 
23 

35 

19 

35 

29 

58 

20 

38 

5 

38 
24 

40 
32 

37 

14 

42 

12 

49 
14 

41 
22 

35 

31 

14 
27 

32 

15 

55 

0 

5» 
22 

48 

10 

55 

15 

40.0 
19.7 

CBCSTCN  1  SS* 

MAX 
HIN 

52 

2* 

45 

12 

42 

7 

47 

59 
12 

42 

38 

40 

23 

38 
23 

58 
24 

55 

22 

59 

10 

58 

10 

57 
52 

42 
12 

42 

15 

38 

14 

49 
14 

38 
25 

54 
25 

52 

12 

32 

0 

55 

0 

56 

10 

38 
12 

40.6 
16.1 

MCUNOivILLE 

MAX 
HIN 

»5 
35 

36 

18 

46 

10 

56 
19 

48 
28 

45 
34 

35 
22 

36 
21 

37 
25 

36 

16 

59 

7 

39 
26 

*1 
52 

59 

17 

42 
52 

46 

20 

45 
22 

59 
50 

57 
28 

51 

7 

35 

4 

55 

18 

46 
8 

35 

12 

40.0 

20.6 

NEM  CUmBERKNO 

HAX 
HIN 

<>2 
36 

33 

12 

46 
9 

55 

29 

47 
30 

40 
53 

33 

21 

36 
14 

34 
21 

55 

13 

39 
10 

38 
30 

59 
31 

39 

15 

37 

30 

44 
15 

41 

22 

54 
29 

55 

26 

30 
6 

35 
5 

52 

11 

45 
8 

54 

10 

38.2 
14.5 

NEn  MtaTINSVILLE 

HAX 
HIN 

»S 
36 

37 

46 

60 

48 
31 

40 

30 

36 
22 

45 

20 

37 
24 

55 

25 

38 

10 

37 
27 

♦  3 

30 

38 
19 

41 

31 

19 

37 
25 

36 
30 

36 
27 

33 

9 

54 

11 

55 

10 

49 
12 

33 

18 

39.7 
22.2 

parkerssurs  fa*  AP 

HAX 
HIN 

36 

39 

20 

44 
11 

56 

21 

45 
38 

40 
26 

34 
21 

33 
73 

34 
27 

37 

18 

36 
11 

38 
52 

40 
26 

40 
20 

40 
26 

47 
18 

38 
26 

33 

29 

32 
25 

29 

17 

33 

8 

53 
18 

47 
15 

32 

20 

38.2 
21.9 

PARKERSBURG  WB  CITY 

HAX 
HIN 

-2 
36 

37 
21 

45 
12 

58 
19 

46 
37 

41 
2' 

34 
23 

35 
24 

35 
26 

35 

18 

36 
12 

40 
32 

40 
28 

42 
22 

42 
27 

47 
19 

39 
27 

34 
29 

32 
25 

28 

18 

34 

7 

55 

20 

48 
17 

33 

22 

59.0 
22.6 

WEIRTON 

HAX 

HIN 

»2 
36 

36 
13 

45 
12 

55 
30 

44 
35 

37 
29 

30 
19 

39 
15 

36 

21 

36 

13 

36 
13 

35 

30 

39 

28 

39 
16 

37 
28 

44 

20 

39 
23 

53 

26 

36 
25 

33 
9 

35 

6 

50 
14 

44 
12 

35 

11 

57.7 
20.3 

mELLSBURG  )  NE 

HAX 
HIN 

1.0 
33 

34 

12 

5 

53 
23 

44 
26 

40 
32 

34 
21 

35 

12 

35 
23 

56 

12 

38 

6 

37 
25 

38 

30 

59 

13 

40 

30 

43 

14 

39 

20 

34 
29 

35 

25 

29 

2 

33 
-  2 

33 
15 

44 
6 

34 
6 

57.7 

17.6 

WHEELING  WARUOOD  0»    12 

HAX 
HIN 

44 
22 

40 
33 

37 

18 

34 

11 

44 
12 

54 
31 

44 
37 

38 
21 

30 
18 

34 

18 

35 
17 

36 
13 

37 
12 

37 
31 

38 
18 

38 
19 

36 
19 

44 
19 

37 
26 

36 
27 

20 

29 

7 

27 

4 

35 

6 

28 
U 

33 

13 

37.1 
18.1 

NORTH  CENTRAL  02 

HAX 
HIN 

BELINGTON 

HAX 
HIN 

48 

40 
30 

35 

24 

39 

7 

45 

7 

55 

14 

45 
34 

42 

18 

29 
15 

34 
23 

39 
22 

36 
-  5 

42 
-  5 

39 
26 

39 

6 

43 
10 

37 

10 

50 
10 

37 
23 

34 
23 

34 

21 

31 
10 

31 
5 

34 

6 

33 

7 

44 

36 
12 

39.0 
14.3 

BENSON 

HAX 
HIN 

38 
31 

39 

17 

43 

5 

58 
14 

41 
35 

39 

20 

37 
17 

37 
23 

40 

23 

40 
22 

33 
-  6 

37 
15 

38 
30 

39 
11 

35 

30 

42 

12 

40 
19 

35 
30 

30 
26 

30 
21 

27 
8 

30 
-  2 

28 

20 

47 

7 

42 
22 

36 
12 

40 
18 

38.2 
17.9 

BLCKHANNON  2  W 

HAX 
HIN 

37 

30 

37 

17 

43 
6 

54 
14 

53 

29 

40 
32 

32 

18 

34 

17 

37 
29 

30 
23 

35 

.  8 

40 
16 

38 

30 

37 
9 

42 
29 

44 
11 

38 

20 

37 
30 

31 
25 

28 
22 

29 

30 
9 

32 
22 

43 
8 

23 

29 
9 

38 
23 

37.6 
19.0 

CLARKSBURG  1 

HAX 
HIN 

38 
22 

38 
14 

43 
8 

54 

17 

47 
32 

42 
28 

31 
21 

35 
18 

36 
27 

34 
6 

34 
-  2 

37 
22 

38 
18 

39 
12 

42 

30 

46 
16 

36 
21 

34 
27 

31 
26 

28 
9 

28 
9 

32 

5 

34 
12 

46 
9 

41 
23 

30 
13 

41 
18 

37.6 
17.5 

FAIRMONT 

HAX 
HIN 

36 
29 

34 
19 

43 
U 

54 
29 

42 
36 

39 
26 

30 
19 

34 
21 

34 
26 

32 

18 

36 
5 

37 
25 

40 
26 

37 
18 

40 
26 

45 
21 

57 
26 

33 
26 

32 
24 

30 
17 

28 
13 

30 
12 

31 
18 

42 
12 

39 
22 

26 
16 

37 
24 

36.2 
21.0 

GASSAWAY 

HAX 
HIN 

41 

32 

40 
13 

46 
8 

58 
13 

54 
29 

43 
34 

36 
23 

40 
18 

39 

30 

35 
26 

37 
-  2 

40 
22 

40 
31 

40 
14 

42 
52 

48 
16 

40 
23 

36 
32 

34 
28 

31 
24 

31 

18 

36 

7 

37 
23 

47 
14 

44 
20 

32 

18 

43 
16 

«0.* 
21.0 

GLENVILLE 

HAX 
HIN 

42 
33 

43 
13 

41 
9 

45 
9 

57 
9 

53 

38 

42 
23 

34 
19 

39 

30 

30 
25 

34 
-  3 

37 
-  2 

40 
32 

40 
13 

43 
17 

37 
15 

47 
15 

37 
25 

35 

28 

30 
20 

33 
21 

31 
6 

35 
9 

34 

3 

47 

36 
9 

31 
15 

39.6 
16.1 

GRAFTON  I  NE 

MAX 
MIN 

GRANTSvILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

41 
33 

44 
14 

41 
8 

47 
9 

60 
15 

53 
38 

42 
24 

36 

18 

41 
26 

39 
24 

40 

0 

38 

17 

39 
33 

40 
17 

42 
23 

38 
15 

51 

17 

39 
27 

34 
27 

36 
22 

32 

16 

31 
3 

36 

6 

37 
13 

50 
5 

43 

39 

14 

31 
13 

41.0 
17.7 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

38 
32 

38 
13 

43 

4 

55 

13 

45 
26 

42 
32 

34 
22 

36 
25 

35 

28 

34 

20 

36 

-  4 

38 
24 

40 
18 

38 

10 

42 

30 

45 
15 

36 
19 

34 
31 

35 
21 

32 

21 

31 

1 

32 

4 

33 
22 

44 
5 

40 
19 

33 

29 

10 

41 
18 

38.1 
17.9 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

40 
33 

37 
21 

47 

7 

56 
14 

48 
27 

40 
32 

33 

21 

35 

16 

37 
26 

37 
19 

36 
3 

38 
23 

39 
30 

35 
14 

42 
31 

46 
17 

36 
22 

34 
31 

32 
26 

29 

20 

28 
9 

34 

1 

32 

19 

48 
8 

42 
23 

36 

30 
13 

42 
12 

38.6 
19.2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

HIN 

" 

37 
28 

34 
17 

44 
12 

56 
31 

48 
36 

39 
27 

31 
20 

34 
23 

36 

25 

32 

13 

36 

7 

37 

30 

37 
23 

43 

19 

42 

27 

48 
21 

38 
26 

32 
25 

31 
24 

30 
17 

29 

10 

29 

12 

32 

16 

43 

11 

39 
22 

30 
15 

25 

13 

37 

2: 

36.8 
21.0 

HCRGANTOWN  L  AND  D 

HAX 
HIN 

40 
32 

35 
15 

44 
8 

55 
23 

50 
28 

41 
33 

34 
21 

35 
22 

35 

25 

33 
21 

35 

3 

38 
20 

40 
29 

39 

14 

43 
29 

45 
20 

39 
22 

34 
31 

35 
25 

30 
22 

28 
10 

30 
11 

32 

14 

44 
6 

41 
24 

32 

13 

27 

11 

38 
21 

38.0 
20.3 

WESTON 

HAX 
HIN 

42 
33 

42 
20 

41 
10 

46 
10 

59 

17 

50 
37 

42 
22 

33 

20 

37 
23 

37 
25 

34 
0 

38 
0 

39 
32 

41 
15 

42 

15 

40 
16 

49 
16 

35 
25 

34 
27 

34 
24 

32 

14 

30 

6 

36 
6 

34 
12 

45 

13 

42 
11 

38 
11 

28 
22 

39.7 

17.4 

WEST  UNION 

HAX 
HIN 

50 
36 

41 
33 

40 
19 

46 
6 

56 
15 

50 
23 

50 
28 

34 
22 

35 

17 

36 
27 

38 
22 

32 

0 

37 
21 

41 
51 

38 
14 

42 
31 

47 
15 

38 
21 

36 
31 

35 
27 

32 
22 

31 
11 

34 

0 

36 

21 

42 

9 

41 
20 

36 

7 

30 
13 

42 
13 

39,4 
19.1 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 

HAX 
MIN 

45 
38 

43 
29 

41 
20 

46 
13 

58 
19 

54 
38 

43 

30 

37 
25 

42 

28 

37 
31 

33 

19 

36 

8 

41 
33 

40 

27 

46 
23 

44 
29 

51 
21 

43 
30 

36 
32 

34 
29 

31 
26 

29 
21 

37 

10 

39 
25 

48 
22 

46 

31 

40 
18 

32 

28 

43 
24 

41,2 
26,1 

CHARLESTON  1 

MAX 

HIN 

54 
29 

46 
32 

53 
18 

49 
13 

50 
16 

64 
19 

44 
37 

43 
23 

37 
23 

43 
29 

38 
21 

43 

7 

39 
11 

41 
31 

45 
21 

44 
25 

38 
19 

63 
25 

41 
31 

36 
28 

37 
26 

34 
21 

31 
10 

40 
12 

42 
19 

61 
23 

45 
16 

44 
18 

32 

16 

43,3 
21,3 

CCRTON 

MAX 
MIN 

51 
36 

44 
29 

42 
15 

46 
9 

59 

14 

50 
29 

43 
34 

36 
23 

43 
19 

"•l 
32 

36 
23 

42 

3 

39 
26 

*1 
31 

18 

43 
32 

63 
17 

43 
25 

38 
29 

34 
28 

32 

24 

31 
17 

35 

5 

39 
24 

47 
16 

45 
21 

••l 
10 

37 
21 

46 
15 

<.2,0 
21,6 

OLNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

44 
37 

41 
31 

39 

17 

44 
12 

54 
19 

49 
34 

39 
31 

34 

20 

41 
21 

37 
27 

30 
16 

37 
12 

38 
27 

39 
27 

37 
24 

40 
29 

47 
19 

45 
32 

34 
29 

34 
26 

32 
23 

31 
19 

35 
12 

37 
26 

46 
24 

41 
29 

37 
19 

35 
24 

42 

16 

39,2 
23,5 

HAMLIN 

MAX 
HIN 

46 
25 

46 
15 

43 

9 

49 
9 

60 
15 

46 
37 

42 
25 

37 
21 

42 
28 

36 

19 

40 
0 

38 

2 

40 
31 

43 
17 

44 
22 

39 
16 

63 

16 

42 
28 

35 
29 

37 
24 

33 
15 

32 
5 

38 
6 

42 
16 

50 

12 

41 
13 

32 
3 

41,7 
17,0 

HCGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

49 
28 

44 
33 

41 
21 

36 
13 

45 
14 

66 
17 

40 
36 

40 
24 

34 
24 

34 
28 

30 
21 

38 

7 

38 

7 

36 

31 

37 
18 

40 
20 

36 

17 

40 
17 

35 
28 

35 

30 

32 
26 

38 
14 

26 

10 

34 
9 

34 
17 

48 
16 

40 
16 

36 
14 

29 
14 

37,9 
19,5 

HUNTINGTON  FED  BLD6 

MAX 

HIN 

47 
3S 

48 
33 

46 
25 

50 
19 

63 
23 

51 
39 

41 
30 

37 
26 

42 

30 

37 
29 

19 

38 
13 

37 

33 

43 

28 

41 
25 

41 
26 

62 
22 

40 
30 

35 
32 

36 
29 

33 

26 

31 

20 

38 

17 

41 
27 

64 
Z2 

43 
32 

47 
25 

39 
33 

48 
26 

'2.5 

26.8 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

HAX 

HIN 

47 
37 

43 
29 

41 
22 

46 
13 

56 
19 

47 
36 

43 
31 

40 
26 

41 
30 

35 
27 

34 

17 

37 
9 

38 
31 

41 
26 

40 
23 

40 
27 

48 
18 

37 
26 

34 
30 

34 
28 

32 
24 

30 
20 

37 

U 

39 
24 

51 
18 

43 
27 

39 
17 

34 
27 

41 
18 

40.3 
23.9 

LCGAN 

MAX 
MIN 

50 
30 

48 
31 

47 
21 

46 
16 

50 
16 

57 
19 

44 
37 

43 
25 

38 
26 

44 
30 

36 
24 

35 
12 

40 
12 

38 
32 

44 
24 

44 
28 

37 
21 

63 
21 

36 
31 

36 
29 

36 
28 

35 
24 

33 
14 

39 
16 

43 

23 

47 
23 

45 
24 

45 
24 

32 

16 

42.1 
23.3 

LONDON  LOCKS 

MAX 
HIN 

49 
29 

43 
33 

43 
22 

43 
19 

45 
20 

58 
22 

51 
37 

44 

24 

35 
24 

41 
28 

36 
26 

32 

14 

34 
13 

38 
33 

40 
24 

42 
26 

40 
22 

50 
22 

40 
31 

34 
29 

32 
?7 

31 
24 

28 
26 

38 
16 

38 
22 

44 
23 

44 
19 

40 
19 

33 
24 

40.2 
24,0 

S*«  B«f«MDc«  NolM  Followtng  Station  Jodmx 
-    21    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
FEBRUARY    1964 


Station 

Day 

01  Month 

01 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 

< 

W»CI5C\ 

MAX 
MIN 

53 
27 

46 
30 

45 
17 

43 
13 

47 
13 

57 
17 

47 
37 

45 
25 

37 
23 

42 

30 

38 
23 

32 

7 

39 

7 

37 
32 

42 
21 

43 
24 

37 
20 

62 

20 

38 
31 

35 
29 

37 
27 

33 
22 

33 

10 

38 

1 1 

43 
21 

47 
22 

46 
16 

43 
17 

32 

14 

41,6 
20.9 

PCINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

SO 
3T 

44 

29 

42 

19 

46 
9 

57 
15 

53 

37 

42 
33 

36 
21 

38 
22 

38 
25 

J6 

16 

36 
1 

36 

30 

41 
31 

40 
16 

40 
?0 

47 
14 

46 
24 

33 
31 

35 
27 

33 

25 

30 
9 

37 

6 

36 
21 

50 
16 

50 
30 

38 

10 

37 
19 

42 

17 

41.0 
21.3 

RAVENS«OO0  DAM  22 

MAX 
MIN 

54 
33 

46 
32 

45 

16 

47 
9 

59 
15 

57 
35 

42 
35 

36 
24 

39 
21 

39 
28 

38 
19 

39 
4 

39 
28 

42 
32 

42 

17 

42 
33 

48 
16 

49 
16 

36 
32 

34 
26 

33 
24 

31 
15 

35 

6 

37 
22 

47 
14 

49 
26 

36 
10 

39 
20 

40 
10 

42.1 
21.3 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

32 

48 
25 

44 
13 

49 

6 

59 
14 

51 
32 

42 

34 

36 
23 

42 

19 

36 
29 

39 
19 

37 

1 

38 
25 

42 
31 

40 
16 

42 
31 

49 
15 

43 
24 

35 

30 

37 
26 

32 
23 

33 

17 

37 

3 

39 
21 

51 
6 

43 
23 

40 

in 

39 

18 

42 
9 

42,0 
19.9 

SPENCER 

MAX 
MIN 

5. 
3T 

43 
30 

40 
15 

46 

7 

58 
15 

53 

36 

41 
32 

33 
21 

39 
20 

38 
29 

34 
20 

36 

0 

40 
25 

40 
30 

39 
16 

43 
31 

48 
14 

46 
23 

32 

30 

32 
25 

30 
22 

30 
15 

32 

2 

35 
22 

46 
13 

45 
28 

36 

U 

35 
20 

42 
21 

40.1 
21,0 

WAYNE  2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

48 
33 

48 
27 

48 
20 

48 
16 

53 

16 

59 
20 

44 
38 

44 
25 

40 
29 

45 
32 

37 
25 

31 
16 

41 
16 

40 
32 

47 
19 

47 

30 

38 
22 

59 

19 

37 
33 

37 
31 

37 
29 

36 
19 

32 

15 

40 
17 

45 
23 

49 
25 

46 
23 

47 

25 

34 

14 

43.3 
23.6 

winfield  locks 

MAX 
MIN 

55 

30 

46 
29 

45 
19 

41 
14 

48 

14 

57 
16 

45 
37 

42 
26 

36 
25 

42 

30 

36 
22 

34 

11 

37 
11 

40 
32 

41 
21 

44 
21 

36 
21 

49 
21 

41 
30 

36 
29 

34 
76 

33 

19 

31 
12 

38 
12 

39 
21 

50 
20 

44 
17 

40 
16 

33 

U 

41.2 
21.1 

CENTRAL  04 

ABBOVAlF  2 

MAX 
MIN 

40 
30 

35 

20 

40 
9 

41 

0 

53 

10 

50 
29 

42 

32 

32 

15 

34 
21 

33 

26 

30 
18 

36 
-10 

36 
16 

39 

15 

33 

-  3 

36 
25 

42 

0 

33 

10 

31 
25 

28 
21 

26 
16 

28 

8 

31 

-  5 

30 
16 

35 
-  1 

36 
2 

36 
14 

32 

10 

40 
20 

35.9 
13.4 

BAYARD 

MAX 
MIN 

37 
32 

34 
27 

30 
12 

36 

7 

47 
23 

44 
26 

37 
31 

32 

15 

33 
19 

32 
24 

30 
18 

36 

-11 

39 
15 

35 
25 

39 
-  5 

37 
26 

45 

16 

38 
U 

31 
25 

31 
20 

26 

17 

24 
13 

27 

3 

27 
9 

42 
-  6 

40 
15 

28 
14 

25 
2 

35 

20 

34.3 
15.2 

BECKLEy  V  A  HOSPITSL 

MAX 
MIN 

42 

35 

41 
29 

39 
10 

49 

4 

57 

52 

31 

40 
31 

34 
17 

39 
20 

36 
25 

35 

19 

35 

34 
23 

36 
25 

36 
U 

38 
26 

47 

7 

42 

28 

34 
26 

29 
22 

27 

18 

25 

10 

32 
-  2 

35 
21 

41 
11 

40 
2<> 

39 
11 

36 
22 

40 
19 

36.2 

18,7 

BFCKLEv  wB  AP 

MAX 
MIN 

39 
33 

37 
2f 

38 
15 

46 
10 

57 
27 

47 
31 

40 
23 

31 

16 

38 

19 

35 
24 

31 
9 

36 
5 

36 
30 

34 

19 

36 
21 

37 
2<. 

45 
15 

34 

31 

31 
24 

27 
21 

26 

17 

24 
10 

29 

4 

32 
22 

40 
23 

39 
24 

36 
13 

31 
20 

40 
18 

36.4 
19.6 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

:i 

38 
16 

38 

s 

45 
0 

56 

7 

40 
28 

32 
29 

37 
17 

35 

15 

30 
27 

37 
11 

37 
-17 

41 
17 

30 
19 

43 

19 

43 
26 

48 

1 

41 
19 

34 
26 

36 
22 

27 
19 

26 

U 

30 
4 

34 

14 

40 
6 

39 
6 

30 

4 

32 

6 

40 
19 

37.2 
13.7 

BRANDCNVILLE 

MAX 

MIN 

43 
20 

37 
29 

33 
12 

30 
5 

40 
10 

51 
28 

38 
33 

37 
1  7 

28 

17 

31 
24 

32 

19 

30 
-  7 

37 

0 

36 
26 

33 
3 

40 
9 

30 
12 

46 
18 

36 
22 

30 
22 

28 

18 

25 
9 

27 
I 

29 

18 

26 

-  3 

41 
3 

37 
14 

30 

1 

25 
12 

34.0 
13.5 

BLCKEYE 

MAX 
MIN 

42 
28 

40 
28 

45 

8 

49 

2 

56 

9 

43 
26 

43 
33 

37 
18 

38 
21 

37 
28 

35 

20 

33 

-14 

37 
12 

37 
27 

36 

-  1 

37 
26 

46 
-  2 

43 
11 

34 
29 

32 
24 

30 
20 

30 
5 

34 
-  8 

36 
6 

35 

-  1 

40 

2 

39 
6 

37 
9 

41 
22 

36.7 
13.6 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
30 

32 
23 

30 
0 

34 
-  1 

43 
23 

42 

30 

33 
27 

28 

10 

32 

15 

28 
22 

25 

14 

31 
-19 

35 
15 

31 

20 

36 

-10 

3  7 
21 

40 
10 

36 
15 

29 
23 

26 
17 

19 
12 

19 
9 

22 

6 

25 

10 

36 
-  2 

35 

23 

26 

10 

27 
9 

30 
16 

31.4 
13.0 

elkins  v>b  airport 

MAX 
MIN 

3S 
32 

33 
26 

35 
13 

43 
5 

54 
13 

50 
35 

42 
24 

27 

17 

35 

35 
27 

31 

37 
-11 

40 
20 

35 
14 

41 
6 

38 
23 

48 

7 

38 
19 

32 
23 

30 
22 

27 

17 

25 

14 

35 

10 

32 

9 

44 

42 

20 

36 

14 

27 

10 

44 
15 

37.0 
15.7 

Flat  top 

MAX 
MIN 

39 
33 

38 
25 

34 
20 

37 
12 

44 
21 

56 
33 

40 
29 

37 
13 

28 
12 

35 

17 

31 

18 

21 
-  2 

37 
0 

36 
22 

31 
6 

34 
25 

30 

7 

42" 

10 

31 
27 

28 
20 

26 

15 

24 

U 

22 

0 

28 
-  2 

30 
8 

35 

25 

38 
15 

35 
12 

27 

16 

33.6 
15.5 

HCPEMONT 

MAX 
MIN 

36 
30 

32 
24 

30 
14 

36 
8 

50 
24 

46 
28 

38 
28 

30 
18 

30 
20 

24 
14 

35 
-  5 

34 

20 

32 
22 

36 
10 

3<. 
26 

42 

16 

38 
22 

30 
24 

28 
20 

26 

14 

22 
12 

26 

10 

26 
12 

38 

-10 

36 
30 

36 

6 

31 
14 

44 
26 

33.8 

17.0- 

WC  ROSS 

MAX 
MIN 

40 
32 

36 
27 

40 
13 

47 
6 

56 
12 

55 
32 

49 
31 

33 
16 

36 
12 

38 
26 

34 
22 

37 

-  4 

38 
21 

36 
24 

33 

7 

37 
26 

44 

5 

44 
22 

35 
28 

32 
22 

29 
19 

27 

14 

34 
3 

34 
17 

38 

7 

39 
9 

39 
16 

37 
23 

43 
20 

38.7 
17.5 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

46 
36 

41 
31 

39 
16 

40 
U 

49 
11 

60 
19 

47 
33 

44 
19 

30 
19 

42 
23 

37 
21 

27 
2 

38 

2 

37 
27 

38 

17 

39 
29 

34 

14 

47 
14 

48 
30 

33 

25 

30 
21 

32 

13 

27 

3 

37 
6 

38 
19 

42 
22 

44 
18 

40 

18 

33 

23 

39,3 

18.7 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

42 
34 

37 
30 

36 

20 

43 

8 

52 

16 

51 

27 

40 
33 

34 
18 

36 
19 

36 

28 

36 
21 

38 
-  2 

40 
18 

37 
28 

33 
9 

43 

28 

60 
16 

40 
20 

34 
29 

32 
23 

29 

20 

25 

16 

32 

7 

32 

16 

42 

5 

42 

16 

35 

18 

30 
11 

41 
23 

37.8 
19.1 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

36 

31 

32 
25 

36 
8 

42 

5 

50 
17 

47 
28 

35 
27 

27 
15 

32 

12 

32 
26 

31 
16 

39 
-  5 

37 
IS 

32 

17 

40 

3 

38 
25 

47 
6 

38 
16 

33 
25 

26 

20 

25 
17 

22 

12 

26 
-  7 

26 
8 

40 

3 

35 
13 

33 
13 

31 
12 

36 
19 

34.7 
14.7 

RICHWOOO 

MAX 
MIN 

42 
33 

34 

28 

38 
12 

44 

7 

56 
13 

49 

31 

41 
32 

33 

12 

37 
11 

37 
22 

34 
23 

41 
-  5 

38 
22 

36 
24 

37 

8 

39 
22 

48 
8 

39 
26 

35 
26 

29 
22 

28 

19 

26 
14 

33 

6 

32 

17 

42 

10 

40 
13 

39 

14 

33 
22 

43 
20 

38.1 
17.7 

RCWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

38 
33 

36 
31 

36 
14 

42 

7 

54 
20 

46 
30 

40 
32 

32 
20 

34 
22 

37 
29 

34 
23 

40 
0 

38 
23 

36 

28 

34 
8 

40 
30 

50 
17 

38 
22 

33 

30 

3.0 
24 

30 
21 

29 
13 

32 
12 

32 

19 

44 
5 

41 
19 

36 
16 

28 
11 

41 
23 

37.3 
20.1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

40 

30 

38 
25 

27 
12 

36 
14 

40 
29 

51 
31 

40 
30 

40 
12 

21 
15 

32 
21 

32 

15 

26 

10 

39 
10 

38 
25 

30 
16 

3* 
27 

29 
25 

41 
21 

32 
22 

29 

19 

25 

15 

28 

10 

21 

8 

30 
12 

29 
17 

32 
26 

37 
13 

35 
15 

29 

17 

33.1 

18.7 

WEBSTER  5PRIN65  1  E 

MAX 
MIN 

48 
26 

42 
24 

44 
16 

46 

10 

51 

14 

41 
39 

43 
34 

39 

16 

38 

20 

38 
30 

15 

27 

41 

1 

37 
23 

38 
29 

43 

16 

45 

30 

53 

16 

45 
23 

35 

31 

33 
26 

33 
23 

35 

18 

35 

3 

35 

20 

47 

10 

44 
19 

42 
18 

49 
27 

47 
23 

41.4 
21.1 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

MIN 

41 
29 

37 
26 

41 
14 

47 
12 

57 
21 

52 
32 

42 

30 

35 

17 

38 
21 

39 
26 

35 

20 

37 
6 

42 
27 

39 
25 

33 
19 

34 
26 

45 

13 

36 

29 

32 

29 

29 
23 

27 
16 

25 
13 

36 

15 

36 

18 

38 
17 

42 
26 

36 
17 

35 
24 

39 

19 

38.1 
21.1 

bluefielo  faa  airport 

MAX 
MIN 

33 

37 
27 

43 
22 

46 
20 

57 
32 

13 
31 

40 
23 

30 
16 

39 
23 

36 
25 

30 
15 

38 
12 

42 

30 

32 
24 

36 
22 

37 
26 

45 
18 

37 
30 

30 
24 

26 
22 

22 

17 

21 

14 

27 
12 

34 
22 

37 
27 

40 
26 

34 
18 

29 
21 

36 

18 

36.0 
22.4 

bluestone  dam 

MAX 
MIN 

44 
26 

44 
32 

42 

18 

45 

13 

51 
13 

59 

17 

45 
34 

47 
22 

36 
20 

44 
22 

39 
28 

32 

13 

37 
13 

37 

30 

39 

20 

40 
24 

40 
18 

48 
19 

36 
29 

37 
29 

34 
24 

33 
17 

31 
12 

36 
12 

40 
19 

36 
20 

46 
22 

40 
21 

33 

26 

40,4 
21.1 

GARY 

MAX 

MIN 

51 
28 

44 
29 

43 

16 

45 
13 

52 

12 

61 
17 

44 
36 

45 
24 

36 
21 

<.5 
22 

40 
26 

29 

10 

41 
10 

40 
30 

39 
21 

40 
27 

38 
20 

58 
19 

37 
30 

36 

30 

33 
25 

31 
18 

31 

11 

36 

1  i 

41 
21 

43 
22 

46 
20 

42 
20 

39 
23 

41,6 
21,1 

kcpperston 

MAX 
MIN 

44 
35 

41 
31 

41 
15 

43 

13 

49 

16 

54 
33 

41 
31 

34 

20 

41 
21 

36 
28 

34 
21 

36 
9 

36 

24 

38 
27 

39 
19 

40 
29 

47 
15 

40 
22 

36 
31 

32 
26 

29 
23 

27 

17 

32 

5 

37 
21 

43 

17 

41 
22 

40 
18 

36 
25 

40 
22 

38.8 
21.9 

LEwISeuRG  2  SSw 

MAX 
MIN 

43 
32 

38 
29 

15 

48 

10 

55 

17 

51 
33 

39 
19 

40 
19 

40 
27 

34 
24 

33 

4 

37 
20 

36 
26 

35 

15 

36 
28 

47 
U 

43 
22 

33 

30 

31 
24 

30 
20 

28 
11 

35 

5 

36 

17 

36 
15 

42 
12 

39 

19 

34 
21 

41 
22 

38.7 
19.5 

PINEVIlLE 

MAX 
MIN 

47 
27 

43 
29 

44 
17 

46 
9 

48 
9 

58 
16 

44 
35 

43 
23 

43 
22 

33 
22 

43 
25 

32 

10 

38 

10 

37 

30 

40 
20 

40 
24 

36 
19 

53 

20 

36 
29 

35 
28 

36 
25 

31 

20 

32 

8 

31 
9 

34 
19 

40 
20 

37 
21 

43 
22 

35 

23 

39.9 

20.4 

UNION 

MAX 
MIN 

46 
29 

41 
29 

40 

n 

46 
6 

50 
10 

58 
24 

46 
33 

43 

18 

35 

20 

43 
25 

40 
26 

32 

8 

35 

13 

43 
2V 

38 
18 

38 

23 

34 
13 

50 
21 

34 
29 

35 

25 

36 
20 

34 
12 

33 

7 

34 
13 

38 

16 

35 

16 

43 

18 

36 
22 

34 
23 

39.6 
19.1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

43 
33 

40 
30 

48 
13 

50 
6 

58 
12 

50 
33 

46 
33 

37 
20 

44 
23 

42 
29 

34 
20 

35 
-  4 

37 
20 

39 
27 

35 
13 

38 
31 

60 
13 

47 
22 

36 
32 

33 

26 

32 
21 

30 
16 

35 

5 

38 

15 

38 
12 

43 
15 

41 
20 

37 
22 

42 
24 

40.6 
20.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NORTHCASTERN  0« 
BfRKELFV  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRV  NAT  HON 
KEARNEvSVItLE  1  NM 
KEY5ER 

MARTINSeuRO  FAA  AP 
MATHIAS 

MOOREFlELD  MCNEILL 
OKPS 

PETERSBURG 
PIEDMONT 
RCHNEY  3  NNE 
MAROENSVILLE  R  M  FARM 


WEST  VIRCINIA 


Diy  Ol  Monlh 


11   3S  II 


»T   »»   41 
2A   JO   12 


»J 

39 

30 

22 

39 

38 

29 

I* 

<>i 

*l 

30 

13 

24   31   20 


43   »2 
33   16 


47   44   40 
36   23 


t6   43 
29   2a 


»l   60   »0 


38   49  •>! 


49   ^9   44 
13   31   31 


23   28   31 


51   60 
8   28 


44   54 
26   34 


49   60   45 
9   24   28 


.41   50 
10   13 


42   40 
25   24 


4a   39   39 
36   15   21 


36 

26 

36 

21 

43 

25 

29   24   20 


42   42 
22      25 


44   42   30 
34   20   20 


49   43 
33   25 


50   35 
25   26 


39   40 
23-7 


42   40 
26   21 


38   40   34 
24   20   10 


41   35   44 
28   23-6 


44   42   3 
27   23  - 


♦5   37   37 

16   >0   10 

38   45   42 


37   39   39 

15   25   15 


15   30   10 

40   39   41 
11   34   11 


46   43 
15   31 


46   42 
22      26 


30   21   17 


JO   21   26 


39   52   45 
33   15   29 


25   22   20 

42   52   50 
30   17   21 

40 
26 


42   46 
18   22 


47   46 
18   18 


38   41   48 
18   18   22 


35   3a   33 
28   2'  22 


32 

29 

37 

17 

21 

10 

-     1 

10 

40 

38 

37 

44 

22 

16 

15 

37 

34 

31 

11 

19 

11 

-    1 

16 

30  29  17 

18  24  23 

40  39  32 

25  26  21 

34  37  34 

28  26  21 

39  38  34 

28  29  75 

30  38  37 

23  27  23 


29   36 
17-3 


29   27 
12    S 


33   36 

18-3 


36   53   45 

15   18   17 


3a   54   47 


37   46   36 


37   46   37 


IS   12 
33 


SO   39 
11   21 


30   39   45 
a   10   16 


37   42 
1    5 


27 

59. a 

20.1 

41.0 

17.2 

**.5 

22.0 

36 

38.6 

10 

20.2 

36   45 
12   21 


35   29 
19  22 


35   45 

10   26 


34.6 

19.9 


39.2 
16.8 


44.0 
21.2 


'.2.9 
19.2 


38.4 
20.9 


41.9 
20.1 


'•1.2 
16.1 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

I 
Number  oi  days  with  precipitation                                                  % 

i               i            S 

Station 

1 
"3 

1 

f  S.S 

|l 

g     i 

M 

Q       S 

-"a 

n 
5j 

< 
O  (/I 

< 

O  UJ 

O  U) 
O  tU 

i 
[2 

g 

S 

.10-49 
50-99 

1.00-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BECKLEY   WB  AIRPORT 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 
ELKINS   WB  AIRPORT 
HUNTINGTON   WB  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 

30 
23 
30 
24 

10 
9 

11 
6 

11.1 

6.4 
6.5 
7.1 
7.1 

35++ 
21++ 
30++ 
23++ 
26 

15 
22 
27 
25 

NW 

15 
16+ 
16  + 
16 
16 

80 
77 
84 
78 

82 
82 
86 
87 

70 
65 
69 
70 

77 
54 
72 

6^ 

4 
3 

10 

e 

9 
10 

7 

5  3             0    i         0    1       23    '            -    '       7.4 

6  3             0    1         0    i       20                -           7.0 
13             0    ;         0    1         0           23                -    ;       7.6 

6  1              0             0    !       21                -          6.7 

7  1              0    ,          0           19             43 

DIRECTIONS    ENTERED    IN   FIGURES    ARE    TENS   OF   DEGREES. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST   VIRGINIA 
FEBRUARY   196* 


StaUon 

D.y 

of  moDlh 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWESTERN  01 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 

4.0 
6 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

0,9 

4 

3 

2 

1 

T 

0.9 

1 

T 

3.0 

3 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

T 
T 

1.2 

O.S 

1 

1 

0.9 

1 

T 

I 

T 

0.9 

T 

3,8 

2 

1.2 
3 

2 

T 

2 

T 

0,3 
1 

T 

0,8 

1 

1 

0.6 

1 

1 

PARKERS8URG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.6 
T 

l.l 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1.0 

2 

T 
2 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

3 

T 

1 

2 

1.0 

1 

2 

PARKERSBUR6  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

0.1 

T 

0.^ 

1.6 

T 
2 

T 

0.« 

T 

0.8 

1 

T 
T 

T 

1.9 

0.9 
2 

0.1 
2 

T 
2 

T 
1 

0,3 
1 

T 

1.0 

1 

1.2 

T 

I 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.9 

T 

0.3 

1.0 

T 

0.9 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

6.0 
i 

1.9 
5 

U.3 

4 

3 

T 
2 

T 

2.0 

1 

T 

T 

T 
T 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

* 

T 

- 

- 

T 

T 

- 

T 

- 

3 

3 

2 

4 

-^ 

2 

2 

1 

I 

1 

1 

NORTH  CENTRAL  02 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ft 

6.0 

6 

* 

3 

3 

H 

- 

- 

• 
6 

4 

2.0 
6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1.0 
3 

1 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

I 

0.9 
I 

9.0 
9 

7.0 
11 

9 

T 
7 

1.0 

7 

6 

4 

3 

2 

T 
2 

2.0 

4 

2.0 
9 

0.9 

9 

0,9 

T 
3 

T 

T 

1.0 

1 

T 

7.0 

7 

6LENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3.0 

9.9 

10 

7 

T 

9 

O.S 
9 

3 

3 

2 

. 

1.0 
2 

2.0 

9 

1.9 
9 

T 
3 

0.9 
1 

T 

T 

1.0 

I 

T 

4.0 

4 

MANNIN6T0N  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

9.0 

2 

1.0 

2 

1.0 

2 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 

4 

9.0 

7 

7 

9 

0.9 

4 

2 

1.0 

3 

2 

4.0 
9 

3 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

' 

T 

T 

T 

0.« 
2 

O.S 
9 

2 

1.9 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

3.1 

4 

T 

9 

T 
9 

T 
4 

T 

2 

2 

2.0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ConUnutd 

SUUon 

D.y 

^ 

a 

3 

4 

S 

e 

7 

( 

» 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

PKDMONT 

SNOWfALL 
AN   ON   SNO 

T 
T 

1 

1 

T 

1 

1 

WCtr    VIRdNU 


IS      11      20 


24     2S 


27      21  I  2S     30 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


COUNTY 


POCAHONTAS 
BERRELEY 

BERKELEY 

HARDY 

MERCER 

MARSHALL 
6871:  GREENBRIER 
5963  TYLER 
6163  HAROY 


6202j  MONONGALIA 
62  12^  MONONGALIA 
62<.8j  MARSHALL 
6293  GRANT 
6362  RALEIGH 
6'><t2  HANCOCK 
6*1671  WETZEL 
659ll  FAYETTE 

'  MORGAN 
6649,  WOOD 


39  24 
39  28 
38  52 


1"°' 

6  39  38 

6|  39  37 

a  39  54 

9  39  17 

4I  37  52 

a'  40  30 

b|  39  39 

7;  37  58 

9J  39  30 

bI  39  21 


30  45  '  2445 


79  55  , 

79  58 
SO  45  . 

79  14 
81  29  i 

80  36  I 
BO  52  ; 
Bl  09  ; 
78  17 


9333  WEBSTER 

9345  HANCOCK 

9368  BROOKE 

36  LEWIS 

50  OOODRIDGE 


9522    GREENBRIER 


10 

38 

33 

80 

02 

36 

56 

06 
15 

78 

38 

13 

82 

80 

40 

4U 

18 

SO 

80 

39 

IS 

3? 

11 

80 

38 

28 

80 

37 

to 

82 

Bl  38 

54 

SI  32 

665' 

60  5S 

82  00 

664 

8A'   8A 

81  22 

7A,  7A, 

4'  38 

81  49 

676j 

BA,  8A 

80  21 

6P   6P; 

6i  39 

80  22 

995 

i  "i 

;  3 

-  GUVANDOT; 

4  -  KANAWHA; 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


t  |C£CIL    A. 


BOO      6P!      6P, 


750      6P,      6P 


1  6859;  WOOD 

16 

81 

34 

6I5! 

MID' 

6867,  TUCKER 

06 

79 

I6BOI 

5P| 

6954  GRANT 

00 

79 

07 

1013! 

(SP 

1  6982  BARBOUR 

09 

60 

1281 

69911  RANDOLPH 

10 

40 

80 

13 

2695 

7P 

7004  MINERAL 

29 

1053 

7029,  WYOMING 

35 

7112  MASON 

55 

82 

07 

610 

5P 

7207  MERCER 

Al 

05 

7352  JACKSON 

57 

81 

584 

4P 

7444, GREENBRIER 

68 

80 

21 

1900: 

1  7503,  NICHOLAS 

13 

BO 

2300 

6P 

1  7552.  JACKSON 

49 

8t 

6I0I 

5P 

7730  HAMPSHIRE 

?3 

78 

44 

640' 

5P 

7785  PRESTON 

?1 

79 

40 

I375I 

7675  PLEASANTS 

23 

17 

650 

8274  DODDRIDGE 

17 

80 

44 

795 

8286  RITCHIE 

81 

05 

640 

8295  GREENBRIER 

53 

80 

40 

2450 

8384  ROANE 

48 

61 

a 

964 

6P 

8433  PENDLETON 

41 

79 

31 

3050 

BA 

1  8536  GRANT 

08 

79 

IB 

3400 

8608  NICHOLAS 

18 

80 

4n 

1850 

8662  BRAXTON 

39 

80 

B35 

8782  PRESTON 

27 

79 

33 

2:,e7 

8607  TUCKER 

30 

8924  MASON 

41 

81 

50 

630 

8986  TAYLOR 

10 

1200 

9011  MONROE 

16 

flO 

32 

1975 

7A 

9068  RANDOLPH 

10 

46 

79 

56 

2010 

I  ROBERT 
'IRGIL 


HIAS 


THOMPSON 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELL  D.  AMICK 
:  JOHN  W.  CRUMRINE 
j  MRS.  ZELLA  M.  VETTER 
. MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 


;  FED.  AVIATION  AGENCY 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNOSVILLE  SEWAGE  PLT 
MRS.  EILEEN  MINNICK 


VIRGIL  G.  WEBB 


i.  WEATHER  BUREA'J 
!NOW  EXP.  FOREST 
I.  BESS  S.  MOHL 
..  MAXINE  LEACH 
,.  NELL  B.  AHMSTRONG 
A.  SUTER.  JR. 
,  G.  MC  DERMITT 


VERS 


SVC.  CO. 


PS  OF  ENGINEERS 


MISS 

FRANCES 

VANCE 

MRS. 

MAUDE  C 

JOHN 

M 

HOPE 

HOPE 

NATURAL 

GAS  CO. 

JOHN 

P  JONES 

W.  V 

.  WATER 

SVC.  CO 

HARR 

J,  GOR 

ON 

fREO 

C.  BECK 

R 

CHAR 

£S  F.  GUM 

CORP 

OF  ENG 

NEERS 

CHAR 

ES  E.  ^ 

EM6LY 

MRS. 

MARGARE 

PERKIN 

MISS 

NORMA  RUIH  CAST 

CORPS  OF  ENG 

NEERS 

MRS  VIOLET  L 

SKECKE 

CITY  WATER  PLANT 

THOMAS  W.  MOORE 

C.  E.  STETSON 

MISS    DORIS    J.    PFISTER 

EARNEST    F.    SMITH 

CORPS    OF    ENGINEERS 
JAMES    A.     TERRY 
MRS.    JOYCE    S.    BUTCHER 
NORFOLK    ♦    WESTERN    Rt. 
MRS.    WILMA    E.    ROBERTS 
CORPS   OF    ENGINEERS 


LITTLE    KANAWHA; 


MONONGAHELA;      7    -   »E«;       8   -  OHIO;      9   -   POTOMAC;      10   -   TVGART;       11    -  YO'JGHIOGHENY 


RKFKRKNCK  NCn'KM 

Addlttoiml  iDformn  t  Ion  roiiunl  liitt  t  tu>  i-llmuli*  ot  Wt<Ht  ViruUilu  iniiy  bw  ublnlnud  by  wrlttiiu  lu  ihn  .^iinia  (  i  imn  i  <>1  "k  i '>  i  »t  Aur  W  u  I  t  urn  1  KnKlnaorlng 
DulldlntI,  West  VlrKln  U  Un  Ivom  1  ty  ,  Mortinnt  own  ,  Wimt  VlrKlnln  2<i50il  or  to  any  Wcathrr  llurtiuu  Of  fur  near  you. 

Ftsvirt*!*  and  lottnrH  folIowlnK  the  Htntlon  nunui ,  Nuoh  nn    12  SSW,  Indlcalo  dliitanco  In  ml  Ion  and  dlructlon  from  ihu  poat  office. 

Do  luyod  da  tu  nnd  comu't  lonH  will  bv   curr  lod  on  ly  In  thr  June  iitul  D<*comb«r  laauea  of  th  l  h  bti  1  lot  in . 

Monthly  and  soaaonu  I  tinowf  h  1  I  uml  hni  t  in^  doKroo  duyii  for  tlu'  1 2  montliH  trndlnK  with  the  pri*C(*dlnK  June  dii  ta  will  bf  rmrr  l«d  In  thi*  Jii  1  y  ItiHiifT 
of  this  bulletin. 

Statlona  appearlnK  1»  tho  Indox,  hut  tor  which  datii  urc  not  llHtrd  In  th*'  lablcH,  olthor  urc  mlHHlnK  or  wore  rocolvod  loo  luti-  to  b*-  Int  ludcfl 
in  thla  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI ImHtologlca 1  Datn"  Tab  It*  and  on  the  mnpH ,  became  effect Ivu  with  data  for  January  1957 . 

Unless  otherwise  indicated,  dlmenulonnl  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipltotlon  and  evaporation  In  Inchon  and  wind 
movement  In  ml  lea .   Monthly  degree  day  totals  lire  the  sums  of  the  negat Ive  departures  of  average  da  1 ly  temperatures  from  65"  ¥ . 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  In  "Evnporotlon  and  Wind"  Toble  rofer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stat Ions  are  cl Imatologica 1  standard  norma  is  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabic,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
Include  snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,      H,   and  J  in  the  "Specia 1"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  f oil owing: 

C   Weighing  Rain  Gage  Recording  Stat  Ion .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  fol lowing  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  fnches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record .   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight ly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
publication  "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks 
and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should 
be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,   Chl*i 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


I 


MARCH  1964 
Volume  72         No.  3 


MAY  2  1  iSo^ 


ASHKVILLB:  1964 


WEST  VIRGINIA  -  MARCH  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature: 


80"  on  the  9+  at  5  stations 


Lowest  Temperature:        3"  on  the  1st  at  Bayard 

Greatest  Total  Precipitation:       6.  38  inches  at  Wheeling  Warwood  Dm  12 

Least  Total  Precipitation:  1.45  inches  at  Wardensville  R  M  Farm 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2.07  inches  on  the  10th  at  Wheeling  Warwood  Dni  12 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:         23.  8  inches  at  Pickens  1 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       49  inches  on  the  1st  at  Alpena  1  NW 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  weather  for  the  month  was  quite  average.     Mild 
weather  predominated  the  first  part  of  the  month  and  the 
only  snow  occurred  on  the  last  three  days.     Three  strong 
frontal  systems  pushed  their  way  across  the  State  caus- 
ing minor  wind  damage  and  power  failures,  but  this   is 
typical  of  March  weather.     The  month  will  be  remember- 
ed because  of  the  Ohio  River  flood,  which  occurred  on 
the  12- 13th  and  caused  damage  estimated  at  $15  million. 
The  Ohio  River  was  above  flood  stage  along  the  entire 
reach  within  the  State;   in  the  northern  Panhandle  the 
stages  were  the  highest  since  1948,  and  below  the  mouth 
of  the  Kanawha  the  stages  were  the  highest  since  1958. 


Although  streamflow  was  excessive  throughout  the  State, 
the  Ohio  River  flooding  was  due  mainly  to  the  ice  breakup 
in  the  Allegheny  River  on  the  4- 5th  and  excessive  precip- 
itation over  the  Ohio  River  Valley  from  the  9- 12th. 


Robert  O.   Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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NORTHWESTERN  01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  )  S 

CRE5T0N  I  SSW 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

93.8 
>6.9 
55.2 
55. 7M 
52.7 

29.4 
29.4 
26.1 
30. 7M 
29. S 

41.6 
43.2 

40.7 
43. 2M 
41.3 

-  1.0 

.5 

-  1.2 

1.4 

72 
73 
74 
72 
71 

25 

24 
10 
24 
24 

10 
14 
10 
15 
14 

1 
19. 

1 
18 
18 

718 
672 
748 
669 
726 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

20 

11 

21 

0 

0 
0 
0 
0 

4.58 
4,19 
4,67 
5,29 
5,96 

,85 

,16 
,48 

2,52 

1.32 

10 

4 
15 
9 
9 

1.0 
3.0 
2.0 
2.8 

30 
30 
31 
31. 

8 

11 
8 
9 
8 

3 

3 

4 
3 

4 

1 

0 

1 

2 
2 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURS  FAA  AP 
PARKERSBURG  wB  CITY     R 
WEIRTON 
WELLSBURG  S  NE 

5*. 8 
53.7 

5*. 2 
52.2 

53.0 

31.4 
33.3 
33.1 

30,4 
27.8 

43.1 
43.5 

43.7 
41.3 

40.4 

,8 

1,0 

,3 

74 
72 
71 
72 
71 

24 
24 
24 
24 
24 

15 
15 
15 
13 

14 

18 
18 
18 
18 
19. 

675 
658 
653 
726 
756 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

1 

0 
0 

18 
16 
16 
19 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

4.28 
5.33 

4,34 
5,65 
5,64 

,44 

,61 

2,12 

9 
9 
9 
10. 
9 

3.0 

T 
1.3 
3.5 

T 

31 

30. 

30 

31 

31. 

10 
10 

a 

9 
8 

3 

4 
4 
4 
4 

1 
I 
0 
2 

2 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

52.2 

29,9 

41.1 

1,9 

71 

25 

16 

19. 

738 

0 

1 

20 

0 

6.38 

2.62 

2.07 

10 

1.0 

1 

12. 

9 

4 

2 

DIVISION 

42.1 

,8 

5.14 

1.41 

1.8 

NORTH  CENTRAL  02 

BELtNGTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 

53.3 
57. S 
55.3 
54.3 

52.4 

26.8 
27.8 
28.6 
28.9 
31.1 

40.1 
42.7 
42.0 
41.6 
41.8 

1.2 

.8 

1.8 

.6 

75 
72 
75 
72 
69 

10 
25 

9 

5* 

24 

12 

11 
10 
14 

12 

19. 

1 

1 

I 
18 

764 
683 

706 
718 
713 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 

1 
1 

25 

20 
22 

20 
17 

0 

0 
0 
0 
0 

4.28 
3.35 

3,95 
3,34 
3.62 

-  .84 

-  .59 

-  .06 

-  .05 

1.13 
.67 
.74 
.50 
,58 

15 
U 
14 

14 
10 

4.5 
3.0 
3.2 
2.0 
5.8 

3 
3 

4 
1 

3 

30. 
30 

I 
31. 

1 

10 
8 

10 
11 
10 

2 
3 
3 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

fiASSAWAY 
6LENVILLE 

GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNIN6T0N  I  N 

59.5 

56.4 

56.5 

55.0 

29.9 
29.1 

29.3 
27.5 

44.7 
42.8 

42.9 
41.3 

•  1.2 

.6 

78 
77 

76 
72 

9 

10 

26 
24 

14 
14 

14 

19 
19 

18 
19. 

622 
681 

677 
729 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

1 

0 

17 
21 

19 
21 

0 
0 

0 
0 

3.43 
3.15 

4.49 
3.42 

•  1.23 
-   .73 

,68 
,81 

.88 
.49 

3 

15 

15 
4 

3.5 

5.0 

3.0 
4.0 

2 
5 

3 

2 

1 

30 

30 
1 

8 
9 

10 
10 

3 
2 

4 
0 

0 
0 

0 
0 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

55.0 
52.0 
54.1 
55.6 
55.5 

30.0 
31.6 
29.4 
27.8 
29.1 

42.5 

41.8 
41.8 
41,8 
42,3 

-   .8 

72 
69 

70 
77 
72 

24 

5 

5 

10 

24 

14 
12 
12 
15 

13 

18 

18 

18 

19. 

18 

688 
716 
712 

712 
694 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

21 
17 
19 
21 

20 

0 
0 
0 
0 

0 

3.72 
3.91 
3.85 
4.75 
3.87 

.12 

.11 
•  13 

.81 
.66 
,84 
1.34 
,64 

4 
10 
10 
15 
10 

2.0 
1.2 
2.8 
6.5 

4.0 

T 
7 
1 
2 

1 

31. 

1 

1 
31. 
30 

8 
10 

9 
11 
11 

2 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

42,2 

.4 

3.80 

-   .26 

3.6 

SOUTHWESTERN  OS 

CHARLESTON  MB  AP        R 

CHARLESTON  I 

CORtON 

DUNlOW  S  E 

HAMLIN 

58.6 
57.4 
61.2 
59.1 
56.7 

34.8 
32.4 
29.9 
33.0 
28.8 

46.7 
44.9 
45.6 
46,1 
42. S 

2,3 

80 
80 
78 
76 
77 

4 
5 
9 
9 
10. 

19 

18 

14 

15 

6 

19. 

19. 

19 

30 

1 

563 

619 
597 
580 
680 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
17 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
3.50 
3.52 
4.73 
4.23 

-  .69 

-  .62 

,96 

,98 

,80 

1.58 

1.02 

8 
9 

8 
8 
9 

2.2 

1.6 

T 

2,5 

3 
3 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

10 

8 

10 

11 

9 

1 
3 

2 
2 

4 

0 
0 
0 

1 

1 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

53.8 

58. DM 
57.5 

58.6 

57.4 

30.0 

36.5m 

35.3 

32.5 

31.6 

41,9 
47, 3M 
46,4 
46.6 
44,5 

1,8 
1,6 

72 
76 

76 
80 
78 

26* 

4 

9 

5 

10 

12 

18 
16 
17 
19 

1 
30 
19 

1 
30. 

709 
533 
570 
598 
630 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

18 

12 

17 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.67 

4.54 
3.84 
3.80 

.49 

.34 
-   .75 

1.15 

1,03 
1.26 

1.08 

5 

6 
9 
9 

,6 
1,5 
1.5 

1 

2 

4 
2 

1 

1 

1 

30 

7 

11 

8 

10 

5 

2 

i 

2 

1 
1 

2 

1 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

58.2 
57.0 
57.7 
59.8 

57.6 

30.5 
31. S 
33.0 
30.5 
31.8 

44,4 
44,4 
45,4 
45.2 

44,7 

1,9 
1,8 

79 
73 
72 

78 
76 

5 

24 

5 

5 

9 

14 
15 

14 
14 
13 

1 
19. 
18 
19 
19 

631 
630 
603 
606 
621 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

18 
14 
13 
16 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

4.01 
4.63 
4.29 
5,12 

3,70 

.64 
-   .45 

1.29 

1.04 
.96 

1.00 
.73 

9 
4 

15 
4 

15 

1.0 
.2 

1,5 
.9 

2 
0 

T 

1 
31* 

10 
9 
6 

11 
6 

2 
4 
4 
5 
5 

1 
I 

-0 

1 

0 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

59.6 
56.1 

32.3 

30.5 

46,0 
43.3 

,6 

,0 

80 
77 

5 

5 

16 
16 

1 

1 

583 
664 

0 
0 

0 
0 

19 
18 

0 
0 

4.68 
4.19 

.12 

.17 

1.50 
.80 

9 

15 

.3 

1 

1 

8 
6 

3 
5 

1 

0 

DIVISION 

45.0 

1,1 

4.19 

.00 

1.2 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

49.8 
49.3 
55.4 
52.0 
54.2 

24.9 
25.3 

28.1 

30.7 
24.4 

37.4 
37.3 
41. e 
41,4 
39,3 

1.9 
,9 

68 
69 
73 
71 
73 

9 
9 
9 
9 

9 

10 
3 
8 

11 
6 

1 

1 

31 

30 

31 

848 
851 
713 
726 
788 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 

0 

1 

0 

24 
26 
19 
18 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
4.35 
3.70 
4,75 
3.94 

-  ,99 

-  ,11 

-  ,77 

.94 

.76 

1.16 

1.25 

.80 

9 
15 

9 
8 
10 

2.0 

16.0 

4.0 

7.0 

10 
26 

4 
9 

1 

1 

30. 

1 

6 
12 

9 
11 
11 

3 

2 
3 
3 
2 

0 

0 

1 
1   . 

0 

BRANDONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

49.9 
54.1 

46.5 
51.9 
47.6 

27.6 
24.9 
25.0 
27.5 
26.5 

38.8 
39,5 
35,8 
39.7 
37.1 

,2 

.0 

68 
72 

65 
74 
69 

10 
10* 

9 

9 

10 

10 
9 

6 
10 
'7 

I 
I 

18 
1 

30 

807 
762 

901 
779 
857 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 
4 
2 
3 

21 
23 
23 
25 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

4.40 
3.86 
4.37 
3.95 
4.67 

-   .19 
.11 

.69 

1.20 

.69 

.75 

1.45 

10 
9 
10 
14 
9 

12.5 
4.0 

15.0 
7.7 
8.0 

5 
14 
38 

7 
16 

31. 
1 
1 
1 
1 

11 
9 
12 
13 
10 

3 
3 
2 

3 

3 

0 

1 

0 
0 

1 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

54.5 
55.0 
53.9 

50.1 

27.4 
28.3 
28.7 
26.3 

41.0 
41.7 
41.3 
38.2 

73 

75 

70 

9 

10 

9 

9 

9 
10 
13 

10 

31 
31 
18. 
19. 

736 
716 
727 
821 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

22 
20 
21 
23 

0 
0 
0 
0 

4.54 
3.89 
3.49 
6.09 

.66 
1.06 

.75 
1.76 

8 

9 

14 

15 

11.0 
4.0 
2.7 

23.6 

12 
6 

7 
20 

1 
1 

1 
1 

10 
11 
10 
14 

3 
3 

I 
3 

0 

1 

0 

1 

RICHWOOD 
R0WLES8URG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

54.0 
54,0 
47.4 
57. 2M 

27.9 

29.0 
27.4 
28. 3M 

41.0 
41.5 
37.4 
42. 8M 

73 

75 
66 
75 

9 

9 
10 
9 

9 
12 

8 
15 

31 

19 

19. 

19 

739 

721 
850 
683 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

3 
0 

19 
21 
22 

19 

0 
0 
0 
0 

D  4.90 
4.85 
2,65 
4,31 

.75 
1.05 

.60 
1.01 

8 
15 

3 
9 

10.0 
5.0 

10.0 
4.5 

10 
6 

20 
5 

1 
1 
1 
1 

14 

14 

8 

11 

4 

3 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

DIVISION 

39.6 

1.4 

4,20 

-   .55 

8.7 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIElD  FAA  AIRPORT 

55.4 
52.1 

32.6 

32.1 

44.0 
42,1 

72 
72 

9 
9 

11 
9 

30 
30 

642 

702 

0 

0 

1 

1 

16 
19 

0 

0 

4,36 
3,90 

.91 

.90 

8 
8 

1.5 
1.0 

1 
3 

30 
1 

11 
10 

3 
2 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST   VIRGINIA 
MARCH    1964 


Temperature 

Precipitation 

'J 

«  9 

< 

■a 

o  C 

|z 

M 

s 

J 

1 

2 

• 

a 
S 
& 

Q 

No.  of  Day 

1 

1, 
Q 

1 

11 

1 

1 

Snow.  Sleol 

No.  of  Days 

awkn 

Max. 

Mm. 

1 

11 
Q  S 

• 

2 

S 

s 

3 

•:i 

s  > 

Si 

si 

..  ft 

BLUESTONE  DAM 

S4.6 

29.9 

42.3 

75 

10 

16 

31 

698 

0 

~T 

20" 

T 

3,09 

1,10 

9 

1.0 

1 

30 

~r 

T 

I 

GARY                //R 

56.3 

29.4 

42.9 

-       .1 

77 

5 

13 

31 

679 

0 

1 

20 

0 

4,29 

.08 

1,47 

9 

T 

T 

31* 

9 

2 

1 

KOPPERSTON 

57.2 

30.5 

43.9 

77 

5 

13 

31 

648 

0 

0 

18 

0 

5,23 

1.42 

8 

T 

0 

10 

4 

1 

LEMI5BURG  2  SSM 

55. 5M 

30. 4M 

43, OM 

75 

9 

15 

19 

675 

0 

0 

19 

0 

3,53 

.90 

8 

T 

3 

1 

10 

2 

0 

PINEVILLE 

56.6 

29.5 

43.1 

78 

5 

13 

31 

673 

0 

1 

20 

0 

4,62 

1.35 

9 

3.0 

2 

30 

10 

3 

2 

UNION 

53. <> 

28.5 

41.0 

,3 

74 

10 

12 

31 

739 

0 

1 

23 

0 

3.20 

-   .43 

.91 

9 

2 

30 

10 

2 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

57.0 

28,8 

42,9 

1.4 

77 

9 

13 

19 

677 

0 

0 

22 

0 

3.05 

-   ,95 

.87 

9 

.5 

1 

1 

8 

2 

0 

DIVISION 

42,8 

,6 

3.92 

,01 

.9 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

53.6 

29.8 

41,7 

72 

26 

12 

1 

714 

0 

0 

18 

0 

2.15 

.49 

21 

5.4 

3 

1 

7 

0 

0 

FRANKLIN  2  NE 

5<>.<> 

28.8 

41,6 

74 

9 

15 

1 

715 

0 

0 

19 

0 

1.95 

.56 

3 

l.O 

0 

6 

1 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

se.3 

31.5 

44,9 

80 

9 

20 

31* 

614 

0 

0 

17 

0 

3.11 

.87 

22 

.0 

4 

1 

8 

2 

0 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

53.5 

32.4 

43,0 

,7 

78 

10 

19 

1 

675 

0 

0 

18 

0 

2.83 

-   .38 

.58 

15 

2.7 

9 

1 

6 

3 

0 

KEYSER 

MARTINSBURG  FAA  AP 

53.8 

30.2 

42,0 

,7 

77 

9 

13 

1 

706 

0 

0 

19 

0 

2.66 

-   .60 

.67 

10 

7.0 

7 

1 

6 

2 

0 

MATHIAS 

52.2 

28.7 

40,5 

75 

9 

13 

1 

755 

0 

0 

21 

0 

2.05 

.53 

3 

2.8 

10 

1 

7 

1 

0 

MOOB€FIELD  MCNEILL 

57.5 

29.0 

43,3 

79 

9 

12 

1 

665 

0 

0 

21 

0 

1.96 

.45 

10 

T 

0 

6 

0 

0 

OMPS 

M 

30.0 

M 

17 

1 

21 

0 

2.12 

.45 

22 

2.0 

4 

1 

8 

0 

0 

PETERSBURG 

57.2 

32.4 

44,8 

2.3 

78 

9 

15 

I 

620 

0 

0 

18 

0 

2.15 

-   .36 

.50 

3 

T 

0 

8 

1 

0 

PIEDMONT 

52.0 

31.3 

41,7 

1.4 

75 

10 

14 

19. 

718 

0 

2 

16 

0 

2.29 

-  1,07 

.48 

10 

3.0 

8 

1 

8 

0 

0 

ROMNEY  3  NNE 

56.4 

29.8 

43,1 

77 

9 

13 

1 

671 

0 

0 

18 

0 

2.23 

.52 

11 

T 

5 

I 

6 

1 

0 

MAROENSVILLE  R  M  FARM 

54. J 

29.5 

42,0 

1.9 

78 

10 

11 

1 

703 

0 

0 

20 

0 

1.45 

-  1,46 

.42 

15 

.0 

5 

1 

» 

0 

0 

DIVISION 

42,6 

1,3 

2.25 

-   ,76 

2.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Sl«lloii 

1 

Doy 

ol  M 

•  Mill 

ai 

a  fo  [m 

-TI^aT 

3 

j1 

^J 

'T'l 

9^ 

\y\ 

ii"J 

12 

."I 

1*1 

IS 

16  1  17  1  18 

"T»T 

tt  [26  1  27 

.»! 

»I 

30 

31 

NO«tM»ISIt«N  01         " 

MlLrviLLC  Ota  20 

aim   auN  i  m 

C41HC  1  s 
CAIMON  1  am 

ILLCNBOIIO 

«.IT 

4.6T 
>.»A 

.u 

.09 
.09 
.46 
.09 

.24 
,67 

.66 

.61 
.07 
.60 
.99 

.06 

,37 

T 

.69 

.62 
.19 
.72 
,41 

.91 

1.92 
.66 
.64 

.70 

.01 

.09 

.02 
.02 

I 

.01 
.10 
.01 

.04 

.04 

.10 
.26 
.69 

.69 
.46 
.12 

1.14 
.72 

.06 

.11 

.19 
.19 

.16 
.20 

.04 
.09 

.11 
.11 

.14 
.Ot 
.01   .10 

T 
.19 

.07 
.!• 
.10 
.01 
.20 

.09 
.07 
.!♦ 
.10 
.11 

.01  '. 
.01  . 

T    ', 

HC  MECNCN  DAf    1) 
HOUNOJVILLE 
NCk  CUngCDltNO 
N(«  HtRTINSVILLE 
P««KE«SBU»S  F«»  »P 

S.l« 
9.14 

T 
.06 

.04 
.04 

.09 

.07 

.76 

.61 
.11 
.69 

.67   .02 

T 

.21 

.09 
.09 

,10 
.06 
.29 
.45 

1,19 
1,64 
1,61 
1,39 
1,45 

1.66 

1.13 
1.97 
.09 
.96 

I 

.09 
.21 

.04 

.29 

.34 
,23 
.62 
.96 

.62 
.24 
.02 

.21 

T 

T 

.09   T 

T 

.02 

.17 
.02 

.24 
.41 
.12 
.41 
.12 

.08 

.01 
.92 

.04 
T     .06 
.01   ,01 
T    .12 
.01   .19 

.01 
.11 
T 

.19 
.12 

.14 
.01 
.01 

.0* 
.29 
.0» 
.14 
.01 

7 

•  1*  . 
.09  . 

•  19  . 
.01  . 

PAaiCtllSBURO  Ha  CITY      II 
51  WHY  5 
>l«SHI>l<TON  OAK  19 

MeiaTON 

kELLSeuRG  i   NC 

J.TB 
9.(4 

,04 

,02 
.02 

.07 
.11 
.11 

.63 

.76 
T 

.77 
.61 

.09 
T 
1,16   T 
.17 
.06 

.92 
T     .32 

.07 
T     ,11 

,69 

,64 
,63 

1,95 
1,96 

.49 

.76 
1.26 

1.99 
1.46 

.04 
T 

.02 

,09 
T 

,19 
,29 

T 

.64 
.99 

.24 

.17 
.24 

.21 

.62 

,11 

.09   T 
.01 

.02 

.06 

T 
T 

.26 
.26 

.10 
.76 
.76 

.06 
.01 
.06 

.02   .12 

•  0* 

T 
.09 

I 

t 
.04 

.01 

.09 
.04 

.02 
.10 
.09 

T 
.04 

.09 

.10 
.01 

.11 

.06 

.01  . 
.01  . 

.14 : 

.08  . 

kXEElING  HARKOOD  OH  U 

«.>a 

.09 

7 

.42 

1,19 

2.07 

,10 

.32 

,71 

.01   T 

.17 

.42 

T 

T 

.09 

.11 

T 

NORTH  CENTRAL  OZ 

BCUNIiTON 
BEKSCN 

BUCKHANNON  Z    w 
BURN5V1I.LE 
CtNTRAilA  J  NNM 

4.28 
3.99 
9.«9 
3.94 

4.90 

T 

.31 

.39 
.46 

.66 

.06 
.43 

.14 
.02 

.03 

.26   T 

.09 
.06   T 

.09 
.23   .01 

.33 

.46 

.93 

.06 
.09 
.56 

.79 

.46 
.24 
.69 
.22 

.71 

.06 

,02 

T 
,02 

.04 

.12 
.02 
.02 

.12 

.03 

.02 

.67 
.74 

1,13 
.91 
.91 
1.29 
1.02 

T     7     .01 

T 

.03 
.04 

.21 

.29 
.29 
.22 

.19   T 
.94 

.09 
.10 
.17 

T 
.02 

T     T 
T 

T 

.01 

T 
T 
.06 

T 

.34 

.21 

.27 

T 

.34 

.23 
.16 
.19 
.16 
.24 

.06  . 
.02  . 
.01  . 
T 
T 

CLARK SSURO  1 

FAIRMONT 

CASSAkAY 

&LENVILLE 
GRAFTON  I  NE 

3.94 
3,42 
3.43 

3.19 

T 

.11 
.03 
.66 
.76 

.26 
.37 

.09 

T 

.34 
.15 

,04 
.26 

,42 
,35 

,61 

.09 
.19 
.05 
.23 

.33 
.96 

.37 
.29 

T 

.05 

,06 

.01 

T 

.90 
.41 
.62 
.21 

.36 

.47 
.39 
.61 

T     T 

.17 

T 
.04 

T 

.24 
.47 
.19 
.26 

.04 

.03 
.14 

T 
.07 

T 

T 
T 

T 
.19 

.22 
.08 
.13 

,14 
,07 
,16 
.21 

.07  . 
.19  . 

T    . 

GRANTSVILLE  Z    NW 

HASTINGS 

HORNER 

hOULT  lock  15 

IRELAND 

4.49 
9.00 
3.22 

3.4? 
4.66 

!05 

!os 

.94 

.17 

.66 

.26   .04 

.95 

T     ,29 
,47 

,62 

.64 
.66 

.41 
.19 

.62 
.63 

.60 
.66 
.79 

,03 
,05 

.01 
.19 

,05 

.06 

,26 
,92 

1,00 

.80 

.66 
.30 

.20 
.66 
.62 

T 
T 

.03 
.05   .35 

.20 
.35 

,16 

,06 
.10 

.40 

.17 
.02 

.03 

T 

,22 
.19 

.20 

,30 
,20 
.96 
.09 
.96 

.07  . 

T  '. 
.01  . 

JANE  LEU 
LAKE  LYNN 
HANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  v> 
MIDOLEBOU'iNE  2  ESE 

2.99 
3.99 
3.42 
4.09 
3.72 

.26 
.03 

.02 

.02 

T 

.23 

,49 
,61 

.64   T 
.26   T 

.92   ,02 

T     .02 

.32 

.01 
T     ,27 

.02 
.41 
.47 
.40 

.48 

.32 

.77 
.40 
.62 
.60 

T 
,15 

,19 

,10 
,02 

,03 
,05 

,12 

,05 

.34 

.03 

,56 

.45 

,36 
.65 
,21 
,76 
,30 

.02   T 

.02 
T     .01 

T 

.04 

T 

.06 

,28 
.10 
.40 
.16 
,23 

.07 
.47 
.03 
.36 

T 

T 

.01 

.09 

.09 

T     .09 

.01 
.02 

.03 

T 

.02 

T 

.09 

.24 
.13 

.06 
.02 
.09 

.18 
.12 

.20 
.23 
.11 

.02  . 
.09  . 
.10  . 
.01  . 
.09  . 

NORGANTO.N  FAA  AIRPORT 

MORGANTOMN  L  AND  0 

PHILIPPI 

SuTTCN  RESERVOIR 

VANDALIA 

3.91 
3.69 
3. TO 
3.5T 
3. SI 

.01 
.02 

,01 
.0! 

!40 

.55 

.05 
.01 
.09 

.04 

.60   .02 
.32   T 
.12   T 
.03 

T     ,21 
,42 

.42 
.32 

.46 
.63 

.06 

,68 
,84 
,48 
.50 
.64 

,18 
T 

,03 
T 

.20 
,07 
,11 

T 
.05 

.16 
.05 
.02 

.37 
.74 

.40 
,74 
1,03 
1,21 
,52 

.05   T 
.02   .01 
T     T     T 

T     .01 
.02 

,57 
,12 
.22 
.20 
.29 

.01 
.41 
.26 
.10 
.06 

7     .02 
.03 

T 
T 

.09 

.03 

T 

T 

.11 

T 

.06 
.13 
.32 

.13 

.20 

.13 
.07 
.16 
■  16 
.29 

.01  . 
.03  . 
.09  . 
.01  . 

kESTCN 
NEST  UNION 

4.79 
3.97 

.02 

.30 

.06 

,07 
,56 

.22   ,04 
.25   T 

.29 

.55 

.14 

.36 
.64 

,06 
,02 

.04 

.li 

.05 

.51 

1,34 
,32 

T 

.06 

.19 
.27 

.31 

.05 

T 
.09 

.20 

T 
.03 

.30 
.16 

.59 

.19 

.17  . 
.09  . 

SOUTHWESTERN  03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  wB  AP          R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENt'ENIN  1  SW 

4.76 
3.65 
3.50 
3.54 
3.B9 

,43 

.61 
.10 
.51 
.69 
.75 

T 

,07 

.03 

.43   T 
.37 
,42 
,32 
.45   T 

.96 

T 

1.11 
.07 
.96 
.86 

.66 

.75 

!52 

.10 
.43 

,03 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 

.10 
.30 
.07 

.66 
.29 

.47 
.87 
.80 

7 

T 

.23 

.13 
.10 

T 

.26 
.19 
.12 
.20 
.12 

.07 

T 

.05 

.10 

.06 

.02 
T    T 

T 

.13 

.07 
.09 
.06 
.17 
.12 

.14 
.07 
.14 
.29 
.22 

.06  . 
.01  . 
.01  . 

T    ! 

CORTCN 

DUNLC«  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIP0L15  OAK 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

3.52 

4.73 
4.23 

4,67 

T 

.64 
.40 
.63 
.53 

.05 
.05 
.02 
.02 

.26 

.43   T 
.43 
1,19 

,60 
1.56 

.16 
.11 
1.02 

.78 

.43 
,48 
,57 
,55 

,02 
,06 

,01 
.09 

.02 

.46 

,04 

.15 
,12 
,02 

.35 

.50 
.96 

.96 

7 

.29 

.19 

T 

.26 
,22 
,28 

.09 
.05 

.14 

.10 
.02 

T 

T 

.12 

,09 

,06 
,09 

.10 
.19 
.14 

.03 

.10  . 

T  . 
T    . 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KERHIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

HAOISON 

4,54 
4,64 
3,64 

3,eo 

4,01 

.45 

.17 

!io 

!20 

.40 
.47 
.53 

.67 

,99 

T 

.03 

.02 

,22 
.50 
.91 
.22 
.49 

1.03 
I 

,40 
1.31 
1,26 
1,08 
1,29 

,19 
,53 
,16 
,25 

,30 

.04 
.02 

.01 
.03 

,03 

,40 
,02 
,02 

,01 

.21 
1.15 
1.01 
.73 
.73 

T 
.05 

.10 
.39 

.26 

.11 
.26 

,19 
,32 

,14 
.31 

,16 

.06 
.06 
.20 
.11 

.09   .02 
.05 
.05 
.06 
.04 

,05 

,04 
,06 
,06 
,13 
.11 

.02 
.04 
,15 
,29 
.20 

T 

.03  . 
T 

.04  . 
.05  . 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSwOOO  0A«  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

4,63 
4,29 
5,12 
3,70 

1.04 

T 
1.00 

.03 

.16 

.95   .03 
.15 
.51   T 

.62 

.60 

,27 
.85 
.20 
.59 

,77 
,55 
,55 

,60 

T 
.04 

.03 

T 
- 

T 

,56 
T 

,90 
.33 

.27 
.96 
.40 
.73 

,01 

.04 

T 

.37 
.35 

.42 

,06 

T 
.06 

.02 

.09 
.03 

T 
T 

T 
T 
T 

.04 

T 

T 

.10 
.03 

.01 
.02 
.20 
.08 

T 

T  . 
T  . 
.01  . 

-    • 

WICEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

3,37 
4.6^ 
4.62 

4.H 

.36 
.06 
.10 
.76 

.01 

:o2 

T 

.70 
.69 
.61   T 

.76 
1.50 
1.40 

.76 

,51 

.30 
.30 
,67 

.03 
.07 

,04 
,05 

.35 

.71 
.91 
1.27 

.60 

T 

,03 
,40 
,39 
,03 

,20 
.13 
.12 
.25 

.16 
.06 

.02 
.11 
T 
.02 

.11 

.07 

.20 

.08 
.06 

.30 
.09 
.20 
.03 

.02  . 

.06  . 

T 

T 

CENTRAL  0". 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVAlE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.55 

3.7! 
2.9^ 

4.39 

3.7d 

.07 

.15 
.33 

,64 
,21 

.07 

.06 
.05 

.07 

.40   .02 
.20 
.24 

.29   T 
.19 

.35 
.75 
,94 
,36 
1,16 

,32 

,40 
.29 
.70 
.51 

.08 
.07 

T 
,08 

T 

.10 
.10 
T 
,06 

,14 
,05 
T 
.30 

T 

.92 
.82 
.60 
.76 
.79 

.05   .01 
.03 

.07   .12 

T 
.31 

.21 

.10 
.24 

.17 
.17 

.35 

.40 
T 

.32 
T 

T 
.02 

.18 

.02 
.06 

T 

.30 
.26 

.40 
.19 

.04 
.08 
.02 
.12 
.17 

.09  . 
.07  . 
T  . 
.17  . 

T    . 

BECKLEy  w9  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  S5W 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

4.7S 
3.33 

3.9^ 
4,40 

3,se 

.07 

.03 
.23 
,42 
,15 
.66 

T 

,24 

,18   T 

,51 
,25 

T    1.25 

,67 

T 

T 
1,00 

,47 
1,20 

.71 
.13 
.80 
.89 
.22 

T 
T 

,09 

T 
,05 

,16 

T 

T 

.16 

T 

,54 

.17 

.48 

.70 
.47 
,66 
,67 

T 
T 

.07   .04 

T 

.49 

.10 
.10 

.25 
.19 
.15 
.21 
.31 

.01 
.2$ 
.41 
.32 

T 

T     .18 

T 

.10 

.06 
.05 

.12 

.16 
.24 
.29 

.26 
.10 

.09 
.23 
.40 
.29 

.10 

.17  . 
.09  . 
.10  . 
.06  . 

T 

CAMDEN  ON  GALLEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
ELKINS  W6  AIRPORT 
FLAT  TOP 

3.45 

4.37 
4.0< 
3.9! 
4.67 

.31 

,33 

,30 
.07 
.14 
.19 

.07 
.11 
.04 
.05 
.02 

,07 

T 
,30 

,10   T 
.27 

,37 
T     ,65 

,64 

1,16 

T 
1.45 

.30 
.89 
.22 
.66 
.52 

,07 

T 

,03 

T 

,32 

,05 
,15 

.68 
.08 
.75 

T 

.71 
.20 
,99 
,29 
,63 

T          T 

T 

T     T 

T 

T 

,32 

,05 

.22 

.36 
.15 
.16 
.29 

.13 
.10 
.14 
.02 
.12 

T 

.20 
7     .06 

,04 

.09 
.06 

.01 

.17 

.31 
.26 
.16 
.19 
.20 

.27 
.48 
.03 
,10 
,25 

.08  . 
.22  . 
.04  . 
,13  , 

,05  , 

HACKER  VALLEY 

HICO 

HOPEMONT 

MC  ROSS 

MT  STORM 

4.66 
3.92 

4.54 
3.07 

.04 

.53 

.15 

.19 

.07 

T 

.21 

.03 

.20   T 
.13 

,25 
,28   T 

166 

.73 
1.43 

,25 

.55 

.59 

.78 
.57 

,04 

T 

T 
T 

I06 
.14 

.02 
.09 

.46 

1,29 
,66 

.41 
.45 

T 
.01 

.12   .01 

,09 
.31 

.12 
.22 

.21 

.18 

.29 
.11 

.09 
.30 

,03 
.20 

T 

,11 
■ 
T 

- 

.43 
.12 

T 
.29 

,25 

.20 

.60 
.06 

,16  . 
.05  . 

.06  ! 

.07  . 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 

3.89 
3.4; 
6,09 
0  4,90 
4,65 

T     T 

,10 
,25 
.43 

.20 

.20 
.11 

.15 

.24 

T 

.15   .04 

.36   .21 

,45   T 

.34 
.75 

1.06 
,06 
,72 
.32 

.45 

.94 
.49 
.62 
.54 
.35 

,02 
,12 

.10 

,14 
,02 
,12 
.15 

.03 
.11 
.25 

.75 
,57 

.63 
.37 
1.76 
.32 

1.05 

T 
.03        T 

T 
T     .05 

.20 
.01 

.18 

.17 
.33 
.17 
.22 

.20 

.05 
.06 
.42 
.12 
.55 

.10 
T 
T 
.18 

T 

.13 

.05 

T 

.14 
.24 
.46 
.390 
.55 

.29 

.20 
.36 
.60 
.15 

.14  . 
.01  . 
.44  . 

.15  . 

SMOOT 

SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE 
THOMAS 

2.6! 
3.57 
3.76 
4,51 

T 

.30 
.29 
.20 

.03 

.04 

.09 

,20 
.17 
.02 
.27   .05 

_ 

.56 
.36 
.85 
.43 

,21 
,40 
.63 
,57 

.03 
.10 
.03 
.16 

T 

.05 
.07 
.06 

.06 
.13 

.21 

.48 
.55 
.65 

1.09 

T 
.04 

.01   .04 

T 

.06 

.12 

.17 

.07 

.06 
.22 
•  41 
.42 

T 
T 

.12 

T 

.10 
.23 
.27 
.42 

.10 
.70 

.08  ! 
.11  . 
.14  . 
.09  . 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

4.32 

4,04 
4,31 

.01 

.42 
,42 
.36 

.04 

1.00 
,26   T 
,22 

.55 

.90 
1.01 

.43 
.40 
.51 

.14 

.05 
.04 

.Ot 

.12 
.15 
,12 

.66 

.90 
.90 

.03        T 

T 
.04 

T 

.10 
.30 
.27 

.10   T 

.05 

,24 

T 
T 
.02 

T 

.06 

.14 

.29 
.19 
.25 

.15 
.20 
.07 

.07  . 
.19  . 
.10  . 

SOUTHERN  05 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
SlUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  0AM 

3.49 
4,36 
3.90 
3.09 

.03 

,10 
,03 
T 
.07 

T 
T 
T 

,35 
.41 
.54 

.17 

.91 
.90 

1.20 
.16 
T 

1.10 

.15 
.56 

.47 
.28 

T 
T 

T 

T 

.40 
.37 

T 

.69 

.19 
.46 
.87 

.02 

T 

.42 

.27 

T     .26 

.43 

.26 
.32 

,06 

.03 

T 
T 

.26 

T    .30 

T     .22 

.16 

.10 

.09 
.99 

.10 
.02 

.09 
.19 

.06 
.06 

T 

.04  ', 

T   . 

•B  loUowing  Station    Ind«i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


a 

Day  of  Month 

Station 

S 

1  1  2  1  3 

^1 

5  1  6 

7  1  8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14   15 

16  I  17   18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23   24 

25  1  28  1  27 

28  I  29  1 

3D 

31 

GARY                //R 

4.29 

T         .03 

T 

.27 

1.47 

.43 

.83 

.03 

.48 

'TTS 

.04 

.22 

.15 

,11 

T 

ItEGER 

5.01 

.18 

.02 

.42 

1.75 

.10 

.03 

.83 

.06 

.61 

.31 

.07 

.22 

.10 

.31 

KOPPERSTON 

5.23 

T     .08 

.31 

1.42 

.01 

.24 

.78   .68 

.36 

.36 

T 

.29 

.16 

.54 

LEI.ISBUR6  2  S5K 

3.53 

,80 

.26 

.90 

.20 

.47   .25 

.26 

.12 

.15 

.12 

HATOAKA 

«.22 

.04 

.21 

1.54 

.90 

.54 

.22 

.23 

.34 

.20  ! 

PINEVILLE 

4.62 

.12 

T 

.11 

1.35 

.37 

.02 

1.13 

.04 

.53 

.27 

.07 

.29 

.17 

.12 

.03  . 

PRINCETON 

3.78 

.03 

T 

.45 

.96 

.33 

.02   .78 

.05 

.64 

.17 

.02 

.18 

.03 

.12 

T 

RENICK  2  S 

3.18 

.27 

.30 

1.05 

.16 

.77 

.02 

T 

.39 

.04 

.10 

.02 

.06 

T    . 

UNION 

3.20 

.03 

T 

.44 

.91 

.26 

.11   .69 

.15 

.14 

.02 

.18 

.11 

.11 

.05  . 

WHITE  SULPHUR  SPRINOS 

3.05 

.09 

T 

.40 

.87 

.14 

.77 

.14 

.28 

.02 

.15 

.18 

.01  . 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

2.15 

.41 

.10 

.08 

.26 

.14 

.35   .07 

.49 

T 

T 

.15 

.08 

.02  . 

eSuSHV  RUN 

1.71 

.50 

T 

T 

.44 

.09 

T 

.45 

.07 

.14 

T 

.02 

T 

FRANKLIN  2  NE 

1.95 

.56 

.18 

.49 

.16 

.07 

.31 

.13 

.05  ! 

HARPERS  FERRY 

2.78 

.43 

.27 

.22 

T 

.19 

.28 

.09        .41 

T 

T 

.61 

.13 

T 

.15 

T 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

3.11 

.6^ 

.10 

.18 

.27 

.08 

.01   .39 

.05 

.87 

.27 

.02 

.23 

KEARNEYSVILUE  I  NW 

2.83 

.42 

.08 

.05 

.19 

.55 

.08        .58 

.17 

.53 

.07 

.02 

.09 

KEYSER 

. 

... 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

.     .     - 

-     -     » 

- 

- 

... 

... 

. 

- 

, 

MARTINS5UR6  FAA  AP 

2.66 

.46 

.09 

.13 

.67 

.08 

.41   .11 

T 

.03 

.50 

.04 

.03   T 

.06 

-  ,05  , 

MATHIAS 

2.05 

.53 

.12 

.13 

.30 

.10 

.05 

.37   .04 

.02 

.23 

.09 

.03 

.03 

,01  , 

HOOREFIELD  MCNEILL 

1.96 

.33 

.15 

.17 

T 

.45 

.30   .08 

T 

.38 

.05 

.05 

T 

OXPS 

2.12 

.25 

.05 

.12 

.13 

.23 

.21 

.04        .35 

.08 

.45 

.15 

.06 

PETERSBURG 

2.15 

.50 

T 

.15 

T 

.33 

.20 

.30 

.37 

.10 

.20 

T 

T    '. 

PIEDMONT 

2.29 

T     T 

.40 

.12 

.48 

T 

.15 

.10        .30 

.06   T 

.08 

.40 

T 

.15 

.01 

,04  , 

ROHNEY  3  NNE 

2.23 

.22 

.03 

.09 

.10 

.46 

.52 

.04        .36 

.07 

.25 

.09 

T 

T 

rtARDENSVILLE  R  M  FARM 

l.*5 

.27 

.04 

.15 

.25 

.01 

.42 

.05 

.19 

.07 

• 

REFERENCE  NOTES 


AdditioDal  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clima 
Building,  West  Virginia  University,  Morgaatown,  West  Virginia  26506  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  fr 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

nths  ending  with  the  preceding  June  data 


Oglst  at  Agricultural  Engi; 
the  post  office. 

11  be  carried  in  the  July 


ot  11. 


the 


able 


either 


sing  or 


eived  too  la 


ed  in  "Climatological  Data"  Table 


the  maps,  bee 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dia 
and  Wind"  Table.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extrem 
at  time  of  observation. 


Normals  fo 


als  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


nd"  Table, 


al  Snowfall"  Table 


in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table 
wfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
s  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  obse 


stations  snow  on  ground  values 
In  the  Station  Index  the  letter 


nd  "Evaporation  a 
,e  of  observation, 
tions  on  daylight 

1  except  Weather 


H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tim' 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpo: 


u  and  FAA  stations.   For  these 

nd  Tables",  indicate  the  following: 
,  and  are  published  later  in  "Hourly 


H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

ily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sno' 


,  Ground"  Table 


+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■¥+  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   Thi 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  ti: 

#  Thermometer 


station  is  n 
distrlbutio 


equipped 
unknown. 


tes  that  th 


//  Gage  is  equipped  with 
B  Adjusted  to  a  full  mon 
D  Water  Equivalent  of  sn 


indshield. 


wfall  wholly  or  partly  e 
rage 


equivalent  to  every  10  inches 


to  be  published  late 


T  Tvace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 


Information  concerning  the  history  of  changes 
publication  "Substation  History"  for  this  sta 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  . 
annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for 


ns,  exposure,  etc.,  of  substa 
ay  be  obtained  from  the  Super 
tlon  for  regular  Weather  Bure, 
s,  obtained  as  indicated  abovi 


s  through  1955  may  be  found  in  the 
ndent  of  Documents,  Government 
tations  may  be  found  in  the  latest 
rice  15  cents. 


Subscription  Price: 
and  money  orders  sho 
be  sent  to  the  Super 

20  cents  per  copy,  monthly  and  an 
jld  be  made  payable  to  the  Superln 
Intendent  of  Documents,  Government 

nual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscr^ptlo 
tendent  of  Documents.   Remittance  and  corr 
Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 

n  Includes  the  Annual 
espondence  regarding 

Summary.)   Checks 
subscriptions  should 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VINCINIA 
MARCH    1«64 


D., 

01  Month 

} 

SItlloo 

I 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

11 

17 

11 

19 

20 

21 

22 

29 

24 

29 

u 

27 

2* 

29 

ao 

11 

1 

NODTHmCSTCIIN  01 

B(N5  RUN  1  Hi 

MAX 
MIN 

10 

51 
34 

57 
39 

60 
36 

71 
43 

56 
26 

53 

28 

67 
32 

60 
39 

57 
41 

50 
31 

44 
30 

41 
22 

59 
28 

61 
37 

52 
26 

71 
34 

56 

14 

36 

16 

46 
23 

45 
31 

49 
24 

50 
2) 

60 
30 

72 

3a 

69 
46 

46 
26 

47 
21 

4) 

19 

33 
22 

93,8 

29.4 

CilBO  »  S 

MAX 
MIN 

16 
2» 

57 
30 

60 
38 

68 
34 

71 

40 

57 
25 

68 

30 

61 
32 

59 

47 

54 
3J 

46 
31 

44 
30 

62 

20 

59 
29 

37 
37 

64 
24 

60 
34 

47 
14 

49 
14 

47 
35 

46 
36 

50 
30 

62 
22 

73 
28 

70 
36 

68 
35 

♦  9 
2S 

67 
27 

40 
19 

38 

19 

96.9 
29.4 

CRCSTON  1  SSM 

MAX 
HIN 

44 
10 

55 

23 

56 
37 

60 
33 

70 
34 

56 
25 

57 
25 

60 
32 

54 
34 

74 
43 

47 
32 

42 

20 

64 

'0 

59 
37 

54 
24 

64 
24 

58 

14 

37 

11 

48 
11 

47 
36 

45 
31 

49 
21 

61 
21 

72 
29 

70 
40 

60 
29 

90 
29 

49 
20 

33 

14 

99.2 

26.1 

UrUNOSuILLE 

MAX 

MIN 

16 
20 

57 
34 

61 
39 

59 
39 

69 

40 

56 
27 

67 
30 

!>8 
35 

60 

47 

51 

31 

55 

26 

58 
32 

60 
37 

63 
28 

62 

39 

44 

15 

44 
17 

45 
31 

46 
39 

50 
34 

58 
24 

72 
30 

69 
37 

69 
34 

47 
27 

99 
27 

40 
20 

39 

22 

99.7 

30.7 

NfW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

53 
28 

54 
37 

63 
35 

56 
38 

64 
39 

52 
31 

64 
29 

56 
35 

58 
40 

49 
29 

39 
28 

41 
31 

52 
25 

55 

30 

58 
34 

63 
26 

61 
32 

39 

14 

43 

17 

48 
29 

46 
39 

49 
33 

57 
23 

71 
30 

68 

41 

60 
30 

49 
29 

62 
27 

34 
23 

33 
20 

92.7 
29.1 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

?8 
21 

58 
38 

62 

40 

55 

41 

68 
36 

55 
29 

68 

31 

58 
38 

59 
47 

49 
31 

40 
30 

41 
33 

59 
25 

57 
35 

59 
36 

64 
28 

55 

41 

43 
15 

48 
18 

45 
33 

45 
37 

49 
32 

60 
27 

74 
32 

70 
42 

60 
32 

*9 
26 

65 
29 

37 
20 

37 
21 

94. B 
31. « 

PARKERSBURfi  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

26 

55 

42 

61 
46 

66 

44 

66 
35 

54 
28 

66 
48 

57 

40 

58 

43 

46 
31 

43 
31 

42 
33 

59 

26 

60 
46 

53 

39 

63 
32 

55 

26 

37 

15 

46 
19 

45 
35 

45 
37 

50 
32 

59 
29 

72 

40 

67 
54 

61 
30 

47 
28 

65 
33 

31 
20 

37 
19 

93.7 
33.3 

PARKERSBURC  MB  CITY 

MAX 
MIN 

55 
25 

57 

45 

62 
45 

67 
41 

65 
37 

55 

28 

65 
43 

57 
41 

62 
43 

48 
31 

44 
31 

41 
32 

60 
27 

62 
42 

52 
39 

63 
32 

56 
25 

36 
15 

47 
20 

48 
35 

45 
36 

51 
33 

60 
31 

71 
37 

68 
53 

62 
30 

48 
27 

65 
34 

30 
20 

37 
22 

»*.2 
33.1 

WEIRTON 

MAX 
HIN 

52 
28 

53 

38 

62 

38 

53 

41 

66 
35 

50 
28 

64 
38 

53 
36 

59 
39 

48 
27 

46 
27 

38 
30 

50 
26 

55 
38 

59 
34 

62 

29 

55 
32 

37 
13 

44 
18 

46 
27 

44 
37 

51 
31 

55 
24 

72 

37 

66 
48 

60 
27 

49 
23 

62 
29 

39 

20 

35 

20 

92.2 

30.4 

WELL5BUR0  3  NE 

MAX 

MIN 

52 

20 

54 

30 

60 
35 

56 
34 

68 

38 

53 
27 

65 
25 

57 

30 

60 
42 

50 
28 

39 
28 

40 
28 

50 
21 

56 
28 

60 
34 

62 
24 

59 
35 

37 

14 

43 
14 

48 
29 

46 
37 

49 
33 

57 
20 

71 
27 

68 
36 

60 
31 

44 
24 

64 
24 

39 

20 

34 

19 

53.0 
27,8 

WHEELtNfi  WARWOOO  DM  12 

MAX 
MIN 

".1 
22 

52 

35 

54 
39 

61 
43 

65 
43 

54 
29 

55 
29 

63 
37 

58 
38 

60 
38 

49 
27 

40 
30 

40 
22 

50 
26 

59 
37 

51 
28 

60 
32 

50 
16 

35 
16 

43 
19 

46 
32 

■  41 
33 

50 
26 

56 
27 

71 

35 

68 
47 

61 
25 

46 
25 

64 
28 

42 
21 

32 
21 

52.2 
29.9 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINOtON 

MAX 
MIN 

*3 
12 

50 
21 

59 
38 

50 
31 

67 
49 

61 
29 

54 

29 

68 
31 

58 
33 

75 

50 

54 
28 

39 

27 

41 
25 

61 
25 

59 
35 

48 
23 

58 
24 

57 
12 

35 
12 

46 
14 

44 
27 

43 
32 

41 
23 

59 
23 

68 
31 

70 
38 

63 
24 

46 
25 

65 
29 

40 
15 

31 

16 

93.3 

26.8 

BENSON 

MAX 
MIN 

52 

11 

59 
34 

60 
32 

70 
33 

68 

27 

55 
24 

68 
33 

68 
32 

67 
53 

63 
32 

45 
29 

42 
27 

61 
17 

60 
27 

56 
35 

61 
23 

59 
34 

53 
13 

60 
12 

59 
35 

45 
37 

46 
33 

59 
22 

57 
24 

72 

36 

69 
33 

46 
26 

66 
25 

64 
28 

38 
17 

36 
19 

57.5 
27,8 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

*8 
10 

56 
40 

49 

40 

68 
31 

69 
38 

54 
25 

67 
32 

60 
32 

75 
54 

58 
32 

41 
29 

42 
28 

60 
20 

59 
28 

59 
34 

68 
24 

56 
38 

50 
12 

44 
11 

47 
31 

44 
34 

43 
32 

59 
22 

68 
29 

70 
37 

65 
33 

46 
25 

66 
26 

50 
27 

37 
16 

35 

18 

55,3 

28,6 

CLARKSBURG  I 

MAX 
MIN 

53 

1* 

56 
39 

54 
39 

72 
35 

72 

37 

53 
28 

66 

30 

58 
34 

64 
49 

54 

31 

45 
29 

40 
25 

61 
21 

61 
21 

60 
33 

61 
25 

54 
29 

36 

15 

43 
15 

47 
33 

45 

34 

46 
34 

59 

24 

69 
29 

70 
38 

63 

30 

48 
27 

66 
28 

41 
29 

32 

18 

34 
22 

54,3 
28,9 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

50 
2* 

55 
41 

53 

43 

65 
40 

67 
34 

52 
29 

67 
41 

56 
38 

62 

45 

51 
28 

40 
28 

37 
30 

58 
24 

59 
43 

59 
33 

60 
33 

54 
28 

34 
12 

42 

It 

46 

30 

43 
34 

43 
34 

57 
27 

69 
38 

67 
40 

61 
27 

45 
24 

65 
32 

43 
28 

31 
18 

34 

20 

52,4 

31,1 

GASSAWAV 

MAX 
MIN 

53 
16 

59 
33 

52 
38 

72 
34 

70 
42 

59 
31 

70 
34 

66 
33 

78 
46 

74 
35 

46 
32 

48 
31 

65 
21 

63 
31 

61 
39 

65 
23 

60 
30 

'^5 
16 

47 
14 

47 
35 

47 
36 

46 
35 

63 
23 

72 
29 

70 
34 

72 
37 

50 
29 

70 
27 

64 
31 

42 
16 

40 
15 

59,5 
29.9 

6LENVILLE 

MAX 
MIN 

42 

15 

55 

33 

59 

40 

57 
31 

72 
39 

62 
25 

56 
27 

70 
33 

63 
43 

77 
49 

55 
32 

47 
31 

44 
20 

63 
24 

62 
38 

52 

24 

63 
32 

58 
15 

36 
14 

48 
22 

47 
32 

46 
33 

48 
24 

61 
27 

73 
36 

72 
42 

59 
29 

50 
27 

69 
32 

48 
19 

36 

15 

56.4 
29,1 

GRAFTON  1  NE 

MAX 
MIN 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

<.5 
16 

57 
28 

58 
40 

59 
37 

72 
42 

58 
26 

58 
31 

71 
34 

60 
39 

70 
29 

54 
32 

50 
33 

44 
22 

65 
27 

60 
38 

54 
25 

64 
33 

57 
14 

39 
15 

49 
23 

48 
37 

46 
33 

60 
23 

63 
29 

74 
37 

76 
45 

51 
29 

52 
27 

69 
31 

45 
19 

32 

15 

56.5 
29.3 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
HIN 

53 
1* 

55 
30 

57 
37 

68 
34 

70 
40 

57 

27 

67 
26 

60 
35 

62 

40 

52 
30 

38 
27 

42 
28 

58 
19 

62 
26 

52 
36 

62 

21 

67 
31 

62 
11 

45 
11 

47 
30 

47 
38 

47 
34 

59 
20 

72 
20 

71 
35 

^3 
33 

47 
24 

67 
26 

44 
28 

38 
19 

34 

21 

55.0 
27.5 

MID0LE9OURNE  2  E5E 

MAX 
HIN 

54 

17 

55 
32 

59 

40 

67 
38 

69 
38 

62 
27 

67 
29 

62 
31 

57 
51 

53 
31 

45 
30 

40 
29 

58 
22 

58 
29 

59 
36 

62 

38 

59 
35 

44 
14 

46 
16 

43 
34 

45 
38 

47 
32 

59 
23 

72 

30 

68 
41 

66 
32 

46 
26 

67 
27 

43 
28 

38 

19 

35 

19 

55.0 
30.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRP0R1 

MAX 
MIN 

50 
28 

55 
41 

51 
44 

63 
44 

69 
34 

52 

30 

65 
43 

58 
36 

61 
45 

51 
29 

38 
28 

36 
28 

58 
24 

60 
45 

59 
35 

59 
29 

52 
24 

34 
12 

40 
16 

46 

31 

43 
33 

43 
33 

55 
26 

67 
41 

66 
52 

63 
27 

45 
24 

65 
33 

40 
28 

31 
17 

33 

20 

52,0 
31,6 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 
HIN 

53 
18 

57 
33 

53 
36 

68 
35 

70 
40 

54 
29 

66 
30 

59 
34 

61 
48 

54 
32 

39 
29 

39 

30 

59 
22 

59 
31 

61 
35 

60 
27 

65 

40 

40 

12 

42 
16 

49 
28 

45 
37 

46 
35 

58 
25 

69 
28 

68 
38 

63 
34 

46 
21 

67 
28 

46 
27 

38 
18 

34 
16 

54,1 
29,4 

WESTON 

HAX 
HIN 

44 
16 

54 
25 

59 

41 

56 
33 

71 
34 

58 
29 

58 
28 

70 
35 

61 
36 

77 
47 

55 
30 

46 
31 

43 
22 

64 
22 

62 

37 

51 
26 

63 
26 

45 
15 

39 

15 

46 
16 

49 
36 

45 
35 

46 
26 

62 
26 

72 
32 

72 
42 

63 
18 

49 
18 

68 
29 

44 
16 

37 
18 

55,8 
27,8 

WEST  UNION 

MAX 
MIN 

54 
17 

51 
35 

60 
40 

70 
36 

69 
38 

55 
25 

69 

30 

60 
32 

62 
53 

54 
31 

41 
30 

41 
29 

60 
20 

60 
31 

60 
36 

63 
24 

58 
32 

46 
13 

47 
14 

45 
34 

47 
36 

48 
33 

59 
22 

72 
29 

69 

40 

66 
33 

48 
22 

67 
22 

43 
29 

43 
18 

36 

18 

55,5 

29.1 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 

26 

59 

47 

57 
43 

80 
40 

74 
41 

60 
30 

71 
48 

60 
43 

79 
56 

57 
36 

50 
35 

48 
31 

67 
25 

66 
50 

58 
36 

64 
30 

60 
36 

38 
19 

50 
19 

50 
37 

47 
37 

48 
34 

62 

27 

73 
42 

73 
49 

66 
33 

51 
28 

70 
32 

48 
28 

33 

20 

43 
21 

58.6 
34.8 

CHARLESTON  l 

MAX 
MIN 

46 
18 

55 
29 

59 
43 

55 
36 

80 
50 

58 
27 

59 
37 

73 
39 

59 
43 

79 
48 

49 
34 

52 
37 

48 
24 

67 
33 

64 
39 

55 
27 

65 
35 

60 
IS 

40 

18 

50 
28 

50 
37 

47 
35 

50 
25 

63 
33 

74 
42 

72 
44 

46 
27 

52 

29 

69 
31 

49 
19 

34 
19 

57.4 
32,4 

CORTON 

MAX 
MIN 

55 
18 

59 
32 

56 

40 

73 
34 

71" 
29 

58 
25 

70 
35 

66 
34 

78 
43 

74 
34 

50 
32 

49 
33 

63 
36 

65 
24 

62 

38 

64 
24 

61 
29 

66 
16 

49 
14 

49 
35 

48 
35 

63 
25 

72 
32 

69 
35 

72 

40 

70 
37 

51 
27 

69 
27 

67 
31 

45 
17 

43 

17 

61.2 
29.9 

OUNLOW  i    E 

MAX 
HIN 

52 

28 

55 

41 

53 
44 

73 
47 

71 
38 

55 
28 

68 
44 

65 

44 

76 
50 

72 
34 

48 
36 

50 
36 

59 
25 

61 
42 

60 
35 

65 
32 

63 
35 

56 

17 

60 
19 

53 

20 

50 
19 

47 
32 

62 
38 

75 
46 

70 
43 

66 
33 

50 
20 

70 
34 

48 
28 

42 

15 

46 
19 

59.1 
33.0 

HAMLIN 

HAX 
HIN 

45 
6 

56 
29 

58 
40 

55 
34 

77 
49 

54 
23 

59 
26 

71 
37 

60 
42 

77 
47 

51 
33 

51 
34 

47 
22 

67 
23 

63 

38 

54 
23 

65 
28 

69 
18 

39 

14 

60 
23 

52 

26 

45 
36 

50 
22 

62 
29 

74 
34 

72 

44 

44 
22 

51 
26 

69 
30 

48 
18 

34 
17 

56.7 
28.8 

HOeSETT  GALL  I  POL  IS  DAK 

HAX 
HIN 

41 
12 

52 
28 

55 
44 

54 

38 

68 
43 

56 
26 

53 
25 

67 
38 

53 
39 

68 
41 

43 
33 

45 
33 

42 
28 

59 
26 

58 
40 

50 
27 

60 
27 

56 
18 

38 
18 

48 
22 

50 
36 

46 
36 

52 
26 

62 
25 

72 
33 

72 
48 

52 
26 

60 
28 

67 
28 

46 
19 

33 

18 

63.8 
30.0 

HUNTINGTON  FED  8LDG 

HAX 
HIN 

59 
34 

64 
52 

61 

50 

76 
47 

66 
39 

61 
31 

72 
46 

58 
46 

75 
50 

53 

37 

37 

44 
34 

65 
27 

61 
44 

38 

48 
22 

52 

37 

50 
36 

51 
35 

64 
30 

73 
39 

72 
55 

63 
33 

50 
27 

67 
35 

46 
23 

32 

18 

46 
22 

58.0 
36.5 

HUNTINeTON  WB  AIRPORT 

HAX 

HIN 

55 
32 

56 
46 

55 
47 

75 
41 

64 
39 

59 
28 

72 
48 

59 
45 

76 
52 

54 
38 

52 

37 

49 
38 

68 
29 

66 
48 

56 
43 

69 
33 

61 
43 

43 

17 

47 
16 

48 
32 

50 
35 

48 

34 

60 
25 

71 
40 

70 
56 

61 
31 

46 
24 

67 
35 

44 
24 

30 
19 

47 
20 

57.5 
35.3 

LOGAN 

MAX 
MIN 

49 

17 

55 
30 

57 

40 

56 
41 

80 
52 

57 
29 

59 

30 

7! 
39 

66 
41 

79 
54 

55 
35 

55 

36 

48 
28 

70 
28 

62 

41 

54 
27 

66 
27 

60 
23 

43 
20 

54 
21 

55 
42 

47 
35 

46 
29 

67 
29 

75 
36 

71 
47 

66 
26 

54 
30 

68 
33 

49 
19 

33 
21 

58,6 
32,5 

LONDON  LOCKS 

MAX 
HIN 

43 
21 

54 
29 

57 
40 

57 
40 

76 
57 

57 
29 

59 
30 

70 
41 

49 
41 

78 
40 

65 
35 

52 

31 

49 
29 

67 
29 

66 

39 

52 

28 

65 
28 

61 
22 

39 
19 

52 

20 

48 
31 

48 
36 

49 
31 

65 

30 

73 
37 

73 
45 

53 
27 

52 
26 

68 
31 

47 
19 

35 
20 

57.4 
31,6 

-  35  - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
MARCH  1964 


SUUon 

Day 

Of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAOISeN 

MAX 
HIN 

45 

54 
28 

58 
38 

56 
41 

79 
44 

56 
27 

61 
28 

71 
36 

62 
42 

77 
54 

56 
34 

54 
35 

48 
25 

69 
25 

62 
39 

54 
26 

65 
26 

60 
21 

42 

16 

54 
19 

53 

37 

46 
35 

46 
26 

65 
28 

75 
35 

73 
46 

53 
25 

65 
25 

69 
26 

49 
19 

32 

17 

56.2 

30.5 

PCINT  dlEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

57 
22 

56 

45 

61 
46 

56 
35 

64 
40 

56 
24 

69 
36 

66 
39 

60 
50 

50 
34 

47 
32 

46 
35 

61 
21 

61 
34 

61 
39 

64 
22 

63 
39 

50 
15 

46 
15 

48 
35 

49 
36 

53 

34 

61 
26 

73 
32 

70 
46 

69 
33 

50 
27 

57 
29 

45 
27 

41 
17 

45 
20 

57.0 
31.6 

RAVENSuOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

55 
21 

56 
42 

56 
44 

56 
37 

72 
42 

60 
26 

66 
36 

64 
36 

66 
49 

59 
34 

47 
34 

51 
41 

64 
29 

61 
39 

60 
39 

61 
27 

62 
42 

65 

14 

46 

16 

48 
38 

49 
39 

50 
34 

63 
25 

70 
32 

71 
44 

58 
35 

48 
28 

54 
31 

52 
30 

44 
19 

42 

19 

57.7 
33.0 

RIPLEV 

MAX 
HIN 

57 
17 

58 
41 

60 
41 

62 
36 

78 
41 

71 
24 

72 
34 

66 
35 

75 
52 

59 
36 

49 
32 

45 
34 

63 
20 

61 
31 

62 
38 

65 
25 

61 
31 

55 

15 

50 
14 

50 
35 

49 
36 

52 
33 

62 
23 

74 
30 

71 
42 

59 
37 

62 

21 

59 
26 

47 
29 

45 
19 

43 
16 

59.8 
30.5 

SPENCER 

MAX 
MIN 

54 
16 

56 
44 

57 
44 

72 
36 

69 
38 

55 
25 

69 

36 

65 
36 

76 
53 

57 
33 

47 
31 

46 
34 

63 
21 

63 

45 

62 
37 

62 
25 

61 
42 

54 
15 

47 
13 

46 
34 

46 
34 

47 
33 

61 
23 

72 
38 

70 
43 

69 
34 

49 
27 

67 
30 

44 
26 

41 
18 

40 
17 

57.5 
31.8 

MAYNE  i 

MAX 
MIN 

MILLIAMSON 

MAX 
MIN 

49 
16 

57 

30 

58 
40 

61 
40 

80 
41 

56 
26 

60 
31 

70 
40 

66 

44 

78 
53 

53 
36 

56 
32 

49 
27 

71 
26 

64 
41 

57 
27 

68 
29 

61 
26 

46 
20 

67 
25 

57 
44 

48 
31 

49 
29 

66 
27 

75 
37 

71 
50 

50 
27 

55 

30 

59 

33 

50 
20 

34 
20 

59.6 
32.3 

winfielo  locks 

MAX 
MIN 

43 
16 

55 
29 

57 
43 

55 
36 

77 
42 

58 
29 

56 
26 

66 
39 

60 
40 

75 
44 

53 
34 

49 
34 

47 
26 

59 
26 

63 
39 

54 
28 

71 
26 

58 

18 

33 
18 

46 
19 

50 
37 

46 
35 

49 
28 

60 
27 

72 
36 

70 
39 

52 

28 

50 
26 

67 
31 

45 
19 

34 
19 

66.1 
30.5 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

46 
10 

50 
33 

50 
34 

51 
31 

50 

46 

52 

24 

62 

33 

62 
27 

68 
35 

62 
29 

45 
24 

43 
24 

51 
16 

48 
24 

49 
33 

52 
31 

51 
22 

47 
11 

47 
13 

42 
25 

37 
29 

36 
29 

50 
12 

64 
23 

53 
29 

51 
34 

47 
20 

52 
18 

45 
25 

30 
12 

32 

15 

49.6 
24,9 

BAYARO 

MAX 
MIN 

46 

3 

53 
31 

47 
34 

55 
31 

59 
40 

45 
28 

60 
28 

55 
26 

69 
35 

63 
27 

32 
23 

35 
22 

46 
25 

54 
23 

53 
32 

52 

30 

50 
30 

46 
9 

39 
16 

36 
27 

36 
32 

36 
31 

50 
16 

63 
23 

54 

31 

62 
30 

39 

21 

51 
27 

55 
25 

31 

13 

32 

14 

49.3 
25.3 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

46 
18 

52 
38 

53 
41 

68 
35 

67 
37 

56 
22 

64 
38 

58 
31 

73 
49 

68 
31 

49 
26 

46 
27 

62 
18 

57 
33 

56 
35 

58 
21 

57 
33 

50 
15 

50 
12 

44 
34 

43 
30 

40 
29 

60 
19 

66 
29 

62 

37 

59 
35 

48 
22 

67 
27 

54 
27 

39 
12 

39 
8 

55.4 
28.1 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 
29 

51 
38 

51 
45 

66 
47 

65 
33 

54 
23 

61 

43 

55 
42 

71 
52 

64 
26 

47 
27 

44 
27 

56 
23 

56 
42 

54 
32 

56 
27 

63 
35 

35 

14 

46 
13 

43 
33 

40 
28 

40 
28 

57 
24 

65 
41 

53 
60 

57 
25 

46 
22 

62 
35 

42 
24 

25 

11 

38 
12 

52.0 
30,7 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

47 

e 

51 
34 

47 
33 

65 
34 

66 
19 

55 
20 

66 

20 

55 
27 

73 
53 

68 
29 

44 
16 

43 
25 

60 
16 

57 
44 

58 
34 

58 
15 

55 
22 

49 
U 

56 
21 

46 
27 

41 
30 

39 
30 

58 
15 

68 
25 

57 

30 

57 
31 

47 
22 

64 
20 

48 
25 

37 
14 

36 
6 

54.2 
24,4 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

41 
10 

48 
32 

52 
39 

46 
34 

67 
36 

56 
26 

50 
29 

64 
30 

55 
41 

68 
46 

50 
25 

34 
26 

35 
16 

53 
22 

58 
33 

46 
31 

56 
36 

49 
11 

30 
12 

43 
22 

43 
33 

37 
31 

42 

20 

55 
27 

65 
35 

67 
50 

61 
21 

47 
23 

64 
24 

36 

15 

26 
15 

49.9 
27.6 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

48 
9 

51 
34 

55 
33 

60 
32 

58 
36 

54 
20 

62 
26 

54 
26 

72 
34 

72 

33 

46 
27 

46 
23 

55 
16 

53 
21 

50 
38 

57 

20 

57 
21 

52 

15 

51 
10 

50 
31 

40 
31 

44 
32 

56 
17 

62 
22 

65 

36 

54 
34 

50 
22 

61 
18 

56 
29 

39 
14 

35 
12 

54.1 
24.9 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 
15 

48 
38 

45 
35 

52 
29 

57 
37 

45 
23 

55 
35 

54 
27 

65 
43 

61 
23 

32 
20 

35 
22 

47 
18 

46 
33 

46 
29 

47 
27 

46 
33 

41 
6 

36 
14 

37 
26 

36 
31 

32 
28 

51 
14 

60 
28 

63 
33 

57 
26 

40 
18 

55 
25 

50 
20 

31 

8 

28 
10 

45.5 
25,0 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
10 

54 
36 

46 
36 

65 
32 

65 
33 

53 

31 

66 

40 

53 

32 

74 
50 

65 
27 

40 
24 

40 
27 

58 
24 

56 
32 

57 
32 

56 
27 

53 

26 

32 

11 

43 
11 

42 
27 

42 
32 

37 
31 

57 
24 

66 
27 

69 

35 

62 
27 

45 
24 

63 
25 

38 
24 

27 
15 

34 
18 

51.9 
27.5 

FLAT  TOP 

MAX 
HIN 

38 
16 

44 
31 

47 
37 

50 
35 

63 
46 

52 
23 

51 
25 

56 
33 

52 
39 

69 
47 

47 
25 

45 
25 

43 
21 

54 
23 

53 
33 

40 
31 

52 

31 

51 
14 

32 

13 

49 
17 

32 
28 

36 
25 

34 
20 

54 
27 

62 
29 

60 
47 

51 
19 

44 
19 

58 
27 

34 

7 

21 

8 

47,6 
26.5 

HOPEMONT 

MAX 
MIN 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

47 
17 

50 
34 

48 
37 

58 
33 

62 

45 

55 
26 

64 

37 

63 
29 

73 
38 

70 
31 

46 
26 

46 
27 

58 
21 

58 
31 

53 
33 

58 
22 

58 
26 

50 
14 

51 

18 

49 
31 

37 
30 

36 
29 

56 
20 

68 
27 

58 
34 

64 
34 

47 
20 

61 
24 

56 
24 

35 
22 

37 
9 

54,5 
27,4 

OAK  HILL 

MAX 
HIN 

46 
22 

52 
33 

53 

38 

53 
41 

68 
46 

60 
24 

58 
26 

67 
37 

67 
37 

74 
43 

54 
29 

50 
29 

48 
20 

61 
21 

57 
36 

47 
24 

61 
25 

55 

16 

37 
16 

50 
17 

40 
35 

42 
31 

41 
21 

64 
24 

70 

40 

71 
48 

70 
24 

51 
24 

65 
27 

45 
12 

28 

10 

55,0 
28,3 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

49 
13 

58 
30 

44 
35 

64 
31 

66 
42 

52 

39 

66 
37 

55 
32 

75 
45 

70 
30 

36 
27 

39 
27 

57 
24 

55 
28 

52 
34 

56 
28 

54 
29 

51 

13 

44 
15 

42 
29 

43 
34 

39 

33 

57 
26 

67 
27 

69 
35 

65 
33 

45 
25 

65 

26 

56 
27 

38 
16 

34 
16 

53.9 
28,7 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

42 
11 

51 
34 

45 
35 

59 
26 

62 
33 

51 
27 

63 
35 

53 
32 

70 
49 

63 
28 

37 
24 

39 
26 

55 
IS 

55 
35 

55 
33 

53 
23 

52 
29 

43 
10 

43 
10 

41 
30 

42 
29 

35 
28 

52 

20 

63 
29 

65 
36 

57 
28 

42 
21 

60 
30 

41 
22 

34 

11 

30 
12 

50.1 
26.3 

RICHWOOD 

MAX 
HIN 

48 
18 

52 

34 

48 
38 

56 
33 

63 
36 

54 
26 

64 
40 

66 
33 

73 
45 

67 

30 

44 
26 

46 
29 

56 
21 

57 
33 

62 
35 

50 
21 

53 

27 

49 
14 

53 
12 

46 
33 

40 

31 

35 

30 

66 
20 

53 
31 

67 
36 

63 
33 

47 
21 

51 
29 

57 
25 

41 
12 

37 
9 

54.0 
27.9 

ROWLESBURG  I 

MAX 
MIN 

52 

14 

57 
31 

45 
36 

65 
33 

70 
40 

55 
32 

67 
31 

57 
33 

75 
42 

60 
30 

38 
26 

37 
27 

61 
24 

59 

30 

60 
35 

58 
26 

54 
31 

46 
13 

45 
12 

44 

30 

40 
36 

40 
34 

58 
28 

58 
29 

56 
35 

64 
33 

45 
26 

65 
31 

49 
28 

37 
16 

32 

20 

54.0 
29.0 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

40 
20 

42 
30 

50 
38 

47 
35 

57 
42 

55 

25 

50 
32 

51 
40 

51 
41 

66 
50 

54 
22 

42 
22 

39 
20 

50 
27 

52 
25 

46 
28 

51 
37 

49 
8 

28 
8 

42 
22 

34 
27 

40 
28 

45 
20 

46 
30 

50 
35 

65 
48 

55 
20 

50 
24 

55 
22 

32 

11 

22 
12 

47.4 
27.4 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 
HIN 

52 

18 

57 
36 

44 
36 

66 
35 

70 
36 

66 
35 

75 
50 

73 
29 

47 
19 

48 
30 

64 
29 

60 
39 

61 
36 

61 
23 

58 
23 

54 
16 

51 

15 

45 
30 

45 
34 

40 
30 

61 
26 

69 
23 

70 
30 

65 
35 

50 
24 

65 
20 

61 
27 

40 
16 

40 
IS 

57,2 
28.3 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGi 

MAX 

MIN 

52 
23 

52 
28 

56 
44 

63 
43 

66 
49 

66 
25 

59 

44 

57 
36 

72 
49 

69 
35 

49 
28 

48 
30 

55 
22 

52 
38 

56 
36 

65 
25 

53 

36 

52 
18 

46 
15 

47 
33 

42 
30 

43 
24 

58 
29 

65 
32 

65 
48 

61 
47 

53 
46 

61 
36 

51 
32 

32 

U 

39 
15 

55.4 
32,5 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
28 

50 
39 

55 
47 

65 

50 

62 
32 

57 
27 

59 
44 

56 
46 

72 
54 

63 
29 

46 
28 

44 
30 

59 
26 

55 
44 

53 
34 

54 
31 

64 
39 

41 
19 

60 
18 

43 
22 

40 
28 

97 
26 

66 
29 

65 
40 

62 
51 

57 
27 

47 
22 

62 

34 

42 
26 

26 
9 

37 
15 

52,1 
32,1 

BLUfSTONE  DAM 

MAX 
MIN 

44 
24 

53 
28 

57 
38 

59 
39 

71 
41 

60 
30 

56 

30 

63 
35 

46 
37 

75 
41 

57 
33 

52 
29 

51 
26 

60 
27 

49 
36 

49 
26 

60 
28 

68 
23 

40 
19 

54 
20 

41 
33 

44 
35 

43 
27 

61 
27 

69 
32 

68 
42 

60 
28 

52 

27 

65 
30 

46 
18 

32 
15 

54,6 
29,9 

GARY 

MAX 

MIN 

44 
23 

52 
29 

57 
40 

62 
36 

77 
40 

56 
27 

61 
27 

63 
37 

55 

40 

76 
42 

53 
35 

53 
29 

50 
23 

66 
24 

62 
39 

47 
23 

69 
24 

68 
25 

40 
17 

57 
16 

51 
39 

46 
33 

26 

54 
26 

70 
32 

66 
43 

57 
26 

52 
26 

56 
32 

47 
16 

31 
13 

56.3 
29.4 

KOPPERSTON 

MAX 
HIN 

50 
23 

50 
36 

51 
39 

75 
34 

77 
39 

55 

26 

64 

36 

51 
40 

74 
42 

71 
35 

49 
32 

48 
32 

65 
24 

58 
36 

58 
32 

60 
24 

57 
29 

65 
19 

54 
17 

46 
38 

44 
33 

43 
32 

61 
25 

70 
31 

68 
42 

68 
38 

49 
26 

49 
23 

55 
30 

43 
14 

44 
13 

57.2 

30.5 

LEWISBURG  2  SSW 

MAX 

HIN 

51 
20 

52 

38 

55 
39 

57 
36 

66 
46 

53 

26 

61 
35 

59 

34 

75 
36 

66 

33 

46 
29 

48 
28 

57 
22 

52 
31 

53 
31 

56 
26 

57 
29 

56 
34 

50 
15 

47 
33 

41 
32 

40 
31 

56 
24 

67 
29 

65 
39 

52 
39 

49 
25 

54 
25 

58 
27 

42 
16 

55.5 

30.4 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

43 
23 

53 
27 

56 
38 

58 
37 

76 
36 

59 

26 

59 
29 

65 
34 

49 
35 

77 
43 

56 
33 

52 

30 

46 
29 

66 
31 

56 
39 

50 
26 

61 
27 

69 
24 

41 
17 

56 
17 

51 
36 

45 
33 

41 
27 

53 
27 

71 
32 

69 
41 

59 
27 

52 
25 

58 
30 

46 
17 

31 
13 

56.6 
29.5 

UNION 

MAX 
MIN 

40 
19 

50 
30 

55 
42 

60 
36 

67 
49 

60 
26 

55 
30 

60 
32 

50 
37 

74 
42 

53 
29 

49 
27 

50 
22 

58 
29 

56 
35 

46 
25 

59 
29 

68 
15 

39 
14 

50 
20 

40 
32 

43 
31 

42 

20 

57 
29 

66 
33 

66 
41 

50 
25 

50 
27 

54 
30 

45 
13 

30 
12 

53.4 
28.5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

50 
18 

56 
38 

57 
40 

54 
35 

66 
50 

58 
30 

63 
30 

63 
30 

77 
36 

69 
35 

50 
29 

51 
26 

57 
20 

54 
27 

49 
39 

61 
23 

60 
26 

53 
18 

53 
13 

49 
32 

43 
32 

45 
32 

60 
21 

56 
26 

71 
35 

65 
39 

51 
28 

65 
22 

61 
31 

44 
15 

41 
15 

57.0 
28.8 
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CoollBuwl 

DAILY  TEMPERATURES 

WE»T    VIBCINIA 
MAMCH    1964 

Slatlan 

Day  OI  Month 

} 

I 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1( 

17 

11 

11 

10 

21 

22 

23 

14 

u 

If 

17 

n 

It 

10 

11 

1 



NORTHKASTCRN    06 

BCRKCKV    SPRINGS 

MAX 
MIN 

9* 

59 
26 

44 
36 

44 
36 

69 

40 

5> 
>» 

67 

30 

55 

>1 

71 
44 

64 
37 

46 
31 

41 
25 

52 

24 

47 
23 

50 
40 

60 
40 

59 

30 

53 

21 

46 
25 

44 
23 

36 
83 

53 

20 

68 
24 

71 
34 

72 

40 

48 

24 

61 
26 

56 
35 

39 
24 

36 

18 

53.6 

29.8 

FRANKL IN    2    NE 

MAX 
MIN 

50 
15 

55 

30 

50 
35 

49 

35 

63 
35 

56 

27 

66 
33 

*9 
31 

74 
41 

69 
35 

49 
30 

48 
28 

54 
22 

53 

30 

55 

36 

57 
33 

57 
29 

52 

16 

49 
18 

48 
29 

40 
33 

58 
20 

69 
27 

70 
35 

64 
39 

51 
25 

60 
24 

55 
31 

39 
19 

39 

21 

54.4 
28.8 

HARPER*    FERRY    NAT    MON 

MAX 
MIN 

52 

20 

61 

20 

52 
35 

47 
36 

74 
35 

68 
34 

67 
34 

59 
53 

90 
44 

75 
42 

51 
31 

49 
31 

51 
27 

51 
32 

50 
31 

64 
31 

67 
34 

60 
22 

60 
25 

49 
29 

43 
27 

55 

36 

65 
40 

75 
40 

75 
39 

55 

30 

60 
32 

59 

37 

46 
21 

41 
20 

59.3 

31.5 

KFARNEVSVILUE    1    NW 

MAX 
MIN 

44 

47 
32 

55 

36 

42 
34 

68 
42 

71 
35 

53 

37 

66 
32 

52 

41 

79 
49 

58 

31 

47 
27 

42 
25 

50 
29 

53 
38 

49 

38 

60 
37 

60 
21 

36 
22 

47 
25 

46 
32 

45 
26 

50 
27 

67 
42 

74 
52 

73 

30 

49 
29 

60 
39 

43 

26 

37 

20 

53.5 

32.4 

KEVSER 

MAX 
MIN 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MAX 
MIN 

50 
13 

55 

2« 

44 
37 

45 
35 

70 
42 

55 
32 

69 
32 

53 

33 

77 
41 

61 
33 

48 
29 

45 
27 

53 
25 

52 
25 

55 

41 

61 
37 

62 
34 

37 
21 

49 
24 

46 
25 

37 
32 

44 
33 

53 

26 

69 
27 

75 
40 

73 
35 

50 
30 

62 
29 

45 
26 

39 
22 

37 
21 

53.9 

30.2 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

52 
26 

48 
34 

45 
35 

64 
42 

53 

30 

65 
32 

55 

30 

T5 
42 

66 
35 

48 
29 

47 
26 

52 

24 

52 
29 

49 
39 

59 
34 

58 
29 

49 
15 

48 

20 

40 
26 

36 
31 

39 

31 

54 
20 

59 
34 

59 
36 

65 
35 

51 
26 

59 
23 

54 
31 

35 

19 

34 
15 

52.2 
29.7 

MOOREFIELO   MCNEILL 

MAX 
MIN 

60 
21 

49 
35 

51 
38 

68 
45 

58 
29 

73 

28 

69 
29 

79 
38 

75 
38 

46 
31 

45 
24 

57 

24 

56 
26 

58 
41 

61 
29 

61 
25 

52 

18 

51 

19 

46 
28 

41 
33 

It 

59 
29 

71 
23 

73 
32 

68 
41 

52 

30 

64 
26 

66 
33 

40 
24 

38 
16 

57.5 
29.0 

0MP5 

MAX 
MIN 

29 

37 

29 

42 

33 

29 

35 

39 

43 

30 

25 

24 

26 

29 

29 

35 

19 

25 

25 

20 

28 

28 

27 

37 

43 

29 

27 

36 

25 

30 

30,0 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

60 
38 

56 
39 

48 

40 

69 
45 

56 
32 

72 

30 

62 
32 

78 
42 

74 
38 

46 
31 

47 
29 

56 
27 

56 

43 

56 
42 

60 
42 

60 
41 

55 

18 

50 
23 

46 

30 

40 
32 

47 
34 

57 
24 

70 
26 

72 
36 

70 
42 

52 

30 

65 
30 

60 
29 

41 
22 

38 
23 

57.2 
32.4 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

52 

37 

47 
40 

45 

30 

66 
30 

5* 
32 

60 
35 

68 
40 

53 

44 

75 
51 

64 
28 

40 
26 

41 
26 

54 
35 

52 
34 

50 
33 

57 
39 

55 

14 

28 
14 

46 
26 

44 
33 

37 
34 

44 
20 

56 
34 

68 
44 

69 
46 

67 
26 

46 
28 

63 
28 

39 
21 

32 

19 

52.0 
31.3 

ROMNEY    3    NNE 

MAX 
MIN 

60 
26 

49 
37 

50 
39 

68 
45 

56 
33 

71 
30 

66 
31 

77 
40 

74 
37 

45 
31 

42 
25 

56 
22 

52 
25 

51 
41 

61 
37 

60 
28 

55 

19 

48 
20 

46 
26 

38 
33 

47 
33 

56 

21 

71 
24 

72 
34 

71 
40 

50 
30 

64 
27 

60 
33 

41 
24 

37 
20 

56.4 
29.9 

MARDENSVILLE    R   M    FARM 

MAX 
MIN 

52 
22 

56 
35 

47 
36 

68 
37 

69 
34 

52 
29 

67 
31 

59 
34 

78 
47 

66 
31 

47 
26 

45 
24 

53 
28 

55 
32 

50 
33 

60 
29 

60 
19 

38 
21 

48 
29 

40 
32 

39 
33 

44 
23 

55 
25 

69 
33 

72 
43 

69 

30 

51 
27 

61 
33 

43 
24 

35 

23 

54.5 
29.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUoa 

Da;  Of  Month 

■=..» 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23      24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

^"i 

NORTHEASTERN   06 
WAROENSVILLE   R   M   FARM 

EVAP 
WIND 

; 

. 

; 

. 

. 

« 

- 

, 

• 

. 

, 

- 

" 

.19 
73 

* 
194 

.39 

103 

.11 
43 

.02 
38 

.01 

40 

.01    .10 
31      23 

.09 
27 

.10 
61 

.20 
210 

.17 
65 

.17 
79 

109 

107 

I 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

1 

5  I  > 
a.xi  a 

« 
s 

o 

> 

< 

li 

9 

o       S 
l-ol 

a    1 

_  a 
II 

5^ 

o  tn 

OUJ 

1_^ 

OUJ 

O  I/) 
O  UJ 

O  t/1 
O  UJ 

E^ 

g 
q 

1 

o 

S 
^ 

T 

4 

CM   S 

1 

BECKLEY   WB   AIRPORT 

16 

8 

13.1 

53++ 

25 

10 

72 

75 

58 

66 

7 

4 

8 

2 

1 

0 

22 

- 

7.6 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

23 

9 

8.1 

37++ 

25 

10 

69 

71 

51 

54 

6 

5 

9 

1 

0 

0 

21 

- 

7.3 

ELKINS   WB   AIRPORT 

16 

7 

9.5 

35++ 

25    • 

17+ 

79 

84 

59 

64 

7 

5 

10 

^ 

0 

0 

25 

7.7 

HUNTINGTON   WB   AIRPORT 

18 

e 

8.3 

35++ 

26 

17 

72 

78 

58 

61 

2 

6 

9 

1 

1 

0 

19 

7.4 

PARKERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

8.5 

37 

W 

17 

- 

- 

1 

10 

4 

4 

0 

0 

19 

42 

- 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST    VIRGINIA 
MARCH    1964 


Statian 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWESTERN  01 

CRESTON  1  SSM 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

2 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

l.S 

T 

1.5 

1 

PARKERSBURS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

.5 

I 

' 

PARKER5BURC  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

' 

T 

0.4 

T 

0.7 

1 

0.2 

T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

l.O 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

1 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

l.O 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

NORTH  CENTRAL  02 

BENSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

1 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

6.0 

T 
2 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

5.0 

5 

2 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
T 

MORfiANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 
.3 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

0.9 
2 
.1 

0.1 
1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.3 

" 

T 

T 

0.0 

T 

0.4 

T 

0.2 

T 

T 

MAO  I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.0 

1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.3 

T 

T 

CENTRAL  0» 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

6 

•> 

2 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

20 

17 

19 

IS 

T 
It 

8 

6 

: 

T 

1.0 

1 

4.0 
2 

T 

T 

T 

1.0 
I 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

1.0 

I 

1.0 
1 

2.0 
2 

4,0 

4 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 

1 

9.0 
5 

4.0 
5 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7 
.7 

5 

.6 

2 

T 

T 

0.1 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

0.7 

0.3 

T 

T 

0.1 

T 

1.1 

T 

1.7 

2 
.1 

2.7 

1 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

12 

7 

3.0 
3 

1.0 

4 

4 

1 

T 
T 

4.0 

4 

3 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

9 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 
T 

T 
T 

■  T 

7.0 
5 

2.0 

3 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

3.5 

4 

0.5 

4 

R0WLE5SUHG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

* 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 
3 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

16 

10 

5 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 
1 

3.0 

3 

2.0 

3 

SOUTHERN  OS 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

0.5 

T 

T 

NORTHEASTERN  06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 
T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

3,0 

3 

3.0 

3 

1.0 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

7 

5 

2 

0.2 

2.0 

T 

0.5 

T 

0.1 

T 

MOOfiEFIELD  MCNEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

4 

T 

1.5 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 
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STATION  INDEX 


7 

t 

> 

s 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

i 
8 

3 

I 

< 

i 

7A 

is 

SI 

OBSERVER 

HONONOAHtLA    POWER    CO. 

ALSRIOHT 

00»4 

PRtSION 

if  IB 

T«   SB 

I21B 

AlOritSON 

OIOI 

BO    16 

19»5 

7A 

RAiSle    L.    SIM5 

ALPCNA    I    Hm 

Ol»» 

RANDOLPH 

JB    59 

7*    40 

1020 

7A 

OMCR    S.    SMITH 

ARftOVALC    I 

02«« 

IB    26 

19    49 

2710 

MRS.    MITT  It    R,    SHftTS 

ATHCNi    CONCORO    COI.LCCC 

Ol^» 

M^RCCR 

3»    25 

IP 

IP 

CONCORD   COLLtGt 

BAYARP 

Oil  1 

GRANT 

19    16 

79    22 

2175 

H 

HOWARD   R.    ruLK 

•CCXLIT    V   A   MOSPrTAl 

OSBO 

RALflOH 

Bl    It 

2110 

6P 

V.    A.    HOSPITAL 

•ICKLIT    we    AC 

Oitl 

RALEIGH 

Bi  or 

2504 

MID 

HIO 

U   S   WEATHER    BUSfAU 

BCIINOTON 

OAl) 

BARBOUR 

10 

39    02 

79    5* 

1679 

7A 

OlORftf   R.    MliLYARD 

•ILLCVIlLt    DAH    10 

o**r> 

HOOD 

19    09 

81    45 

600 

TA 

CORPS    OF    FNCINE(R-> 

eElVA 

06*1 

NICHOLAS 

3B    U 

Bl     12 

746 

TA 

RAYMOND    E.    PHILLIPS 

tlHiOt* 

0*T» 

HARRISON 

K 

19    09 

BO    J! 

1060 

4P 

4P 

H 

CLARKSBURG    WATER    OOAHO 

UHi   RUN    4    iit 

OftST 

19    JB 

61    06 

644 

6A 

8A 

ROBERT    N.    HALL 

•CMeLCV   SPRINGS 

6P 

6P 

H.    M.    RUPPENTHAL.     II  I 

eiRCH  RIVER   ft   <>SW 

oa** 

NICHOLAS 

IB    25 

80    4  7 

1885 

6P 

ftp 

SOUTHEASTERN    6AS    CO. 

Bluer ICLO    FAA    AlKPORT 

avi\ 

17    18 

61     13 

2605 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUeSTONt    DAM 

60    5! 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLANO 

lOT' 

LINCOLN 

sl  »e  n 

62     12 

60C 

TA 

UtRYL    L.    WINIERS 

BRANDONVtLLC 

1081 

PRESION 

2l    59    40 

VERL     t.     GALLOWAY 

BRUSHT   RUN 

liO* 

PENDLETON 

18    50 

79    15 

1175 

7A 

" 

JOHN    B.    SHREVE 

.U»EYC 

iiii 

POCAHONTAS 

IS   u 

60    06 

2100 

5P 

7A 

HISS     ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    M 

\220\  UPSHUR 

19    00 

60    16 

1445 

6P 

OR.    ARTHUR    S.    GOULD 

SURNSVILLE 

W82!  SRAHTON 

IB    52 

80   40 

770 

7A 

H 

JOHN    W.    BROWN                            ( 

CAIRO    )    S 

lljOl  RICHIE 

19    10 

Bl    10 

6  60 

6P 

7A 

EUREKA   PIPE    LINE   CO. 

CAHDCN   ON    i^AULEV 

1  JftSi  WEBSTER 

38    it 

2100 

7A 

H 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1  J«l    TUCKER 

39   01 

79    26 

1250 

6P 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENIRALU    :    NNM 

l->it,\  BRAXTON 

JAMES    W    LINGER 

CMARLfSION    we    *P 

mo\  K.ANAWHA 

18    22 

61     16 

939 

MID 

MID 

:    Hj 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CHARLESTON    1 

38    21 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSSURO    1 

U7T   HARRISON 

19    16 

BO    21 

977 

MID 

HID 

HID 

HENRY    R.    GAY 

CLAY    I 

1696    CLAY 

IB   27 

81    05 

712 

7A 

H 

MRS.    SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENOENIN    1    SW 

172  J    KANAWHA 

IB    29 

81    22 

615 

6A 

KATHERINE  M.    rader 

COR TON 

1959    KANAWHA 

IB    29 

81    16 

640 

6P 

6P 

: 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

CRCSTON   1    Siw 

;05A    WIRT 

IB    56 

81    17 

646 

7A 

7A 

H 

SEWARD   R.    LYNCH 

OAVI& 

2209    TUCKER 

39    08 

79    28 

3120 

C 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DRY   CREEK 

2A62!  RALEIGH 

37    52 

81    28 

1264 

7A 

MRS.    RUTH   E.    JARRELL 

DUNLOW  »  e 

2420'  WAYNE 

18   02 

82    20 

650 

5P 

5P 

KELLY   BROWNING 

ELKINS    WB    AIRPORT 

2T18i  RANDOLPH 

ic 

IB   5) 

79    51 

1970 

MIO 

MID 

C       MJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENBORO 

2746    RITCHIE 

39    16 

Bl    04 

805 

TA 

MRS.    RUBY    L.    GORRELL         | 

rAlRMONT 

?920    MARION 

39   2B 

80    08 

1298 

MIO 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072   MERCER 

7 

37    15 

81    07 

3229 

7A 

7A 

Z      M 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    :    NE 

321%    PENDLETON                 9 

38    40 

79    19 

1900.      6P 

7A 

C 

GEORGE    D.    HAMMER 

FREEMANSBURC 

32)6    LEWIS                       1      6 

80    31 

: 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

3)53    MC    DOWELL            |      1 

37    22 

1426      SA 

SA 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3)61    BRAXTON                 1      4 

38    40 

8401      6P 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILUE 

)44».    GILMER                          5'  38    ^t 

80    50 

727        7A 

7A 

H 

LEWIS    WOLFE                                  1 

GRAFTON    1    N6 

3630    TAYLOR                    1  10    39    21 

80    00 

123C      5P 

5P 

EARL    R.    CORROTHERS               1 

GRANTSVtLLE    2    NW 

HOPE    NATURAL    CAS    CO. 

GRIFFtTHSVlLLE 

i709    LINCOLN 

3    38    I4 

Bi     59 

950, 

SA 

ROBIN    0.    MOORE                          ; 

HACKER    VALLEY 

3798    WEBSTER 

4,  38    39 

80    23 

1501 

7A 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

JB16    BARBOUR 

10 

39    03 

BO    07 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

38    IT 

62    06 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927    JEFFERSON 

39    19 

77    44 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE       , 

HARPERS    FERRY    NaT    MONMT 

3932    JEFFERSON 

39    19 

77    44 

220 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

3974   WET2EL 

80    40 

760 

HOPE    NATURAL    GAS    CO.          I 

HICO 

4128    FAYETTE 

7    38    07 

81    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    £    CRIST            1 

HOGSETT    GALL  1  POL  IS    DAM 

4200^  MASON 

8|  36    41 

570 

7A 

HOPE MONT 

4264    PRESTON 

39    26 

79    31 

5P 

MRS.    HARRIET    SHARPS            1 

HORNER 

4281    LEWIS 

38    59 

80    22 

1075 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD    : 

HOULT    loci;    !•, 

ft  309    MARION 

39    30 

80    06 

878 

12M 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369    WET2EL 

B 

39    41 

60    27 

1034 

MF6RS.    LT.    t    MI.    CO. 

(HUNTINGTON    FED    6L0G 

<.38e    CABELL                    (      B 

36    25 

62    27 

565 

MID 

MIO 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

4393    CABELL                          B 

36    22 

82    33 

826    MID 

HJ 

U>    S.    WEATHER    BUREAU 

lAEGER 

4408;  MC    DOWELL            '      I     37    28 

MRS    RUTH    L.SIZEMORE 

IRELAND 

44TB    LEWIS                      -      6\  38    49 

BO    28 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE    LEW 

4559    LEWIS                      j      6    39    06 

SO    25 

l02oi 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KEARNCYSVILLE     I     NW 

476),   JEFFERSON                 9 

39    2  3 

KER^IT 

48161  MINGO                            I 

37    50 

62    24 

6Z3 

7A 

EDWARD    H.BOWEN 

KEYSEH 

4836]   MINERAL                          9 

39    26 

76    59 

930 

5P 

5P 

POTOMAC    STATE    COLLEGE 

KOPPERSTON 

4956    WYOMING                       3 

37    45 

61    34 

1450 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LAKE    LYNN 

50021  MONONGALIA              2 

39    43 

79    51 

900 

7A 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWIS6URG    2    SSW 

5224    GREENBRIER 

37    46 

60    28 

2185 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION    WRON 

LIND&IDE 

80    40 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323    JACKSON 

38    54 

81    12 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

5341    GILMER 

36    51 

60    58 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

82    00 

COY    E.    MARSHALL 

LONDON    LOCKS 

5365    KANAWHA 

38    12 

81    22 

623 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

5563 

MANNINGTON     1     N 

5621 

MARION 

39    33 

80    21 

975 

6P 

6P 

H 

JAMES    N.    MORGAN 

HANNINGTON    1    W 

5626 

MARION 

39    32 

80    22 

995 

7A 

ORA    G.    PROS I 

n 

*.« 

" 

OBsenvATioN 

d 

i 

M 

8 

TIME  AND 

t 

{ 

i 

p 

8 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

i 

3 

1 

i 

5 

SJ 

|j 

MARLINTON 

96TI 

POCAHONTAS 

•• 

1) 

•0  OS 

>ito 

; 

CKCK   A.    CUBfv 

MARTINtBURB    FAA    AP 

STOT 

BCRKILIV 

I* 

J4 

7T    St 

ftlT 

MIO 

MIO 

M 

Flo.    AVIATION   AOCIICY 

MARTlNSiURG    1    M 

5712 

BrnKILfY 

19 

26 

76    00 

SIS 

: 

loaiAi  L.  cpr.wiiL 

mathias 

HARDY 

16 

76    52 

1625 

OP 

•P 

VIBOU    L.    MAlMlAl 

MATOAKA 

MfdCtR 

>T 

25 

01     15 

2500 

U 

MY    B.     fMOMPlON 

MC   MECHEN   DAM   |3 

5047 

MAflS»IALL 

00   4* 

65ft 

7* 

C0«P4   OF    tH<,lHtl»*. 

MC   ROSS 

»871 

anftNiRitR 

JT 

49 

00    4ft 

244ft 

*P 

*P 

WUSSILl    D.    AHici                   , 

MIODICBOURNE    2    ESt 

TYLIR 

>t 

19 

00   tl 

TftO 

7P 

JOHN   M.    CPUMAtMl 

MOORf FIELD    J    SSI 

MARDV 

I* 

02 

70   50 

a  SO 

C 

MAS.    ItLLA    H.    VITUS 

MOOREFIELO    MCNEILL 

A16B 

HARDY 

39 

09 

70    54 

BOO 

tP 

SP 

M 

MRS.    JOHN    M.    BAVILLI 

MOMGANTOWN    FAA    AINPORI 

6202 

MONONGALIA 

It 

10 

79    55 

1245 

MID 

MID 

H 

FID.    AVIAIIOM    A'CtNCV 

MORGAN TOWN    LOCK    AND    DAM 

6212 

MONONGALIA 

19 

17 

79    50 

BIS 

7P 

TA 

CORPS   or    CNCINCtRS 

MOUNDSVILLE 

00    45 

620 

5P 

ftp 

MOUHDSVILLI    srwAOC    PI V 

Ml     STORM 

GRANT 

2645 

BA 

: 

HRS.    eiLUN    MINNICK 

NAOMA 

6162 

RALEIGH 

J7 

^j 

01     29 

1210 

; 

VIRGIL    G.    WEBB 

.  NEW    CUHBERLAND 

60    36 

750 

6P 

WILLIAM    a,     MURRAY 

WETIEL 

60    S2 

637 

6P 

6P 

DR.    t.    W.    ANKBOH 

OAK    HILL 

6591 

FAYETTE 

37 

56 

61    09 

1991 

7A 

H 

MILES    H.     HARIIN 

OHPS 

HORGAN 

7A 

TA 

MRS.    E.    M.    HOVLPMALC 

PAHKERSHURG    FAA    AP 

6649 

WOOD 

19 

21 

81    26 

617 

MIO 

MID 

M 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

IPARKERSBURG    WB    CITY 

6659 

WOOD 

19 

16 

01     14 

615 

HIO 

MIO 

HJ 

U.S.    WEATHCP   BUREAU 

PARSONS    1    SE 

6667 

TUCKER 

19 

79   40 

1680 

ftp 

»P 

PCRNOW   tXP.    FOREST 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

19 

00 

79   07 

1013 

6P 

TA 

MRS.    BESS    S.    HOHL 

PHILIPPI 

6962 

BARBOUR 

09 

60   02 

1281 

7A 

MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS    I 

6991 

RANDOLPH 

40 

80   13 

2695 

7P 

TA 

MRS.    NELL    a.    ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004 

MINERAL                 1      9 

39 

29 

79    02 

1053 

BA 

•A 

H 

C.   A.    SUTER.    JR. 

PINEVILLE 

7029 

37 

35 

1280 

JAMES   G.   MC   DERMITT 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

38 

5P 

9P 

UmvtRSMY    OF    W.    VA, 

PRINCETON 

7207 

HERCER 

57 

12 

61    Oft 

2410 

TA 

H.   VA.    WATER    SVC.   CO. 

RAVENSWOOD    DAM    22 

7352 

JACKSON 

38 

57 

81    46 

504 

4P 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RENICK    2    S 

744* 

GREENBRIER 

37 

56 

60    21 

1900 

8A 
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WEST  VIRGINIA  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         90°  on  the  18th  at  Williamson 

Lowest  Temperature:  10°  on  the  1st  at  Middleboume  2  ESE 

Greatest  Total  Precipitation:  8.  63  inches  at  Hopemont 

Least  Total  Precipitation:  1.  70  inches  at  Hico 

Greatest  One-Day  Precipitation:  2,  60  inches  on  the  29th  at  Piedmont 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        7.  0  inches  at  Spruce  Knob 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        10  inches  on  the  1st  at  Alpena  1  NW 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Rainfall  totals  above  5  inches  were  common  along  the 
northern  areas  of  the  State,  with  7.51  inches,  or  212 
percent  of  normal  reported  at  New  Martinsville.     Most 
stations  along  the  Ohio  River  north  of  Parkersburg  had 
150  percent  of  normal  rainfall.     The  city  office  at  Par- 
kersburg reported  a  total  of  6.  40  inches,  which  is  the 
fourth  time  since  1885  that  an  April  rainfall  above   6 
inches  has  been  recorded:    6.52  inches  in  1901,  6.38 
inches  in  1920,  and  6.  75  inches  in  1948.     In  the  nearby 
Pittsburgh  area,  the  local  weather  television  program 
claimed  that  this  was  the  wettest  April  since  1901  in 
their  area,  with  falls  near  7.  50  inches. 

The  northern  Allegheny  mountain  areas  and  the  Eastern 
Panhandle  had  rainfall  amounts  above  160  percent  of 
normal.     Rainfall  was  normal  to  slightly  below  in  the 
southern  part  of  the  State  in  spite  of  violent  thunder- 
storms on  the  19th.     These  thunderstorms  produced 
hailstones  up  to  1  1/2  inches  in  size  and  resulted  in  roof 
and  crop  damage  and  window  breakage  in  Boone  and  Ra- 
leigh covmties.     These  thunderstoma  areas  moved  north- 
ward and  on  the  20th  caused  local  flooding  from  cloud- 


bursts in  the  northern  part  of  the  State. 

This  above  average  rainfall  has  resulted  in  excessive  soil 
moisture  in  the  northern  part  of  the  State.     The  Water 
Resources    Review  noted  that  ground-water  levels  rose 
slightly  despite  the  use  of  appreciable  quantities  of  water 
by  vegetation  through  evapotranspiration. 

Although  this  was  considered  a  wet  month  with  many 
rainy  days,   Parkersburg's  total  recorded  sunshine  was  1 
percent  above  the  long-term  average. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.   Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
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See  Reference  Notes  Following  Sialion  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agrioultural  Engineering 
Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

wfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be 


sin 


ed  in  the  July  issue 
ived  too  late  to  be  included 


sed  in  "Climatological  Data"  Table 


aps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Hind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 


Normals  for  all  stations  are  climatological  standard 


mals  based  on  the  period  1931-1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 


Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observati 
times  in  local  standard  time.   During  the  sumjuer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  obse 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters   c, 


C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Statl 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


ind  J  in  the  "Special" 
jn.   Hourly  precipitati 


tion  time  for  all  except  Weather  Bur 

under  the  heading  "Observation  Time 
ues  are  processed  for  special  purpos 


u  and  FAA  stations.   For  these 

nd  Tables",  indicate  the  following: 
,  and  are  published  later  in  "Hourly 


Table. 


of  data 


nth  indi 


snowfall  and/or 


H   "Snowfall  and  Snow  on  G 
J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Sno 
and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 


vtall   and  Snow 


und"  Table; 


#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roo 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  Equivalent  of  snowfall  wholly 


few  feet  above 
of  a  building. 


ered  ground;  however,  the  refe 


partly  estimated,  using 


of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inche 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.   (The 
Hourly  Precipitation  Data.) 


T»ace,  an  amount  too  small  to 
Includes  total  for  previous  m 


all  of  which 
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Information  concerning  the  history  of  changes  1 
publication  "Substation  History"  for  this  state 
Printing  Office,  Washington  25,  D.  C,  for  35  ce 
annual  iHsue  of  Local  Climatological  Data  for  t 


ssentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


h  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 


That  publication 
Its.   Similar  inform 
le  respective  statio 


,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the 
be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government 

on  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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HAX 
HIN 

45 

20 

47 
19 

69 
35 

62 
25 

49 
24 

68 
33 

67 
47 

78 
46 

52 
34 

55 
26 

63 
27 

71 
33 

70 
41 

66 
49 

77 
42 

60 
31 

76 
33 

86 
43 

73 
53 

66 
53 

81 
54 

86 
54 

78 
44 

74 
44 

70 
44 

70 
44 

70 
50 

74 
52 

82 
54 

56 
52 

56,4 
40.2 

HUNTINGTON  FED  BLDQ 

HAX 
HIN 

50 
23 

70 
36 

68 
36 

52 
29 

71 
38 

72 
59 

79 
56 

56 
37 

55 
34 

62 
31 

71 
36 

68 
47 

65 
55 

71 
54 

64 
44 

79 
38 

86 
58 

73 
59 

72 

55 

83 
61 

86 
59 

76 
60 

70 
49 

75 
54 

81 
49 

69 
54 

76 
55 

64 

68 

65 
49 

70.5 
47,0 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

47 
22 

70 
34 

68 
34 

48 
26 

70 
34 

71 
57 

77 
55 

57 
36 

54 
32 

63 
29 

70 
34 

67 
49 

65 
56 

72 
53 

64 
42 

78 
33 

84 
61 

72 
56 

69 
62 

82 
59 

86 
59 

76 
58 

68 
48 

71 
52 

77 
46 

69 
53 

76 
54 

64 

61 

70 
54 

65 

50 

59,7 
46,3 

LOGAN 

MAX 
MIN 

48 
23 

50 
27 

75 
45 

73 
32 

57 
35 

76 
55 

75 
53 

82 
48 

48 
34 

48 
28 

66 
30 

75 
41 

69 
54 

72 
61 

73 
45 

67 
32 

80 
36 

88 
45 

75 
53 

81 
64 

88 
55 

89 
56 

78 
50 

74 
51 

76 
44 

82 
65 

55 
53 

74 
54 

86 
53 

73 
49 

72.1 
44,7 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

45 
21 

47 
23 

72 
31 

70 
30 

55 
30 

65 
32 

69 
50 

80 
47 

47 
36 

42 

30 

46 
30 

31 

71 
41 

73 
51 

72 
46 

62 
35 

77 
36 

86 
46 

77 
65 

77 
65 

84 
56 

68 
65 

76 
53 

73 
48 

73 
48 

82 
49 

65 
54 

56 
54 

83 
54 

70 
51 

58.7 
42.6 

&••  Batarasc*  Not**  Following  Ststton  Indax 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
APRIL  1964 


Slatlon 

Day 

Of  Month 

.  01 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

MADISON 

MAX 
MIN 

<.5 
21 

50 
23 

74 
45 

70 
30 

59 

31 

74 
55 

74 
50 

80 
46 

48 
34 

58 
27 

56 
29 

74 
33 

71 
44 

73 
50 

73 

42 

66 
31 

79 
34 

87 
41 

77 
51 

79 
64 

85 
53 

88 
56 

77 
46 

72 

50 

74 
41 

82 
43 

57 
52 

73 
62 

85 
52 

72 

49 

T1.7 
42.2 

pciNT  Pleasant  5  nne 

MAX 
MIN 

47 
17 

66 
21 

64 
40 

48 
22 

68 
33 

68 
53 

75 
46 

64 
40 

54 
32 

62 
23 

58 
30 

71 
40 

67 
54 

72 
60 

71 

41 

77 
30 

85 
45 

81 
56 

65 
53 

80 
59 

83 
55 

82 
62 

76 
41 

71 
41 

75 
41 

75 
50 

73 
61 

82 
51 

69 
54 

65 

50 

70.2 
42.7 

RAVENSWOOD  0AM  22 

MAX 
MIN 

47 
17 

65 
28 

64 
41 

48 
23 

68 
35 

68 
51 

72 
45 

59 
41 

54 
34 

62 
25 

72 
32 

70 
39 

70 
55 

73 
50 

71 
44 

75 

31 

84 
44 

84 
52 

85 
55 

80 
55 

82 
65 

82 
60 

76 
42 

72 
42 

75 
44 

69 
54 

69 
52 

80 
56 

80 
54 

67 
53 

71,1 
43.7 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

47 
16 

66 
25 

64 
42 

50 
23 

69 
30 

69 
53 

76 
45 

54 
42 

57 
32 

53 
25 

70 
30 

73 

38 

69 
54 

74 
49 

69 
41 

77 
31 

85 

39 

79 
50 

57 
53 

81 
57 

85 

5«. 

84 
66 

75 
41 

73 
52 

79 
36 

79 
46 

70 
52 

82 
50 

75 
52 

70 
52 

T1.4 
42.3 

SPENCER 

MAX 

MIN 

43 
17 

66 
25 

63 
38 

48 
23 

68 
32 

67 
52 

75 

50 

62 
39 

54 
32 

61 
23 

68 
30 

72 
43 

68 
57 

71 
47 

70 
41 

75 
28 

84 
48 

82 
58 

69 
50 

81 
59 

85 
54 

84 
59 

75 
41 

70 
51 

75 
43 

75 
52 

67 
50 

62 
68 

61 
54 

77 

50 

70,6 
43.5 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

HILLIAHSON 

MAX 
HIN 

54 
27 

59 
35 

75 
41 

73 
34 

59 
35 

78 
53 

75 

50 

82 
47 

48 
34 

59 
27 

58 
34 

77 
42 

68 
53 

70 
52 

75 
44 

68 
33 

82 
40 

90 
51 

66 
54 

82 
57 

87 
54 

86 
57 

77 
51 

76 
54 

78 
41 

85 
51 

67 
63 

76 
52 

85 
53 

75 
49 

73.4 
45.3 

WINFIELO  LOCKS 

MAX 
HIN 

45 
18 

46 
20 

70 
38 

63 
27 

50 
25 

61 
33 

60 
49 

78 
44 

47 
35 

55 

30 

62 
31 

70 
34 

71 
45 

68 

49 

72 
43 

59 

35 

77 
35 

64 
47 

76 
53 

70 
54 

82 
54 

81 
56 

78 
44 

59 
45 

72 

40 

77 
42 

58 
54 

72 
50 

83 

54 

70 
52 

58.2 
41.2 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

MAX 

HIN 

37 

18 

50 
16 

50 
41 

55 

20 

56 
21 

50 
25 

70 
35 

59 
36 

45 
26 

57 
21 

63 
22 

52 
22 

55 

47 

52 
51 

62 
32 

62 
22 

78 
29 

75 
38 

70 
50 

78 
48 

80 
49 

68 

50 

71 
37 

57 
45 

68 
29 

53 
38 

52 
42 

74 
49 

65 
50 

51 
41 

52.2 
36.0 

BAYARD 

MAX 
MIN 

33 

20 

49 

12 

57 
33 

43 
15 

56 
19 

53 

40 

70 
33 

56 
37 

45 
25 

55 
27 

51 

30 

68 
28 

62 

41 

68 
51 

53 

38 

60 
22 

77 
32 

76 
42 

68 
52 

74 
48 

70 
45 

71 
43 

70 
43 

55 

40 

52 
29 

61 
30 

59 

45 

75 
44 

51 
45 

51 
40 

62.0 
35,0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

42 
11 

67 
25 

55 

48 

55 
25 

58 
37 

65 

41 

77 
42 

71 
37 

51 
28 

62 
20 

69 
25 

65 
41 

53 
52 

66 
43 

64 
37 

73 
25 

83 
39 

76 
54 

77 
45 

80 
54 

83 
50 

75 
53 

71 
43 

70 
43 

73 
38 

55 
45 

57 
44 

79 
48 

73 

49 

58 
44 

58.1 
39.5 

BECKLEY  MB  AP 

MAX 
MIN 

41 
17 

66 
32 

64 
33 

52 
25 

54 
38 

62 

41 

73 
51 

63 
30 

49 
27 

58 
29 

66 
33 

60 
47 

56 
51 

65 
61 

57 
39 

70 
38 

79 
52 

71 
52 

74 
51 

78 
54 

81 
60 

70 
54 

69 
46 

58 
47 

70 
44 

52 
42 

56 
45 

79 
55 

65 

50 

65 

45 

54.8 
42.6 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 
MIN 

37 

14 

61 

17 

58 
40 

47 
22 

65 
21 

64 
48 

75 
45 

57 
35 

50 
28 

58 
16 

65 
21 

58 
53 

67 
54 

58 
37 

72 
30 

72 
21 

81 
37 

74 
49 

68 
50 

60 
48 

59 
38 

50 
43 

50 
43 

65 
32 

72 
21 

60 
35 

58 
32 

50 
35 

60 
55 

61 
45 

62.4 
35.6 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

30 
17 

35 

18 

60 
29 

53 

17 

49 
21 

59 
40 

55 
40 

68 
40 

41 
28 

47 
25 

56 
29 

70 
32 

71 
44 

64 
52 

59 
45 

56 
22 

66 

38 

80 
53 

75 
55 

55 
53 

59 
49 

67 
42 

59 
41 

67 
45 

60 
37 

56 
38 

65 

48 

56 
48 

76 
52 

56 
42 

50,8 
38,0 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

37 
15 

55 
15 

63 
39 

62 
23 

57 
21 

52 
37 

73 
36 

73 
41 

50 
29 

59 

17 

55 

25 

65 
27 

59 
44 

69 
51 

56 
36 

57 
21 

81 
30 

79 
33 

72 

47 

79 
53 

82 
45 

78 
51 

74 
35 

70 
42 

71 
30 

67 
34 

67 

44 

76 
49 

75 

47 

70 
48 

56.8 
35.5 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
HIN 

32 
13 

46 
12 

52 
33 

42 
12 

52 

20 

56 

40 

70 
45 

65 
32 

41 
22 

52 
27 

62 
25 

64 
39 

65 
48 

66 
50 

58 
37 

57 
22 

75 
42 

74 
45 

52 

50 

72 
50 

75 
50 

56 
46 

67 
43 

63 
36 

61 
25 

57 
29 

56 
46 

72 
45 

52 
45 

62 
40 

59.9 
35.6 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
17 

57 
17 

61 
29 

48 
19 

65 
21 

60 
44 

74 
43 

54 

31 

49 
28 

59 
24 

55 
26 

68 
34 

64 

54 

69 
46 

58 
31 

65 
25 

80 
40 

75 
47 

55 

56 

77 
51 

82 
53 

70 
57 

71 

40 

55 
39 

72 
31 

64 
36 

60 
47 

79 
52 

67 

44 

60 
43 

64.7 
37.5 

FLAT  TOP 

MAX 
NIN 

34 
13 

38 
16 

62 
31 

60 
22 

50 
22 

51 
33 

57 

41 

70 
47 

47 
25 

45 
25 

54 
26 

62 

30 

58 
47 

58 
48 

53 
38 

56 
28 

63 

30 

75 

46 

59 
48 

71 
51 

73 
54 

77 
49 

57 
47 

65 

45 

63 
42 

63 
40 

46 
39 

54 

41 

73 
47 

52 
42 

59.5 

37.1 

HCPEMONT 

MAX 
MIN 

24 
U 

46 
20 

54 
42 

50 
22 

54 
26 

52 

40 

66 

50 

52 

40 

54 
24 

60 
30 

60 
30 

64 
42 

60 
50 

64 
52 

50 
45 

63 

21 

76 
40 

73 
45 

70 
42 

70 
44 

55 

44 

67 
56 

53 
49 

50 
39 

60 
30 

58 
24 

67 
40 

70 
44 

66 

49 

50 
39 

50.3 
37.8 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

40 
IS 

60 
23 

63 
43 

58 
23 

57 
35 

57 
38 

75 
42 

74 
37 

49 
26 

50 
21 

68 
25 

66 
39 

61 
51 

67 

50 

66 
38 

72 
25 

61 
33 

65 
45 

75 
49 

80 
53 

83 
50 

81 
51 

70 
41 

59 
42 

73 
35 

72 

44 

54 
44 

77 
50 

78 
47 

68 
46 

68.0 
38.6 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

41 
16 

46 
20 

68 
35 

67 
26 

56 
27 

61 
41 

54 
47 

78 
45 

46 
30 

51 
24 

6J 
28 

70 
32 

64 
48 

59 

48 

69 

39 

59 
30 

75 
37 

84 
48 

74 
49 

78 
52 

62 
54 

64 
54 

74 
46 

72 
46 

71 
40 

79 
46 

57 
45 

61 

46 

82 
51 

70 
47 

67.1 
39.9 

PARSONS  I  SE 

MAX 
MIN 

39 
21 

46 
23 

61 
37 

49 
20 

62 
22 

64 
48 

74 
38 

52 
39 

49 
29 

58 
24 

66 
31 

70 
35 

65 
56 

70 
52 

66 

44 

63 
27 

81 
35 

79 
43 

70 
56 

78 
51 

83 
52 

74 
46 

72 
44 

71 
45 

73 

34 

56 
45 

60 
52 

80 
50 

55 
53 

58 
46 

65,5 

40,0 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

35 
16 

52 
18 

55 
35 

47 
20 

63 
27 

60 
46 

7C! 
45 

58 
33 

45 
26 

55 
22 

64 
25 

55 
37 

63 
52 

65 

51 

55 

38 

64 
25 

75 
38 

73 

44 

63 
53 

76 

50 

60 
50 

66 

56 

65 
37 

62 
39 

■  70 
32 

62 
37 

58 
48 

75 
63 

70 
48 

53 
37 

62,6 
38.1 

RICHWOOD 

MAX 

MIN 

40 
18 

58 
23 

59 

43 

54 
24 

57 
32 

59 

43 

74 
44 

73 
37 

53 
27 

56 
21 

57 
27 

64 
45 

53 
51 

67 
51 

64 
39 

70 
25 

60 
38 

78 
45 

73 
52 

76 
50 

81 
51 

70 
55 

64 
39 

59 

43 

67 
34 

61 
44 

50 
45 

70 
48 

58 
49 

59 
47 

64,9 
39,7 

ROWLESBURG  1 

MAX 
MIN 

38 
21 

41 
21 

62 

34 

47 
21 

67 
26 

56 

43 

72 
42 

56 
36 

51 

31 

58 
24 

57 
34 

72 
34 

55 

47 

66 
53 

58 
45 

63 
26 

82 
37 

79 
45 

65 
55 

76 
52 

75 
50 

72 
45 

71 
48 

68 
45 

70 
35 

70 
38 

65 
52 

60 
50 

68 
50 

58 
46 

56.1 
39.6 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

27 
15 

35 

17 

52 
32 

56 

18 

45 
27 

51 
38 

55 
45 

64 
48 

48 
22 

45 
25 

54 
28 

54 
40 

60 
48 

54 

60 

64 

40 

52 
32 

64 
42 

75 
56 

72 
55 

52 

54 

73 
51 

61 
43 

54 
46 

67 
49 

51 
34 

60 
40 

67 
40 

65 
42 

73 
50 

52 
39 

57.7 
38,9 

MEBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

42 
24 

61 
30 

62 
39 

54 
24 

66 
24 

66 
42 

70 
45 

74 
40 

53 

30 

62 
24 

,72 
30 

71 
40 

74 
46 

71 
53 

68 
42 

74 
25 

85 

40 

82 

40 

70 
42 

84 
48 

86 
53 

82 
50 

72 
41 

71 
47 

79 
40 

76 
46 

75 
52 

65 
54 

82 
52 

72 
43 

71,3 
40,2 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 

19 

64 
16 

65 
36 

63 
27 

54 
28 

57 

40 

72 
38 

72 
40 

48 
26 

58 
27 

66 
30 

64 
45 

65 
48 

66 
52 

65 
41 

70 
30 

77 
36 

75 
40 

74 
45 

77 
53 

60 
56 

79 
51 

71 
48 

57 
46 

70 
47 

66 
46 

55 
42 

75 
51 

76 
52 

76 

51 

67.1 
40.4 

BLUEFIElD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
19 

65 
38 

62 
36 

49 
29 

55 
36 

60 
39 

70 
52 

■56 
29 

45 
25 

57 
32 

56 
41 

59 

51 

60 
51 

65 
53 

56 
42 

69 
40 

77 
54 

73 
53 

77 
54 

76 
66 

80 
57 

69 
53 

69 
50 

68 
54 

55 
50 

50 
42 

57 

46 

77 
55 

65 
52 

65 
47 

53.6 
44.5 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

44 
18 

45 
25 

65 
33 

69 
31 

57 
32 

58 
42 

61 
44 

77 
47 

52 
33 

54 
26 

62 

28 

70 
33 

65 
42 

68 
52 

70 
42 

61 
31 

73 
33 

83 

41 

77 
51 

76 
53 

81 
52 

84 
50 

70 
48 

74 
46 

72 
43 

71 

44 

66 
45 

60 
49 

60 
49 

71 
50 

66,9 
40.5 

GARY 

MAX 
MIN 

46 
22 

49 
27 

71 
27 

70 
34 

57 
34 

70 
47 

69 
44 

77 
48 

52 
33 

52 
25 

62 
29 

71 
37 

56 
42  1 

70 
50 

71 
40 

53 

30 

76 
35 

84 
44 

76 
50 

81 
54 

83 
50 

66 
53 

75 
46 

75 
50 

72 

44 

76 
45 

51 
49 

57 
48 

63 
48 

69 
47 

59.2 
41.2 

kopperston 

MAX 
HIN 

47 
22 

67 
29 

67 
48 

68 
30 

57 

40 

69 
47 

77 
47 

74 
41 

53 

31 

62 
25 

69 
32 

65 
41 

72 
57 

69 
48 

62 
41 

75 
31 

63 

41 

78 
50 

•78 
50 

82 
45 

84 
52 

78 
58 

74 
47 

71 
47 

78 
43 

73 
50 

65 
47 

82 
50 

75 
50 

66 

40 

70.6 
42.7 

LEHISBURG  2  SSM 

MAX 
HIN 

42 
19 

62 
25 

65 
42 

56 
22 

54 
28 

57 
27 

75 
46 

73 
41 

50 
28 

60 
25 

65 
29 

65 
29 

61 
50 

67 
50 

66 
44 

69 
29 

81 
40 

76 
55 

75 
49 

79 
53 

82 
52 

77 
40 

76 
42 

70 
46 

69 
46 

65 
45 

56 
45 

77 
50 

75 
50 

70 
50 

57.2 
39.9 

PINEVILLE 

HAX 
HIN 

45 
14 

50 
25 

71 
30 

70 
31 

61 
33 

70 
43 

70 
44 

76 
46 

51 
33 

55 

25 

63 
25 

72 

30 

67 
37 

71 
51 

71 
42 

54 
29 

77 
29 

85 
36 

74 
45 

61 
52 

82 
49 

85 
49 

75 

48 

74 
50 

75 
43 

78 
43 

50 
49 

68 
49 

84 

50 

70 
49 

69.9 
39.3 

UNION 

MAX 
MIN 

42 
18 

43 
22 

63 
30 

65 
28 

54 

30 

53 

39 

60 
42 

74 
52 

68 
21 

57 
26 

52 
31 

66 
35 

63 
49 

52 
50 

68 
41 

51 
27 

70 
37 

80 
47 

74 
48 

77 
50 

79 
51 

81 
48 

73 
45 

72 

45 

70 
42 

55 

44 

51 
44 

57 

47 

72 

50 

71 
49 

65,5 
39.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

HAX 

HIN 

45 
20 

64 
21 

65 
42 

58 
29 

55 
32 

56 
37 

75 
43 

75 
43 

53 

30 

62 
22 

69 
27 

69 
35 

61 
51 

69 
53 

68 
42 

72 
25 

83 
34 

81 

46 

78 
48 

82 

54 

84 
49 

75 
47 

73 
42 

72 
44 

69 
36 

55 
45 

55 

45 

80 
51 

76 

48 

73 
51 

68.9 
39.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


HCI    VIRblNI* 
AI'RII.    I«6« 


Day  Ol  Month 

i 

1 

a 

3 

4 

9 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

11 

13 

u 

15 

18 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

n 

24 

n 

28 

27 

n 

28 

M 

31 

1 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEV  SPRINGS 

MAX 
MIN 

26 

17 

66 
31 

47 
23 

56 
18 

52 
38 

59 
41 

59 
46 

52 
34 

62 
27 

63 
31 

69 

30 

65 
48 

12 
53 

65 
52 

67 
27 

85 
36 

83 
52 

54 

55 
50 

50 
42 

63 

44 

12 
42 

68 
43 

61 

30 

63 
35 

56 
41 

65 
51 

60 
46 

47 
42 

61.3 
38.3 

FRANKLIN  2    NE 

HAX 
HIN 

«1 
1\ 

M 

20 

66 
43 

50 
23 

57 
22 

52 

41 

74 
39 

69 
41 

52 
21 

61 
24 

66 
27 

65 
31 

63 

44 

'0 
49 

60 
41 

65 
26 

83 

37 

80 
43 

73 

49 

70 
52 

65 
46 

75 
46 

74 
42 

TO 
47 

67 
32 

62 
37 

56 

47 

78 
47 

73 

48 

55 

44 

64.8 
37.7 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

HAX 
HIN 

2g 

42 
25 

70 
25 

51 
25 

56 
25 

5« 

37 

61 
42 

61 
49 

56 
)5 

65 
31 

65 
31 

71 

44 

69 
52 

70 
54 

70 
49 

65 
34 

89 
46 

88 
45 

86 
55 

75 
48 

59 

40 

57 
42 

72 

45 

72 
44 

70 
36 

64 
42 

64 
42 

64 
52 

62 

47 

50 
42 

65.0 
40.4 

KEARNEYSVtLLE  1  NW 

HAX 
HIN 

57 
26 

42 
21 

60 
>* 

70 
24 

48 
22 

56 
37 

43 

38 

63 
51 

55 

34 

53 
32 

63 
35 

62 
42 

69 
52 

60 
54 

70 
53 

66 
30 

65 

47 

85 
54 

85 

57 

69 
51 

53 

42 

45 
42 

59 
43 

69 

47 

69 
34 

58 
40 

63 

40 

57 
46 

65 

48 

48 
42 

60.2 
40.6 

KEYSER 

HAX 
MIN 

61 

47 
32 

50 
28 

76 
33 

67 
35 

68 
41 

59 
32 

61 
36 

65 

40 

61 

41 

60 
38 

63 

40 

69 
51 

73 
52 

67 
47 

70 
34 

63 
36 

52 
32 

3* 

66 
41 

75 

70 
43 

73 
90 

64.0 
38.9 

MARTtNSBURO  FAA  AP 

HAX 
HIN 

<.2 
2« 

3« 

20 

70 
32 

49 
25 

59 
23 

46 
37 

61 
40 

56 
38 

54 
35 

64 
33 

63 
36 

71 
35 

60 
52 

73 
54 

66 
43 

66 
31 

85 
42 

84 
54 

69 
54 

55 
47 

47 
42 

61 
43 

71, 
45 

70 
41 

59 
35 

65 

40 

58 
39 

65 
54 

59 

44 

48 
42 

61.2 
39.3 

HATHIAS 

HAX 
HIN 

*0 
20 

49 
18 

67 

40 

49 
19 

55 

19 

53 

39 

70 
41 

66 
42 

50 
31 

62 
24 

64 
27 

68 
34 

59 
52 

71 
»2 

64 
47 

63 
25 

84 
38 

81 
46 

78 
49 

75 
51 

58 
43 

71 
44 

76 
50 

69 
44 

63 

30 

61 
41 

56 

46 

76 
51 

61 
46 

49 
40 

63.6 
38,3 

HOOREFIELD  HCNEIUL 

HAX 
HIN 

44 
12 

4S 

16 

66 
31 

52 

21 

60 
IS 

57 
42 

74 

40 

68 
46 

63 

21 

63 
22 

68 
25 

73 
28 

69 

45 

75 

49 

71 
43 

67 
23 

86 
33 

86 
39 

77 
49 

66 

50 

58 
45 

67 
44 

77 
41 

75 
42 

69 
29 

67 
32 

65 
43 

77 
49 

70 
48 

55 

45 

67.0 
35.7 

OKPS 

MAX 

HIN 

25 

30 

27 

20 

32 

37 

55 

32 

30 

51 

52 

29 

42 

55 

61 

52 

42 

41 

45 

46 

31 

38 

42 

46 

46 

41 

40.3 

PETERSBURG 

HAX 
MIN 

*3 
23 

54 

19 

70 
39 

50 
24 

60 
22 

54 
43 

75 

40 

75 
46 

53 
34 

63 
29 

67 
28 

70 
32 

65 
43 

75 
52 

69 

48 

66 
26 

85 

38 

84 
47 

77 
55 

68 
55 

59 
45 

68 
45 

78 

48 

71 
46 

69 
38 

69 
35 

62 

51 

78 
50 

69 
49 

51 

44 

66.6 
39.8 

PIEDMONT 

MAX 
MIN 

30 
21 

38 
24 

64 
30 

60 
20 

48 
24 

56 
34 

48 
38 

66 
45 

46 
30 

50 
32 

60 
34 

66 
42 

68 
50 

64 
52 

70 
48 

60 
36 

71 
44 

82 
60 

11 

65 
55 

58 
42 

48 
41 

70 
46 

72 
48 

65 

40 

62 
43 

66 
44 

56 

50 

63 

50 

50 
44 

60.2 
40.9 

ROMNEY  3  NNE 

HAX 

HIN 

43 
21 

40 
17 

67 
31 

49 
19 

61 
18 

58 

40 

66 

40 

60 
45 

54 
34 

63 
24 

66 
24 

71 
30 

66 
44 

74 
51 

70 
46 

66 
25 

86 
35 

84 
42 

77 
58 

60 
53 

54 
44 

66 
45 

74 
48 

74 
40 

66 
31 

66 
36 

62 

46 

73 
51 

60 
48 

50 
43 

64,2 
37,6 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
HIN 

36 

20 

41 
19 

64 
25 

68 
23 

50 
21 

58 
24 

51 
38 

71 
40 

56 
35 

54 
25 

63 
28 

65 
31 

70 
40 

62 
51 

74 
48 

63 
27 

64 
41 

85 
43 

83 
56 

72 
54 

63 
44 

48 
44 

65 
41 

77 
46 

70 
32 

60 
36 

64 
42 

57 
47 

74 
50 

51 
42 

62.6 
37,1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  0<  Month 

3^t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

NORTH  CENTRAL  02 

CLARKSBURG  1 

EVAP 
WIND 

66 

41 

142 

.07 
79 

,08 
96 

,01 
44 

69 

.01 
185 

,09 
183 

,10 
73 

.U 
40 

.08 
72 

.08 
82 

.17 
74 

,16 
141 

.09 
40 

.18 
93 

.05 
98 

,06 
45 

,23 

68 

.12 

66 

,17 
107 

.08 
43 

.18 
64 

.21 
66 

.11 
80 

.02 
57 

.19 
53 

..3! 

75 

.11 
61 

3.29B 
2363 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
MIND 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

. 

- 

56 

.20 
75 

.14 
29 

.28 
63 

.18 
66 

.13 
71 

.22 
164 

.16 
117 

.17 
93 

.13 
53 

.13 
49 

.21 
49 

.14 
48 

.04 
54 

,16 
47 

.23 
67' 

. 

SOUTHERN  05 

• 

1 

BLUESTONE  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

47 
32 

.03 
43 
56 
31 

.09 
51 
58 
34 

.07 
81 

67 
38 

,11 
45 
59 
32 

.09 
47 
59 
41 

.02 
29 
55 
45 

.11 
46 
73 
46 

.13 
76 
56 
36 

.11 
75 
63 
34 

.18 
50 
66 
34 

.14 
38 
73 
39 

.05 
51 
56 
41 

.03 
35 

63 
52 

.13 
49 
68 
46 

.13 
58 
65 
38 

.13 
36 
74 

.26 

51 
80 
43 

.09 
46 
70 
51 

.08 
35 
72 
55 

.21 

49 
77 
56 

.24 
65 
82 

.13 
45 
70 
52 

.10 
35 
71 
52 

.18 
38 
76 
48 

.18 
51 
79 
46 

.03 
40 
56 
48 

.02 
34 
56 
52 

.19 
60 
80 
52 

.17       3.55B 
53       1461B 
75       66.7 
52       43.8 

NORTHEASTERN  06 

NARDENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 
WIND 

56 

n 

58 

.24 
125 

.10 
32 

.14 
59 

.02 
39 

.06 
40 

,1* 
151 

,16 
87 

.17 
98 

.19 
28 

,16 
69 

.02 
47 

.10 
28 

.15 
62 

.12 

26 

,30 
7, 

,18 

lie 

,14 
41 

,09 
80 

.05 
39 

.02 
25 

.17 
28 

.20 
52 

.17 
43 

.16 
48 

.03 
47 

.16 
83 

.04 
60 

3.82B 
1744 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Station 

Peicent  of 
time  from 
prevailing 

1 

s 

II 

0 
§   1 

a    1 

0 

_  a 

II 
qJ 

0  wl 
0  liJ 

< 

0  Ul 

0  I/) 

E 

§£ 

s 

a 
H 

s 

q 

A 

en 

at 
o> 
T 

8 

ll 

"n 
^ 

BECKLEY  WB  AIRPORT 
CHARLESTON  WB  AIRPORT 
ELKINS  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
PARKERSBURG  WB  CITY 

16 
23 
16 
18 

9 
9 
9 
7 

11.8 
7.5 
8.1 
7.8 
8.0 

35++ 
30++ 
35++ 
25++ 
32 

26 
22 
32 
19 

NW 

15 
2 
20 
28+ 
20 

72 
53 
80 
70 

79 
76 
83 
78 

53 
48 
53 
55 

56 
50 
61 
55 

10 
6 
3 

3 

5 

5 
5 
7 
5 
6 

5 
10 

8 

10 

3 

3 
1 
4 
1 
6 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
22 

19 
21 

_ 
50 

7.5 
7.1 
7.6 
7.2 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST    VIRGINIA 
APRIL    196* 


Day  of  month 


5  !  6  I  7  ;  8  I  9   10  1  U  !  12  I  13   U   IS   16   17   18   19   20 


NORTHWESTERN  01 
CRESTON  I  SSW 

NEW  "lARTINSVILLE 

PARKERSBURG  ^AA  AP 

PARKER5BURG  WB  CITY 

WEIRTON 

WMEELINC  wARwOOD  DM  12 

NORTh  CENTRAL  02 
BUPNSVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


I  SNOWFALL 
SN  ON  GNDi 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL   I.O 
SN  ON  GND    2 


SNOWFALL   0.2 
SN  ON  GND    1 


MANNIN6T0N  I 

N 

.SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

M0R6ANTCWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

SOUTHWESTERN 

03 

CHARLESTON  WB 

AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

CLAY  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
6 

CAWDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4 

ELKINS  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.3 

3 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3; 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

...1 

SOUTHERN  05 

BLUEFIELD  FAA 

AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NORTHEASTERN 

06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

MAPTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

MATHIA5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

T  ; 

MOOREFIELD  MCNEILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T   I     T 


T        T 

T        T 

T 

T 


T   I 

O.Sl 
I 

1.0 

T 

T    ,  0.4, 


I  I 


i    !  ! 
i    I 

I      i 


I   '   i 


I 


!      I 


I      I 
i 


30     31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^. 

OBSEHVATION 

6 

^ 

^ 

s 

TIME  AND 

K 

H 

3 

c 

B 

TABIXS 

STATION 

tj       COUNTY 

5 

i 

3 

I 

1 

1119 

P 

TA 

1 

SB 

OBSLRVER 

ALBNIOHT 

00  «4 

PNC  ST ON 

l«  l« 

79 

ALOCItSON 

OIOJ 

MONROE 

IT    4* 

80 

IM4 

7A 

RASSIE    L.    MM^ 

ALMNA   1   NM 

01«1 

RANDOLPH 

IB    5> 

40 

3020 

7A 

OHCR    S.    SMITH 

AiteovAir  1 

0I*« 

POCAHONTAS 

>B   2ft 

2TI0 

9P 

BA 

MRS.    NCTIIt    N,    SMtt TS 

ATHENS    CONCORD   COLLEOC 

0155 

MIRCER 

ST   2» 

2600 

JP 

IP 

CONCORD    COLLEOt 

BAYABCt 

0U7 

BRANT 

>•    U 

79 

23 

2179 

H 

HOWARD    R.    rULK 

SeCKLCV    V    A    HOSPITAl 

0»I0 

RALE  ION 

>T   47 

81 

11 

2»10 

6P 

V.    A.    HOSPITAL 

necKur  MH  AP 

04IJ 

RALEIGH 

>T   4T 

•  1 

2904 

MID 

MID 

U   S   WtATHER   BUREAU 

BCLINOTON 

OftSl 

BARBOUR 

10 

»•   02 

9* 

1679 

7A 

7A 

OCOROt    R.   HILLYARO 

•CLLrVILLC    PAN    to 

Oft«» 

HOOD 

>*   09 

81 

49 

600 

7A 

CORPS    OF    FNGINrilRS 

eiLVA 

0««1 

NICHOLAS 

IB    1* 

tl 

Ij 

748 

TA 

RAYMOND    t.    PHILLIPS 

eCNSON 

06  T« 

HARRISON 

1< 

S»   09 

80 

33 

1080 

4P 

4P 

CLARKSBURG    WATER    HOARD 

aCNS   KUN    1    S5C 

OABT 

TYLER 

>«   2B 

81 

SA 

8A 

HOBtin    N.    HALL 

BPRKCLfV    SPftlNOS 

0710 

MORGAN 

39    37 

78 

14 

640 

6P 

6P 

M.    H.    NUPPtNIIIALt     lit       i 

BIRCH  RIVfR   6   &Slf 

OIAA 

NICHOLAS 

>8    2» 

80 

6P 

SOUTMfAStERN    GAS    CO. 

BLUffieiO   PAA   AIRPORT 

0921 

MtRCER 

9T    IB 

2809 

riD.    AVIAIION    AOLNCY 

BLuesTcwe  dam 

0«S9 

SUMMERS 

»T    39 

HBO 

8A 

COMPS    or    INGINllRS 

BRANCHLANO 

10T» 

LINCOLN 

IB    13 

82 

12 

600 

7A 

OtRYL    L.    WINTLRS 

lOB) 

PRESTON 

Sf    40 

79 

37 

1798 

8A 

BA 

VtRL    L.    OALLOWAY 

BKUSHV   RUN 

120A 

PENDLETON 

SB    90 

79 

19 

1379 

7A 

M 

JOHN    B.     SHKtVE 

BUCKfVe 

1219 

POCAHONTAS 

>a  11 

80 

08 

2100 

9P 

7A 

M15S    ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    W 

1220 

K 

3*    00 

80 

16 

1449 

6P 

OR.    ARTHUR    B.    GOULD 

BURHSVILLe 

1201 

DRAHTON 

>B   92 

80 

40 

770 

7A 

H 

CAIRO   »   S 

112B 

RICHIE 

39    10 

10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PICE    LINL    CO. 

CAWEN  ON    GAULEV 

t)«) 

WEBSTER 

98   22 

80 

HOWARD    CLtTCHtfi 

CANAAN    VALLEY 

1)V) 

TUCKER 

39    03 

26 

3290 

6P 

ftp 

BEN  F.   Thompson 

CENTRALIA    t    NNW 

XitOi 

BRAHTON 

3B    IS 

80 

1290 

JAMES    W    LINGER 

CHARLCSTON   WB   AP 

1970 

SB   22 

36 

MID 

U.S.    WEAIMER    BUREAU 

CMARLESTON    1 

1975 

KANAWHA 

IB   21 

81 

600 

9A 

CLARKSBURG    1 

1677 

HARRISON 

59    U 

80 

21 

977 

MID 

MID 

MID 

HENRY    fi.    GAY 

CLAY    I 

IftVt 

CLAY 

SB   27 

81 

09 

722 

7A 

H 

MRS,    SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENOENIN    1    SK 

172S 

KANAWHA 

38    29 

21 

619 

SA 

KATHEHINE    H.    RADER 

COR TON 

1999 

SB   29 

16 

640 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON   I    SSW 

209*1 

WIRT 

SB    96 

81 

17 

648 

H 

SEWARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209|   TUCKER 

39    08 

28 

3120 

C 

MRS.    MARY    L,    DUMAS              | 

DRY   CREEK 

2*62!  RALEIGH 

37    92 

28 

1264 

MRS.    RUTH    E.    JARRELL         1 

OUNLOM   ^   E 

2920    WATNE 

92 

20 

5P 

9P 
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ASHEVILLE:  1964 


JUL  2  J  1964 


WEST  VIRGINIA  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:         94°    on    the   23+   at   Williamst 


Lowest  Temperature:  25°    on    the   29th   at   Canaan   Valley 


Greatest  Total  Precipitation:         4.02    inches   at   Athen   Concord   College 

Least  Total  Precipitation:  0.42    Inch   at   Arbovale   2   and   at   Harpers   Ferry 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.40   inches   on   the   25th   at   Corton 


Nat   Mon 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


On  a  statewide  basis,  this  has  probably  been  the  driest 
May  since  records  began.     Charleston's   .  95-inch  totalis 
the  least  recorded  since  the  beginning  of  record  in  1885. 
For  nearby  Huntington  this  was  the  driest  May  since  1939, 
but  only  the  fourth  driest  May  since  their  record  began. 
Elkins  and  Morgantown  also  had  to  go  back  25  years  to 
1939  for  a  drier  May.     Parkersburg,  under  slightly  dif- 
ferent climatic   controls,  had  a  drier  May  only  last  year, 
1963,    and  also  one  in   1888. 

Soil  moisture,  although  short  at  the  end  of  the  month  in 
most  areas  of  the  State,    was  not  considered  critical. 


Temperature-wise,  a  cold  snap  near  the  end  of  the  month 
caused  some  frost  damage  in  the  mountains  and  gave  El- 
kins a  new  record  low  of    32°  F,   for  May  29. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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49.4 

64.7 

91 

23 

40 

16. 

78 

0 

0 

0 

1.82 

,53 

29 

.0 

0 

1 

0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

80.3 

51.1 

65.7 

90 

19 

39 

29. 

59 

0 

0 

0 

1.78 

.58 

25 

.0 

0 

1 

0 

RAVENSWOOD  DAM  22 

80.3 

51.9 

66.1 

2.1 

89 

20 

37 

29 

52 

0 

0 

0 

1.82 

.  1,78 

.91 

29 

.0 

0 

1 

0 

RIPLEY 

82.6 

50.7 

66,7 

93 

19 

36 

1 

45 

0 

0 

0 

1.98 

.75 

25 

.0 

0 

2 

0 

SPENCER 

79.8 

50.8 

65.3 

2.1 

88 

19 

37 

29. 

70 

0 

0 

0 

.84 

•  3.08 

.37 

25 

,0 

0 

0 

0 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

83.2 

51.6 

67,4 

1.2 

94 

23. 

42 

1 

47 

0 

0 

0 

1.77 

•  2.10 

.66 

29. 

.0 

0 

2 

0 

WINFIELD  LOCKS 

79.0 

50.4 

64.7 

.* 

90 

20 

40 

1 

76 

0 

0 

0 

1,11 

■  2,40 

.78 

25 

.0 

0 

I 

0 

DIVISION 

65.9 

1.4 

1.56 

.  2.29 

.0 

CENTRAL  0* 

ARBCVALE  2 

72.9 

42.5 

57.7 

84 

23 

31 

30 

227 

0 

0 

2 

0 

.42 

.  3.47 

.20 

14 

.0 

0 

0 

0 

BAYARD 

72.6 

43.0 

57.8 

1,7 

82 

23. 

29 

29 

223 

0 

0 

3 

0 

1.15 

-  3,71 

.34 

20 

.0 

0 

0 

0 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

75.7 

46.4 

61.1 

.9 

85 

19. 

33 

30. 

136 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.  2.78 

,67 

29 

.0 

0 

1 

0 

BECKLEY  Wb  AP 

72.7 

49.5 

61.1 

84 

19 

37 

30 

137 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.67 

28 

.0 

0 

1 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 

72.3 

44.5 

58.4 

84 

24. 

29 

29 

222 

0 

0 

2 

0 

1.42 

.40 

14 

.0 

0 

0 

0 

BUCKEYE 

77.* 

43.5 

60.5 

90 

22 

34 

30 

145 

I 

0 

0 

0 

.97 

.30 

25 

.0 

0 

0 

a 

CANAAN  VALLEY 

70.1 

41.8 

96.0 

78 

23. 

25 

29 

278 

0 

0 

5 

0 

1.36 

.61 

20 

.0 

0 

1 

0 

ELKINS  W9  AIRPORT 

73.5 

45.2 

59.4 

,1 

83 

23. 

32 

29 

174 

0 

0 

1 

0 

1.47 

.  3.10 

,59 

13 

.0 

0 

I 

0 

FLAT  TOP 

68.* 

46.5 

57.5 

,1 

79 

20. 

35 

16 

233 

0 

0 

0 

0 

1.92 

•  2.21 

.82 

29 

.0 

0 

2 

0 

HOPEMONT 

71.1 
76.0 

44.5 
45.2 

57.8 
60.6 

79 
85 

18 
22. 

31 

31 

21 

I 

218 
146 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

1,57 
1,72 

,45 

.62 

13 
25 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

MC  ROSS 

1 

0 

OAK  HILL 

76.5 

47.1 

61.8 

88 

20 

37 

30 

137 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.39 

25 

.0 

0 

0 

0 

PARSONS  I  SE 

77.5 

47.4 

62.5 

85 

20. 

33 

29 

110 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.55 

12 

.0 

0 

2 

0 

PICKENS  1 

72.0 

44.3 

58.2 

81 

19 

30 

29 

210 

0 

0 

1 

0 

2.19 

.53 

25 

.0 

0 

1 

0 

RICHWOOO 

75.5 

45.3 

60.4 

84 

19 

33 

30. 

150 

0 

0 

0 

0 

2.32 

.69 

12 

.0 

0 

2 

0 

ROWLESBURG  1 

77.2 

*e.i 

62.7 

86 

19 

34 

29 

105 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.85 

20 

.0 

0 

1 

0 

SPRUCE  KNOB 

68.9 

46.9 

57,9 

81 

20 

32 

29 

224 

0 

0 

1 

0 

.83 

.25 

29 

.0 

0 

0 

0 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

80.6 

47.0 

63,8 

88 

23. 

37 

30. 

76 

0 

0 

0 

0 

1.81 

.65 

13 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

59.7 

1.4 

1.55 

.  3.28 

.0 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

73.6 

49.2 

61.* 

82 

20 

39 

30. 

139 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.20 

28 

.0 

0 

8 

2 

1 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

71.* 

52.8 

62.1 

81 

22. 

43 

3 

111 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.95 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


WEST   VIRGINIA 
MAY    1964 


Temperature 

Precipitation 

'J 

i| 

^1 

1. 
< 

■3 

1 
1 

i 

S 
a 

a 

h 

o.  of 

Days 

■2 

•a 
SB 

>• 
& 

Snow.  Sleel 

No.  oi  DayB 

Stolkm 

Max. 

Min. 

1 

If 

1 

a 

I 

8 

1 

•=l 

.:| 

°l 

1 

BLUESTONE  OAH 

77.3 

48.6 

63,0 

89 

20 

41 

16 

96 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.86 

29 

.0 

0 

1 

0 

GARY                    //R 

77.9 

46.4 

62,2 

•  1.0 

S7 

23. 

37 

2. 

108 

0 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.83 

1.29 

29 

.0 

0 

1 

1 

KOPPERSTON 

71). 0 

48.9 

63.5 

87 

19 

3* 

30* 

79 

0 

0 

0 

0 

2.66 

.95 

24 

.0 

0 

2 

0 

LEwISBURG  2    SSW 

77.0 

48.2 

62.6 

86 

23 

40 

IT 

91 

0 

0 

0 

0 

.92 

.46 

25 

.0 

0 

0 

0 

PINEvILLE 

79.* 

46.1 

62.8 

90 

20 

35 

3 

108 

1 

0 

0 

0 

1.73 

.91 

29 

.0 

0 

1 

0 

UNION 

74.8 

45.9 

60.4 

.4 

87 

20 

39 

30* 

149 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  2.07 

.83 

29 

.0 

0 

1 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

79.2 

47.0 

63.1 

1.0 

88 

20, 

36 

30 

91 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  2.42 

.52 

29 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

62.3 

-   .1 

2.02 

-  1.68 

.0 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

77.9 

47,9 

62.9 

91 

19 

S3 

3 

128 

3 

0 

0 

0 

1.05 

.85 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRAMCLlN  2    NE 

75.8 

46.3 

61.1 

87 

19 

S5 

30* 

148 

0 

0 

0 

0 

.56 

.20 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

81.1 

52.5 

66,8 

93 

24* 

40 

3 

61 

3 

0 

0 

0 

.42 

.37 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

KEARnEYSVILLE  1  NW 

75.1 

49.6 

62.5 

-   .8 

91 

24. 

ST 

30* 

150 

2 

0 

0 

0 

.62 

•  3.18 

.48 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEYSER 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

77.5 

50.3 

63.9 

.7 

91 

23» 

38 

3 

103 

3 

0 

0 

0 

.98 

.  2.83 

.86 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

WATHIAS 

75.6 

46.4 

61.0 

88 

22 

13 

30 

147 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.74 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

HOOREFIELD  MCNEILL 

79.9 

45,0 

62.5 

90 

23. 

32 

30* 

122 

3 

0 

2 

0 

.69 

.28 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

OHPS 

74.2 

48.7 

61.5 

92 

24 

37 

3 

168 

2 

0 

0 

0 

.85 

.49 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

PETERSBURG 

79.1 

49,7 

64.4 

1.5 

90 

22 

36 

30* 

93 

1 

0 

0 

0 

.99 

•  2.06 

.40 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

PIEDMONT 

74.0 

50,8 

62.4 

,7 

89 

20 

40 

29 

139 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  3.47 

.40 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROMNEY  3  NNE 

78.5 

46,9 

62.7 

90 

19 

33 

29 

119 

1 

0 

0 

0 

.96 

.76 

14 

.0 

0 

2 

I 

0 

WARCENSVlLLE  R  M  FARM 

75.3 

47,0 

61.2 

,2 

88 

23. 

35 

30 

161 

0 

0 

0 

0 

1.77 

•  1.93 

1.16 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

62.7 

,6 

.88 

•  2.78 

tO 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


■ItT  VIIOINIA 

mi 

IfM 

^1 

Our  ol  Month 

Station 

1  1  2  1  3_ 

4|5l6 

'  1  ».i 

9 

10  [  II  1  12 

13  1  14  1  IS 

.61.7  1 

IB 

Jii 

30  I  31 

33  1  33  1  34 

36  1  3B 

37 

-1 

39  1  ao 

at 

noathmcstchn  oi 

BELLfVILie  OAH  iO 

l.2« 

T 

.01   .62   T 

7 

.06 

.66 

•  07 

KKi   DUN  1  at 

I.B2 

.07 

.01 

.25   .62   .03 

.07 

.01 

.69 

.01 

.26 

CAIKO  1  S 

l.«0 

T 

.26 

.6t   .10 

.12 

.28 

.96 

7 

•  10 

7 

7    I 

CMSIOH  1  5»» 

l.BA 

T 

.65   .66   .03 

.06 

.69 

.11 

IILIN»0«0 

l.» 

.05 

7 

.17   .59   .01 

.02 

.16 

.11 

MC  mechcn  dam  If 

2.A1 

.17 

.03 

T 

.37   .96   .03 

.06 

.02 

T 

.79 

MOUNOSVILLi 

2. It 

.05 

.36 

.79   .11   .01 

.06 

.01 

.** 

Ntk  CUHBCDLAIID 

li» 

.17 

.32   .It 

.11 

.19 

.61 

•  OT  I 

Ntt>  HARTINSVILLE 

l.ll 

.Ot 

.20 

.69  .la 

T 

.12 

T 

.66 

7   . 

PAf)KEf)&BUR«  FAA  AP 

1,00 

.06 

.07 

■6a  .01 

.02 

.01   .12 

,01  , 

rAiii(ii)sBu>«  aa  cur    R 

1.10 

.06 

.10 

.63   .02 

I    .01 

.01   .26 

7 

T 

■Ot  , 

ST  MAftVS 

.'» 

.06 

.06 

.66   .13 

.26 

7 

HASNIMtON  OAH  1« 

1.2T 

.01 

.05 

.05        T 

.12   .68 

T 

.19 

.61 

WEIItTON 

2,01 

T 

.22 

.16   ,61 

.09 

,15 

.20 

T 

.66 

■aa  I 

WCLLSBURG  )  NE 

2,0T 

T     .01 

.2a 

.56   .22 

.02 

.21   .02 

.71 

.»(  • 

kheelins  darhooo  dm  W 

!.«> 

.oa 

T 

.03 

.91   .79   .09 

.02 

T 

7 

.6* 

■ 

NORTH  CENTRAL  02 

MLINSTON 

1.42 

.03 

•  07 

.16   .21   .19 

.09 

.06 

.19 

•  01 

•  Ot 

eCNSON 

l.IO 

.19 

.39   .29 

.16 

.10 

.01 

aUCKHANNON  2  « 

!.«« 

.11 

.69  .la 

.18 

7 

.19 

t 

•  06 

•  Ot 

7   I 

(URNSVIILE 

1.20 

.Ot   .27   .07 

.13 

.69 

7 

•  21 

CENTRAL I«  2  NNK 

1.10 

T     .05 

.03   .30   .19 

.05 

.69 

•  27 

CLARICSBURS  1 

l.*T 

.03 

.20 

.31   .15 

.18 

.22 

.26 

.0* 

f AIRMONT 

1.>1 

T 

.26 

.26   .12 

•  55 

.03 

.11 

fiASSAMAT 

l.>* 

.la 

.96   .06 

.05 

.61 

•  If 

•  10 

SIENVILLE 

1.25 

.23   .20   .13 

.08 

7 

.66 

•  11 

«RANTSVILLE  2  NH 

l.»» 

.12 

.21   .99   .07 

.07 

7 

.78 

•  19 

HASTINGS 

>.•> 

.02 

.01   T 

.0« 

.62   .51   .02 

.06 

.02 

7 

.90 

7    . 

HORNER 

.61 

T 

T 

.69   .23 

HOULt  LOCK  IS 

2, IB 

.60   .65   .09 

.52 

.96 

IRItANO 

1.29 

.02 

.3a   .10   .01 

.16 

.16 

.01 

•  06 

•  »9 

JANC  LtH 

l.*2 

.oa 

.66 

.16   .16   .02 

7    .25 

.07 

.26 

LAKE  LVNN 

l.U 

.01 

.01 

.32   .66   .05 

7 

.06 

.11 

HANNINGTON  I  N 

2.]« 

.02 

.It 

.65   .20   T 

.12 

.50 

.02 

.66 

HANN1N6T0N  1  H 

2.0« 

T 

.79   .32   .07 

7 

.61 

.02 

.6* 

■01  I 

HIOOLEBOURNE  2  ESE 

1.9« 

T     .0» 

.02 

.61   .16 

.02 

.21 

.16 

7     .03 

.17 

7 

7   , 

DORfiANTOHN  fAA  AIRPORT 

1.2> 

T 

.07 

.70   .10 

T 

.06 

.28 

■  06  • 

KORtANTOHN  L  ANO  0 

l.» 

.12 

.01 

.10   .55   .06 

.21 

.27 

PHIIIPPI 

1.21 

T 

T 

.01 

T 

.22   .26   .16 

.09 

T 

.20 

T 

.27 

7 

7 

SUTTON  RESERVOIR 

1.9B 

.01 

.02 

.02 

.13   .50   .OB 

.06 

.51 

T 

T 

•  29 

VANDAL  I A 

l.B« 

.66 

.62   .06   .03 

.18 

.16 

•  07 

•01 

HCSTON 

1.31 

T 

.65   .31   .07 

.09 

7 

.09 

•  19 

T 

■  09 

yEST  UNION 

1.T3 

T 

.06 

.22 

.79   .15   .01 

.16 

7 

.It   T 

T   a 

SOUTHbESTERN  03 

branchlano 

1.2A 

.oa 

.36   .01 

.01 

.01 

.09 

•  ll 

•  11 

•  14 

CHARLESTON  NS  AP         R 

.«< 

.01 

.09 

.06   T 

7 

7     .61 

•oa 

•  It 

•  0*  ! 

CHARLESTON  1 

.BY 

T 

.06 

.03   .06 

T 

T 

.60 

•  01 

•  01 

•  12 

CLA»  1 

2.A9 

.ao  .07  .05 

1.10 

.17 

CLENDENIN  t  SN 

1.61 

T 

T     .12 

1.12 

7 

•  21 

CORTON 

2.03 

.02 

.06 

.2a 

.06 

1.60 

•  01 

•ot 

•  It 

OUNLOa  S  E 

2.0A 

.12 

.62  r 

.05 

.61 

.*0 

•  Ot 

•  12 

•  01 

7   I 

HAMLIN 

,t* 

.03 

.06   .26 

.06 

.09 

.40 

H06SETT  GALLIP0LI5  OAH 

1.71 

T 

.06   .66 

.01 

.19 

.62 

.19 

HUNTINQTON  FED  BLOG 

• 

... 

... 

• 

• 

... 

... 

- 

• 

- 

- 

... 

- 

• 

- 

• 

• 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

1.29 

.01 

.32   .02 

T 

.32   .01 

T 

•  17 

7 

•10  . 

KERHIT 

i.as 

.10 

.20   .19   .02 

.16 

.90 

•  01 

•02 

.tl   .Ot 

LO«AN 

2.2> 

.oa 

.29   .06   T 

.09 

I. 06 

.09 

•  01 

.to 

LONDON  LOCKS 

1.9T 

.07 

.11   .79   .02 

.09 

.61 

7 

•If 

HAD  ISDN 

l.>2 

.12 

.96   .20 

.11 

.61 

•  91 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

l.T« 

T 

.65 

.39   T     .01 

.13   T 

.96 

.17 

•  01 

•  01  • 

RAVENSHOOD  DAH  22 

1.B2 

.27   .66   T 

.01 

T 

.91 

•  If 

RIPLET 

1.9B 

T     .20 

.70   T     T 

7 

.06 

.79   T 

7 

•  22 

,07 

SPENCER 

,»•> 

T 

.19   .03   T 

7 

7 

.97 

•M 

MyNE  2 

• 

... 

• 

• 

- 

... 

. 

• 

* 

• 

.    • 

... 

• 

" 

• 

• 

• 

HI  DEN 

I. AT 

T 

.05   .90   .10 

.72 

7 

•  Ot 

•  22 

■ILLIAHJON 

1." 

.12 

.16   .07 

.01 

.07 

.66 

7 

•  06 

•  tt 

WILLIAMSON  2 

l.TJ 

.It 

.21   .06 

7 

.06 

.96 

•oa 

•  66 

MINFIELD  LOCKS 

1.11 

.02 

.02   .07 

T 

.02 

.76 

T 

•  20 

CENTRAL  0» 

ALBRIGHT 

.«« 

.07 

.01 

.20   .22   .16 

.07 

.29 

ALPENA  I  NN 

1.7> 

.03 

7 

.60   .35   .26 

.09 

.16 

•  11 

ARBOVAlE  2 

.•2 

7 

.oa  .20 

.16 

7 

BAYARO 

1.15 

.02 

.09 

.16   .22   .15 

.16 

.19 

.06 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1.23 

T 

.oa 

T     .16   T 

7 

.10 

7 

.67 

beckley  as  AP 

1.31 

T     T 

.01   .05 

.05   T 

.09   .6« 

.01 

.01 

.67 

7 

•  06  . 

BELVA 

1.21 

7 

.15   .28   7 

.66 

.01 

.11 

BIRCH  RIVER  6  SSa 

. 

... 

... 

.     . 

. 

... 

... 

.    . 

. 

. 

_     • 

... 

.     . 

. 

. 

.    . 

.    y 

SRANOONVILLE 

1.A2 

.10 

.06 

.2a  .60  .10 

.09 

.06 

.39 

T 

BUCKEYE 

.«T 

.03 

, 

.19   .12 

•  10 

.11 

.26 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.12 

.10 

.70   .12   .10 

.71 

.21 

.17 

CANAAN  VALLEY 

l.a* 

T 

.07 

.26 

.21   .22   .06 

.21 

.61 

T 

.20 

.02 

7 

DRY  CREEK 

1,2T 

.02 

.22   .18 

.06 

.62 

.17 

ELKINS  aB  AIRPORT 

l.AT 

T 

.01   .22 

.59   .09 

.07 

.31 

.06 

.12 

FLAT  TOP 

l.<2 

T 

.09 

.19 

.06 

.79 

T 

•  01 

.61 

HACKER  VALLEY 

1.9T 

T 

.05 

.19   .66   .91 

.08 

T 

.92 

•  11 

•29 

HICO 

1.3« 

.01 

T     .11   .07 

T 

T 

.16 

.71 

.02 

7 

•  2t 

HOPEHONT 

1.9T 

T 

.65   .26 

.32 

.07 

.21 

.26 

MC  ROSS 

1.72 

.10 

.26   .07   .12 

.07 

.03 

.62 

.09 

•  11 

•  27 

HT  STORH 

.7a 

,oa  .02 

.02 

.01   .22   .10 

.19 

•  09 

•  02 

DAK  HILL 

1." 

.09   .10   .02 

.01 

.06 

.20 

.19 

•11 

.9! 

PARSONS  1  SE 

l.»T 

.09 

.55 

.oa   .22   .06 

.16 

.91   .06 

.01 

.26 

•07 

7 

7 

PICKENS  1 

2.1« 

T 

T 

.69   .69   .60 

.02 

.99 

•  04 

.M 

RICHHOOO 

2.32 

.69 

.16   .27 

•  61 

•  16 

•  19 

.2t 

ROMLESBURG  1 

2.ia 

.02 

T 

T 

.99   .90   .15 

.10 

.06 

.19 

•  90 

T 

•  01 

SPRUCE  KNOB 

.83 

.06   .04 

.19   .07   .06 

T 

•  22 

.23 

STONY  RIVER  DAM 

l.Al 

,oa 

.22   .06   .16 

.09 

.99 

•  19 

•  12 

SUHMER5VILLE 

l.«* 

.96   .96   .11 

1.11 

T 

THOMAS 

2.oa 

.09 

t 

.66   .27   .28 

.07 

.Ot 

.13 

.67 

.07 

VALLEY  BEND 

I.as 

.12 

.95   .55   .15 

.07 

.05 

.29 

7 

.29 

VALLEY  HEAD 

i.2a 

T 

.01 

.30   .15   .10 

.62 

.12 

.It 

aEBSTEB  SPRINGS  1  E 

i.ai 

.69   .06   .39 

.6* 

•  06 

.20 

SOUTHERN  OS 

ALDERSON 

1.39 

.05 

.09 

.29 

•aa 

.6t 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

A. 02 

T     T 

.65 

.37   T 

.99 

.20 

.97 

•  60 

1.20 

.70 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

3.15 

T     T     T 

7     .52 

.31   .01 

T 

.16 

.99   T 

.70 

•  02 

.99 

.09 

•«l  l 

BLUESTONE  DAB 

1.22 

T 

.06 

T     .06   T 

T 

.01 

.29 

7 

.66 

GARY                   //R 

2. Ob 

.23 

.03   .25   7 

T 

.06 

.17 

•  01 

•  04 

1.29   T 

icHM  Ulowing  SUtion  I 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

station 

^ 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  [  8  1  9 

10  I  11   12 

13   14   15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20   21 

22   23  1  24 

25   26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

KEGEK 

I.9« 

.17 

.32   .06 

.01 

.16 

.19 

KOPPE85T0N 

2.6« 

.06 

.71   ,0* 

.99 

.20 

LE»IS8uao  z    Sin 

.«2 

T 

.06 

.66 

MATOAKA 

1.63 

.20 

.19 

.19 

.u 

PINEVILI.E 

l.TJ 

.13 

T     .13   T 

.10 

.>• 

T 

PRINCETON 

1.77 

T 

.22 

.07   .12   T 

.19 

.09 

T 

,09 

1.06   .09 

RENICK  2  S 

.«* 

.11 

.17 

T 

.20 

UNION 

1.36 

T 

.03 

.20 

T     .IS 

.12 

-HITE  SULPHUR  SPRINOS 

1.09 

.02 

.09   .06 

.06 

,60 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

1.03 

.02 

T 

.01 

.69   .14 

.01 

.ez 

BRUSHY  RUN 

.95 

.03 

.11   .37   T 

.16 

.16 

T 

•  IS 

FRANKLIN  2  NE 

.36 

.06 

.16   .U 

,zo 

HARPERS  FERRY 

.63 

T 

.10   .30 

.09 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

.A2 

.02 

.01 

.37   T 

.02 

KEARNEYSVILLE  1  NH 

.62 

.03 

T 

.01   .66 

.10 

KEYSER 

. 

■ 

• 

a      .      • 

.    -    ■ 

•     >     • 

.     •     . 

. 

• 

•     >     > 

>    •    > 

•   • 

• 

•  - 

-•■    ••- 

>  .m- 

HARTINSBURG  FAA  AP 

.96 

.02 

T 

.86 

.10 

HATHIAS 

1,16 

T 

.06 

.76 

.16 

.16 

T 

.01 

.01 

.oz 

nOOREFIELO  MCNEILL 

.69 

.03 

T 

.13 

.26 

.20 

.09 

OHPS 

.63 

.32 

.02 

.69 

•oz 

PETERSBURG 

.99 

.07 

.60 

.19 

.97 

T 

PIEOHONT 

.46 

.01 

.02 

.60 

.01 

•  02 

ROMNEY  3  NNE 

.96 

.01 

.01 

.12   .76 

.02 

.06 

KAROENSVILLE  R  H  FARM 

1.77 

.13 

.02 

.02 

.06  1.16 

.16 

.17 

.07 

«  following  SUtion    lodn. 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
MAY    l«60 


SliHoD 

D.r 

01  Month 

1 

1 

2 

J 

4 

9 

t 

7 

< 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

l( 

17 

IS 

II 

20 

21 

22 

23 

24 

u 

2t 

n 

21 

21 

30 

31 

1 

NOKTHHtJTERN  01 

arN3  RUN  1  iii 

MAX 
MIN 

JT 

76 
4) 

79 

40 

79 

43 

81 
46 

84 
48 

86 

53 

83 

»9 

S3 
63 

80 
99 

78 

44 

74 
68 

81 

57 

62 

90 

99 

40 

79 
99 

81 

44 

78 

44 

82 

90 

89 
57 

71 
99 

81 
44 

86 
92 

•  8 

57 

86 
99 

79 
49 

so 

51 

80 
46 

61 
96 

67 

40 

79 

40 

77,5 
67,2 

CAIRO  )  } 

MAX 
MIN 

T« 

SO 
42 

79 
♦I 

78 
45 

86 
46 

87 
44 

84 
50 

84 
54 

80 
55 

83 

91 

78 
44 

89 

54 

7S 
97 

69 

90 

79 
40 

S2 
98 

81 
90 

89 

44 

90 
49 

89 
97 

84 
99 

86 
49 

85 

90 

86 
96 

89 

99 

•  0 
44 

80 
61 

75 
47 

69 
96 

76 
38 

70 
52 

80.9 
47,5 

CRUTON  I  SSH 

MAX 
MIN 

MOUNDSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
97 

75 
44 

76 

40 

81 
45 

84 
48 

86 
50 

85 

56 

84 
60 

85 

65 

78 
96 

77 
43 

SO 
50 

79 
59 

72 

90 

74 
42 

81 
♦  9 

81 
56 

82 

46 

90 
52 

90 
56 

81 
99 

86 
51 

86 
54 

87 
59 

86 
99 

79 
49 

SO 
60 

79 
43 

66 
98 

79 
38 

71 
92 

80.4 
69.4 

MEN  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

72 
41 

73 
43 

75 
44 

81 
44 

84 
48 

85 
53 

84 
58 

82 

64 

79 
68 

79 
91 

74 
40 

77 
48 

77 
97 

70 
»8 

72 

40 

SO 
44 

79 
57 

81 

46 

90 
54 

89 
51 

79 
38 

85 
48 

88 
52 

85 
61 

79 
92 

SO 
46 

77 
63 

73 
43 

69 
98 

70 
38 

69 
92 

78.3 
49.4 

NEM  MARTINSVILLE 

MAX 
HIN 

76 
42 

79 

47 

45 

82 

48 

88 

50 

90 
52 

85 

57 

80 
61 

81 
68 

79 
97 

78 
45 

81 
55 

72 
98 

61 
49 

75 
♦  3 

82 
42 

SO 
56 

84 
46 

91 
53 

84 
59 

85 
43 

89 

51 

89 

54 

88 
60 

77 
94 

82 
46 

82 

62 

71 
48 

69 
99 

79 
43 

70 
59 

80.2 
51.2 

PARKCRSeURS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
40 

79 
50 

80 
*9 

81 
52 

85 
51 

86 
59 

S3 
64 

83 
64 

80 
65 

78 
58 

75 
50 

82 

58 

72 
96 

62 

*8 

74 
40 

82 
43 

80 
58 

84 
49 

91 
60 

74 
53 

82 
44 

88 
55 

86 
58 

85 

62 

77 
94 

78 
48 

SO 
59 

60 
69 

66 
41 

73 
44 

64 
56 

76.3 
52.8 

PARKCRSBUR6  MB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
42 

10 
51 

79 
SO 

•  0 
53 

85 

53 

86 
87 

82 
62 

B4 
64 

78 
65 

76 
98 

74 
50 

81 
57 

71 
99 

61 

90 

74 
43 

SI 
43 

78 
56 

82 
49 

90 
59 

75 
54 

82 

!k7 

88 
54 

88 
58 

85 
63 

74 
99 

79 
♦  9 

79 
59 

59 
51 

64 
42 

74 
49 

67 
56 

77.8 
53.2 

HEIRTON 

MAX 
MIN 

72 
41 

72 
45 

76 
45 

82 

♦9 

83 
51 

84 
57 

83 

62 

79 
66 

77 
68 

78 
54 

75 
44 

78 
52 

77 
58 

66 
47 

75 

40 

SO 
46 

81 
57 

S3 

50 

89 
57 

85 
50 

82 
39 

87 
52 

87 
57 

85 

63 

80 
93 

79 
48 

77 
63 

70 
44 

65 
98 

72 

39 

66 
52 

78.2 
51,2 

HELLSBUR6  »    NE 

MAX 
MIN 

72 
35 

72 
40 

76 
38 

80 
42 

84 
45 

86 

68 

85 
54 

80 
60 

78 
69 

76 
51 

75 
38 

79 
46 

78 
52 

70 
♦  8 

73 
37 

82 
37 

81 
54 

82 

44 

90 

88 

50 

82 
34 

87 
43 

86 
47 

86 
95 

83 

♦9 

81 
40 

78 
58 

75 
99 

64 
32 

72 
32 

70 
47 

79.1 
45.4 

WHEELING  NARNOOD  OM  12 

MAX 
MIN 

65 
41 

74 
41 

74 
41 

76 
46 

82 
50 

67 
S> 

85 
57 

83 
61 

77 
61 

79 
97 

76 
49 

79 
68 

SO 
52 

72 

90 

58 
43 

76 
41 

80 
46 

78 
49 

82 
52 

90 
57 

68 
42 

84 
42 

86 
53 

87 
96 

86 
94 

73 
*S 

80 
52 

79 
46 

62 

40 

63 
42 

71 
44 

77.0 
48,9 

NORTH  CENTRAL  02 

BELIN6T0N 

MAX 
MIN 

63 
36 

72 
37 

69 
43 

11 

77 
44 

83 

66 

89 

SI 

81 
91 

82 

92 

81 
96 

75 
41 

72 
42 

80 
55 

70 
90 

51 

44 

69 

3a 

80 
40 

78 
42 

79 

44 

86 

47 

79 
39 

82 
43 

85 
49 

88 
91 

8* 
97 

74 
39 

S3 

42 

77 
42 

60 
99 

67 
35 

79 
38 

76.1 
44,3 

BENSON 

MAX 
MIN 

76 
35 

78 

44 

79 

44 

82 
43 

85 
43 

89 
44 

85 

50 

SO 
52 

SO 
67 

77 
94 

75 
40 

SO 
92 

79 
56 

67 
♦8 

69 
38 

78 
35 

78 
53 

78 
*2 

90 

47 

85 
55 

85 
39 

88 

47 

90 
49 

86 
95 

83 
92 

83 

40 

83 

59 

83 
43 

69 
33 

78 
38 

76 
52 

80.9 
46.7 

SUCKHANNON  2  N 

MAX 
MIN 

72 
37 

Tl 
44 

75 
43 

76 
41 

83 
45 

83 
56 

SO 
50 

83 
92 

82 
63 

77 
93 

74 
41 

79 
93 

77 
95 

69 
68 

70 
38 

78 
34 

76 
52 

79 

40 

85 
45 

83 
56 

81 
39 

85 

46 

84 
49 

83 
99 

80 
97 

79 
39 

78 
62 

74 
43 

67 
92 

74 
38 

70 
92 

77.6 
47,0 

CLARKSBURG  I 

MAX 
MIN 

71 
38 

73 

44 

76 
44 

80 
44 

85 
46 

86 
58 

82 
55 

83 
55 

79 
67 

76 
93 

74 
43 

SO 
93 

69 
93 

96 

♦8 

72 

40 

SO 
39 

77 
52 

82 

46 

87 
48 

75 
47 

S2 
41 

86 
49 

88 
51 

84 
97 

79 
47 

81 
42 

79 
54 

60 
44 

68 
34 

75 
40 

72 
99 

77,1 
48,0 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
48 

76 
42 

78 
49 

84 
51 

84 
56 

83 
58 

80 
60 

78 
69 

77 
98 

74 
50 

80 
99 

68 

94 

94 

47 

70 
41 

SO 
42 

76 
97 

79 

47 

87 
56 

71 
52 

80 
4, 

85 
54 

64 
57 

S3 
62 

75 
56 

80 
49 

80 
99 

60 
48 

66 
39 

73 
41 

70 
57 

76,0 
91.2 

GASSAKAY 

MAX 
MIN 

78 

37 

76 
45 

77 
40 

80 
44 

86 
44 

87 
45 

83 

88 
51 

83 
61 

78 
90 

76 
47 

82 
93 

72 
57 

62 
90 

74 
43 

82 

40 

80 
92 

81 
46 

89 
47 

85 
58 

85 
44 

87 
49 

88 
52 

85 
57 

76 
57 

81 
45 

78 
60 

76 
47 

68 
99 

76 
40 

73 
96 

79.7 
48.6 

SLENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
37 

78 
42 

79 
40 

78 
45 

82 
45 

85 

46 

86 
48 

S3 
53 

86 
55 

82 
95 

79 
45 

79 
*6 

84 
94 

73 
52 

99 

42 

74 
40 

82 
47 

80 
45 

82 
46 

91 

50 

79 
42 

84 

44 

88 
51 

90 
52 

88 
55 

76 
45 

82 
47 

81 
47 

61 
39 

69 
38 

76 
54 

79.2 
46.7 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

67 
38 

SO 
42 

81 
41 

82 
45 

82 
46 

88 

47 

88 
53 

84 
54 

89 
60 

82 
53 

82 
47 

79 
94 

83 
58 

74 
92 

97 
41 

76 

40 

83 

45 

81 
46 

83 
49 

90 
57 

81 
44 

85 

47 

89 
53 

90 
57 

87 
55 

79 
47 

82 

47 

80 
48 

60 
39 

70 
40 

78 
43 

80.3 
66.0 

MANNINGTON  I  N 

MAX 
MIN 

72 
34 

75 
42 

80 
40 

78 
43 

85 

40 

86 

45 

84 
48 

85 
49 

81 
67 

82 
95 

75 
38 

80 
♦9 

72 
57 

72 
48 

72 
39 

81 
38 

81 
51 

SO 
40 

90 
46 

85 
54 

82 
36 

67 
45 

87 
48 

86 
55 

62 
46 

80 
39 

80 
59 

68 
40 

67 
32 

75 
34 

74 
49 

79.5 
45,4 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

72 
39 

74 
47 

79 
43 

80 
46 

85 

47 

85 
49 

83 
54 

81 
58 

79 
58 

79 
96 

75 
42 

SO 
92 

72 

54 

64 
50 

72 
40 

75 

40 

80 
45 

81 
43 

88 
50 

74 
57 

82 

40 

86 

50 

87 
53 

85 

97 

77 
54 

70 
52 

80 
43 

70 
44 

67 
36 

75 
38 

72 

50 

77,7 

48.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
43 

67 
47 

73 

44 

76 
50 

82 
54 

S3 

57 

80 
62 

78 
64 

79 
65 

74 
60 

73 

46 

76 
56 

68 
53 

93 

♦6 

69 
43 

78 
43 

73 
53 

80 
47 

87 
59 

67 
50 

80 
40 

84 
55 

86 
56 

83 
62 

74 
50 

77 
45 

78 
55 

60 
48 

63 
37 

72 
41 

67 
59 

74,4 
51,2 

MCRGANTOWN  L  ANO  0 

MAX 

MIN 

68 

*1 

69 
47 

75 

44 

79 
45 

85 

47 

85 
54 

85 
55 

85 
59 

85 
61 

79 
98 

76 
44 

79 
53 

72 
59 

63 

68 

71 
43 

11 

78 
97 

81 
45 

88 
51 

75 
56 

80 
41 

86 
50 

86 
53 

86 
60 

81 
53 

81 
43 

81 
65 

73 

45 

65 
37 

73 
39 

70 
39 

78,1 
49.4 

WESTON 

MAX 
MIN 

67 
39 

75 
39 

80 
46 

80 
45 

80 
45 

86 
47 

87 
48 

84 
53 

89 

97 

SO 
98 

78 
45 

75 
46 

84 
56 

73 

51 

92 

41 

74 
61 

83 
41 

80 
45 

82 
45 

90 
51 

79 
43 

84 
44 

90 
52 

90 
94 

86 
57 

76 
44 

84 
45 

81 

47 

61 
37 

70 
37 

78 
42 

79,2 
46,5 

WEST  UNION 

MAX 
MIN 

75 
63 

77 
45 

78 
45 

SO 

45 

85 

47 

85 

47 

82 
52 

83 
55 

83 
6S 

78 
96 

75 
43 

81 
53 

76 
55 

58 

90 

71 

40 

80 
38 

78 
55 

81 
43 

88 
50 

78 
48 

81 

40 

86 

50 

87 
52 

89 
96 

76 
54 

80 
43 

79 

50 

73 
43 

68 
34 

76 
37 

69 
92 

78.5 
48,7 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
39 

74 
55 

77 
44 

SO 
48 

85 
51 

85 
62 

82 
60 

S8 
98 

84 
68 

eo 

60 

76 
51 

84 
58 

76 
56 

60 
*8 

75 
45 

85 

40 

84 
59 

85 
*9 

92 
55 

84 
60 

86 
50 

90 
56 

90 
60 

90 
62 

79 
55 

86 
48 

SO 
63 

64 
52 

68 
42 

76 
kl 

72 

60 

80.5 
93,4 

CHARLESTON  1 

WAX 
MIN 

74 
40 

79 
52 

76 
46 

79 
48 

82 

50 

87 
55 

88 
56 

83 
56 

88 
64 

83 

57 

81 
91 

77 
56 

83 
63 

76 
93 

60 
46 

75 
41 

86 
46 

85 

50 

86 
53 

92 
63 

84 
50 

87 
55 

90 
59 

91 
62 

87 
58 

79 
49 

85 
57 

79 

56 

58 
43 

68 
43 

75 
48 

80,7 
52,5 

CORTON 

MAX 

MIN 

79 
37 

78 
36 

75 
40 

11 

87 
45 

8T 
49 

89 

92 

88 
92 

86 
97 

79 
91 

78 
48 

S3 
54 

S3 

59 

72 

90 

75 
41 

83 

40 

82 
52 

84 
46 

90 
49 

89 
58 

86 
45 

69 
53 

91 
56 

87 
99 

78 
55 

84 

50 

82 

57 

76 
51 

68 
41 

77 
38 

77 
55 

82,0 
«9,1 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

76 

43 

78 
52 

77 
46 

80 
49 

84 
50 

86 
60 

84 
56 

85 
55 

86 
69 

79 
55 

76 
51 

78 
59 

78 
58 

75 

40 

SO 
43 

82 
55 

83 

50 

89 
56 

86 
64 

83 
59 

87 
59 

88 

60 

88 
61 

83 
60 

76 
97 

81 

47 

79 
63 

75 

47 

65 

42 

72 
41 

71 
52 

80.4 
53.5 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

61 
37 

78 
42 

77 
41 

77 
43 

80 
45 

86 
47 

81 
45 

82 
92 

88 
95 

80 
54 

78 
46 

76 
54 

81 
60 

74 
44 

62 
41 

75 
36 

83 
40 

76 
43 

83 

47 

90 
52 

82 
44 

86 
47 

90 
54 

90 
97 

87 
96 

78 
42 

85 

47 

80 
53 

56 
39 

67 
38 

75 
41 

78.8 
46.5 

HOCSETT  GALLIPOLIS  Okf 

MAX 
HIN 

64 
40 

76 
42 

76 
47 

78 
46 

81 
47 

86 
47 

86 
53 

81 
57 

89 
57 

80 
59 

80 
52 

74 
52 

83 
58 

78 
92 

58 
44 

75 
41 

S3 

40 

81 
46 

84 
46 

91 

54 

80 
49 

85 
49 

89 
53 

88 
55 

85 
59 

78 
49 

82 
48 

81 
56 

59 
42 

67 
42 

77 
45 

79.1 
♦9.3 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

MAX 
HIN 

79 
45 

77 
54 

80 
52 

84 
55 

88 
54 

89 

60 

81 
62 

S7 
62 

80 
67 

79 
60 

77 
56 

62 

83 

87 
53 

89 

59 

89 
62 

84 
64 

80 
60 

83 
52 

80 
70 

70 
50 

68 

45 

77 
47 

70 

80.9 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
44 

80 
54 

78 
51 

79 
52 

84 
49 

84 
59 

80 
61 

86 
59 

11 

78 
57 

74 
51 

82 
58 

74 
53 

63 
49 

73 

40 

82 
43 

82 

59 

83 
51 

91 
58 

81 
56 

63 
49 

68 
54 

87 
58 

83 
63 

78 
55 

83 

47 

79 
63 

63 
48 

66 
42 

73 

44 

67 
54 

78.7 
53.2 

LOGAN 

MAX 
MIN 

70 
40 

81 

41 

75 
46 

76 
46 

83 
46 

88 

50 

88 
54 

85 
53 

91 
53 

85 
51 

S3 

49 

77 
49 

85 
62 

76 
53 

61 

47 

78 
42 

86 

86 
51 

86 
50 

93 
51 

87 
53 

90 
55 

91 
56 

92 

61 

87 
61 

60 
50 

87 
50 

79 
55 

60 

47 

69 
45 

78 
51 

81.7 
50.5 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

66 
42 

77 
42 

70 
46 

72 

45 

79 
50 

85 
51 

88 
56 

82 
55 

83 

97 

83 

57 

78 
50 

77 
50 

62 
59 

74 
53 

56 
49 

75 
45 

84 
45 

81 
58 

84 
58 

90 
54 

80 
52 

65 
52 

65 
57 

87 
61 

85 
63 

76 
52 

85 
52 

74 
56 

68 

44 

66 
44 

74 
47 

78.4 
51.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

69 
40 

79 

40 

75 
43 

75 
45 

82 

47 

86 
49 

87 
53 

82 
53 

88 
95 

S3 
52 

79 
48 

77 
49 

82 

60 

81 
52 

59 
46 

75 

40 

83 
41 

82 
52 

83 
50 

89 
51 

84 
51 

66 
52 

91 
55 

90 
59 

87 
60 

76 
49 

65 
49 

77 
57 

59 

44 

68 
44 

76 
45 

79.9 

49.4 

8m  B>lw«ttc«  NotM  FoQowlnt  BMkm  iDdn 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIRGINIA 
tAAY    1960 


SUUon 

Day 

OI  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

POINT  PlE»S»NT  5  mt 

MAX 

MIN 

76 
39 

78 
48 

78 
45 

60 
46 

84 
47 

65 
52 

62 
57 

65 
58 

62 
66 

80 
56 

76 
51 

83 
55 

81 
96 

66 
90 

73 

41 

82 

39 

81 
55 

83 
45 

90 
53 

89 
62 

83 
44 

89 
50 

86 
54 

85 

61 

81 
55 

80 
46 

80 
64 

76 
53 

67 
39 

74 
41 

73 
53 

80.3 
51,1 

R4VCNSKO0C  0AM  22 

MAX 
MIN 

68 
?3 

75 
52 

77 
45 

80 
48 

64 
48 

85 
57 

87 
57 

63 
57 

85 
71 

T9 
58 

76 
51 

81 
56 

80 
58 

71 
91 

71 
41 

80 
39 

82 
57 

62 
45 

SB 
53 

69 
59 

82 
42 

85 
57 

87 
55 

86 
54 

88 
53 

80 
46 

80 
60 

79 
51 

66 
37 

74 
43 

76 
■;5 

80.3 
51,9 

OIPLEY 

MAX 
MIN 

79 
36 

TS 
47 

60 
43 

63 
43 

87 
46 

66 
51 

86 
93 

87 
56 

83 
67 

81 
52 

75 
52 

63 
55 

81 
60 

76 
50 

77 
41 

84 
39 

64 
55 

85 
45 

93 

57 

90 
60 

86 
43 

91 
52 

91 
56 

86 
58 

82 
96 

82 

46 

82 
65 

79 
53 

69 
38 

76 
39 

76 
57 

82.6 
50.7 

SPENCER 

MAX 
MIN 

76 
36 

76 

50 

78 
47 

79 
45 

83 

50 

84 
60 

84 
60 

85 
56 

85 

70 

79 
59 

77 
49 

80 
54 

80 
58 

71 
48 

73 
37 

81 
37 

81 
55 

81 
42 

S6 
50 

B6 
61 

83 
44 

87 
50 

87 
54 

85 
56 

78 
55 

79 
43 

79 
66 

78 
50 

65 
37 

73 

40 

73 
55 

79.8 
50,8 

MAYNE  2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

Tl 
»2 

84 
43 

75 

47 

77 

47 

86 
49 

89 
52 

90 
55 

86 
53 

92 

56 

85 

53 

84 
49 

81 
51 

85 

62 

77 
92 

63 

46 

81 

44 

89 
47 

87 

50 

89 

50 

94 
57 

88 
53 

90 
54 

94 

60 

92 

61 

87 
62 

81 
51 

89 
53 

83 

56 

60 
48 

72 
44 

79 
46 

83.2 

51.6 

WINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

65 
»0 

76 
41 

74 
43 

77 
45 

80 
50 

86 
52 

66 
56 

61 
58 

66 
52 

80 
62 

79 
54 

74 
53 

81 

56 

79 
93 

63 

44 

76 
43 

63 
45 

82 

50 

84 
51 

90 
55 

82 

46 

84 
48 

86 
57 

86 
60 

84 
58 

79 
52 

83 
51 

80 
57 

59 
42 

69 
41 

79 
43 

79.0 
50.4 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

65 
38 

60 
44 

60 
39 

75 
34 

75 

37 

76 
38 

76 
42 

82 
44 

76 
52 

75 
54 

72 
40 

77 
50 

70 
47 

60 
49 

70 
42 

73 
32 

70 
40 

73 
37 

82 
38 

78 
63 

76 
36 

78 
40 

84 
44 

62 

50 

77 
96 

69 
34 

78 
50 

71 
40 

68 
33 

69 
31 

66 
49 

72.9 
42.5 

BATARO 

MAX 
MIN 

51 

56 
40 

63 
36 

73 
39 

75 
36 

79 
39 

76 
42 

80 
51 

77 
56 

73 
96 

71 
41 

77 
47 

75 
49 

64 
43 

66 

40 

75 
32 

74 
46 

74 
38 

82 

44 

79 
54 

73 
36 

60 
40 

82 
46 

79 
53 

75 
52 

77 
34 

73 
59 

71 

39 

64 
29 

66 

30 

68 
49 

72.6 

43.0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

72 
33 

70 
46 

66 

45 

77 
44 

81 

44 

81 
52 

78 

47 

89 

46 

81 
63 

75 
47 

75 
42 

76 
55 

75 
45 

67 

46 

70 
39 

7S 
35 

77 
43 

77 
41 

85 
42 

83 

57 

80 
42 

82 
48 

83 

50 

76 
55 

72 
57 

79 
37 

77 
56 

69 
49 

61 
43 

69 
33 

68 
93 

75.7 
46,4 

BECKLEY  MB  AP 

MAX 
MIN 

69 
«2 

58 

47 

63 
43 

73 
47 

77 
SO 

77 
92 

75 
54 

83 
57 

79 
61 

75 
90 

73 
47 

74 
57 

70 
50 

»1 
45 

68 

40 

77 
49 

77 
53 

76 

46 

84 
47 

79 
52 

76 
48 

82 
54 

82 
57 

77 
59 

72 
49 

80 
44 

70 
59 

59 
45 

62 
42 

68 
37 

67 
92 

72.7 
49.5 

BIRCH  RIVER  6  SSN 

MAX 
MIN 

SRANOONvILLE 

MAX 
MIN 

57 

58 
43 

64 
38 

68 
39 

76 
43 

77 
46 

76 
46 

60 
55 

79 
63 

70 
41 

71 
46 

77 
52 

69 
46 

52 

37 

66 
33 

74 
46 

74 

40 

77 
46 

84 
54 

66 
33 

79 
43 

83 
46 

84 
58 

82 
54 

70 
35 

78 
50 

75 
37 

59 
29 

62 
31 

72 
46 

72.3 
44,5 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

71 
41 

70 
47 

63 
37 

11 

78 
37 

79 
36 

78 
41 

85 
44 

81 
4T 

79 
49 

72 
91 

66 
46 

75 
42 

62 
36 

81 
43 

79 
47 

87 
40 

86 
54 

60 
41 

90 
44 

85 
42 

84 
52 

75 
54 

79 
38 

78 
51 

74 
44 

71 
35 

72 
34 

68 
46 

77,4 
43,5 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
32 

51 
39 

56 
35 

72 
32 

72 
39 

71 
45 

75 
45 

77 
90 

72 
62 

74 
48 

70 
50 

61 
42 

66 
39 

72 
51 

72 

34 

76 
40 

75 
53 

75 
33 

77 
43 

78 
42 

77 

50 

72 

50 

77 
29 

72 
58 

65 
38 

62 
25 

62 
35 

62 
42 

70,1 
41.8 

ELKINS  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

72 
42 

65 

47 

66 
39 

75 
40 

79 
41 

81 
46 

78 
90 

81 
92 

76 
62 

78 
91 

70 
51 

51 

43 

69 
44 

74 

50 

75 

40 

63 

44 

74 
45 

76 
38 

82 

45 

83 

48 

80 
54 

70 
44 

81 
36 

75 
90 

58 
43 

64 
32 

72 
35 

68 
91 

73.5 

45.2 

fLAT  TOP 

MAX 
MIN 

62 

40 

64 
44 

52 

41 

56 
43 

70 
44 

73 
46 

72 
47 

71 
91 

79 
59 

71 
52 

64 
44 

50 
41 

72 
42 

72 

48 

72 
42 

79 
50 

74 
45 

74 
46 

78 
52 

77 
55 

75 
55 

68 

40 

76 
51 

64 
52 

53 

41 

59 
36 

63 
47 

68.4 
46,5 

MOPEMONT 

MAX 
MIN 

54 
40 

56 

38 

61 
39 

66 
36 

71 
43 

73 
45 

7* 
90 

75 
99 

73 
91 

73 
50 

68 

44 

75 
39 

74 
54 

79 
38 

74 
41 

72 
56 

74 
31 

76 
45 

76 
53 

74 
49 

75 

50 

73 
34 

75 
91 

71 
37 

68 
42 

68 
39 

64 
40 

71,1 

44,5 

MC  ROSS 

MAX 
KIN 

TO 
31 

70 

66 
42 

75 

40 

80 
42 

80 
48 

79 
47 

85 

47 

83 
98 

71 
93 

73 
45 

68 
44 

78 
43 

77 
42 

85 
40 

84 
52 

78 

44 

65 

47 

63 

50 

83 
55 

71 
96 

79 
40 

79 
91 

71 

46 

63 
39 

70 
36 

67 
37 

76.0 
45.2 

OAK  MILL 

MAX 
MIN 

TO 
38 

T5 
38 

65 
41 

66 
46 

76 

47 

83 

91 

•4 
91 

80 
52 

86 
94 

79 

47 

71 

47 

52 
39 

82 

42 

78 
46 

79 

46 

88 
49 

80 
47 

64 
52 

as 

55 

85 

96 

87 
58 

75 
41 

84 
46 

74 
53 

55 

42 

66 
37 

79 
39 

76,5 
♦7,1 

PARSONS  1  SC 

MAX 
MIN 

69 
39 

65 
42 

66 
39 

78 
41 

80 
44 

62 
92 

82 

90 

83 
95 

80 
97 

60 
92 

70 
48 

70 
45 

76 
43 

76 
92 

85 
43 

85 
57 

60 
42 

84 
48 

64 
50 

83 
91 

81 
96 

82 
39 

61 
97 

75 
45 

67 
33 

73 
37 

72 
92 

77.5 
47,4 

PICKENS  I 

MAX 
MIN 

70 
34 

64 
42 

68 
36 

72 
39 

T9 
42 

79 
43 

74 
47 

80 
47 

76 
96 

76 
48 

96 

44 

65 
41 

72 
45 

73 
39 

61 
43 

73 
54 

76 
41 

79 
47 

79 
49 

79 
93 

68 
94 

76 
37 

70 
54 

67 
39 

60 
30 

68 
34 

69 
91 

72,0 
44,3 

RICHWOOO 

MAX 
MIN 

64 
33 

63 

47 

66 
36 

74 
41 

81 
44 

81 
91 

80 
90 

63 
47 

63 
45 

78 
94 

66 
46 

69 
42 

75 
43 

76 
41 

64 
42 

83 
53 

60 
42 

63 
49 

63 

46 

80 
94 

79 
97 

79 
39 

74 
94 

68 
46 

65 
38 

73 
33 

70 
53 

75.5 
45,3 

ROMLESBURG  1 

MAX 
MIN 

62 
41 

66 
46 

71 
40 

80 
44 

81 
46 

82 
48 

80 
90 

81 
54 

79 
60 

79 
91 

68 
46 

72 
44 

78 
54 

79 
44 

66 

47 

64 
58 

80 
42 

84 
49 

85 

52 

83 
98 

81 
54 

61 
39 

78 
57 

75 

44 

66 
34 

73 
36 

70 
51 

77,2 
48,1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

53 
39 

54 
38 

55 
35 

57 
37 

67 

46 

71 
45 

79 
47 

76 
90 

77 
49 

67 
92 

66 

44 

48 
41 

74 

56 

71 
48 

69 

54 

61 

60 

71 
44 

75 
93 

76 
51 

79 
93 

60 

54 

68 
43 

77 
54 

71 

45 

68 
32 

61 
33 

65 

46 

66,9 
46,9 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

71 
46 

79 
42 

77 
37 

81 
43 

67 
45 

67 
54 

66 

54 

67 

48 

88 

54 

61 

90 

76 
49 

71 
46 

74 

44 

79 

40 

84 
45 

81 

45 

68 
45 

68 
54 

67 
45 

69 

50 

88 

49 

86 
52 

76 

57 

76 
42 

76 
54 

76 
42 

70 
38 

77 
37 

75 
55 

60,6 
47,0 

SOUTHERN  09 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

MIN 

73 

44 

65 
42 

56 
42 

70 
42 

75 
47 

76 
46 

78 
45 

61 

48 

81 
64 

78 
95 

78 
58 

65 

45 

67 
43 

73 

47 

75 
41 

76 
39 

81 
45 

82 
57 

76 
52 

80 
54 

80 
56 

78 
59 

76 
57 

80 
40 

76 
58 

65 
90 

55 

45 

68 
39 

67 
48 

73.6 
49,2 

bluefield  faa  airport 

MAX 
MIN 

67 
46 

51 
46 

58 
43 

71 
49 

76 
53 

75 
52 

75 
94 

81 

60 

76 
61 

71 
99 

94 
45 

69 
44 

79 
52 

74 
55 

76 
52 

61 
55 

78 
59 

75 
55 

81 
59 

76 
60 

77 
59 

71 
54 

80 
48 

70 
62 

65 

48 

65 
46 

63 

47 

67 
53 

71,4 
92,8 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

71 
42 

72 

47 

60 
47 

65 
46 

76 
45 

82 
45 

60 
46 

80 
91 

87 
93 

79 
46 

70 
91 

58 
44 

75 
41 

83 
42 

61 

46 

82 

47 

69 
50 

65 

46 

82 
51 

87 
53 

88 

57 

84 
59 

77 

47 

86 
48 

75 

58 

60 

46 

70 
44 

72 

45 

77,3 

46.6 

GARY 

MAX 

MIN 

70 
37 

78 
37 

66 
49 

69 
42 

80 
42 

84 
44 

8* 
48 

80 
48 

87 

48 

79 

49 

73 

50 

60 
44 

74 
36 

81 
42 

80 
46 

62 
45 

87 
46 

63 

48 

64 
48 

67 

51 

83 
57 

83 

56 

77 
45 

86 
45 

75 

57 

59 

46 

70 
41 

74 
41 

77,9 
46.4 

KOPPERSTON 

MAX 
MIN 

72 
39 

74 
52 

69 
49 

77 
44 

83 

46 

83 

90 

82 
91 

89 

91 

84 
58 

79 
97 

69 
46 

74 
40 

80 
36 

80 
46 

61 
47 

67 
45 

86 
55 

64 
48 

85 

52 

■  4 

94 

80 
54 

76 
60 

61 
43 

72 

57 

72 
49 

66 
42 

74 
36 

71 
54 

78.0 
48.9 

LtWISBURG  2  SSW 

MAX 
MIN 

70 
47 

68 
47 

69 
49 

76 
46 

79 
46 

78 
47 

79 

49 

83 
52 

83 
55 

79 
99 

66 
47 

74 
43 

80 
42 

79 

40 

85 
45 

65 

47 

80 
55 

80 
50 

65 
50 

66 
52 

83 
51 

76 
58 

80 
43 

60 
56 

73 

50 

69 
44 

69 
42 

71 
42 

77.0 
48.2 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

69 
36 

79 
36 

69 
39 

69 
40 

62 

44 

86 
44 

66 
46 

81 
49 

88 
49 

79 
41 

74 
46 

59 
43 

77 
37 

S3 
37 

81 
46 

84 
46 

90 
47 

84 
49 

85 
50 

89 
56 

86 
97 

83 

60 

60 
46 

85 
47 

76 
57 

62 

47 

72 
42 

76 
42 

79.4 
46,1 

UNION 

MAX 

MIN 

69 

44 

70 
47 

95 

45 

60 
45 

74 
43 

78 

44 

76 
47 

77 
47 

84 
92 

76 
45 

70 
47 

57 
44 

72 

40 

80 
43 

78 
43 

61 
42 

87 
47 

83 
47 

76 
47 

65 

49 

85 
93 

83 
47 

77 
39 

81 

50 

75 
55 

58 

46 

69 
39 

69 

46 

74.8 
49,9 

WHITE  Sulphur  springs 

MAX 
MIN 

70 
50 

68 
48 

63 

45 

76 
44 

79 

41 

78 

41 

82 

49 

67 
47 

86 

57 

79 
42 

78 
94 

68 
49 

76 
43 

83 
37 

84 

41 

64 
45 

68 
41 

88 
53 

83 

45 

87 

45 

87 
49 

65 
57 

79 
56 

62 

38 

82 
52 

75 

51 

73 

43 

72 
36 

71 
49 

79.2 

47,0 

NORTHEASTERN  OA 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

48 
45 

62 

44 

66 
33 

75 

40 

77 
40 

74 
41 

67 
43 

64 
56 

85 
59 

80 
65 

76 
47 

79 
49 

80 
91 

64 

48 

72 

44 

63 
39 

79 
56 

82 
44 

91 

48 

66 
66 

73 
36 

90 
43 

90 
51 

87 
57 

83 
62 

82 
42 

82 
63 

76 
52 

71 
36 

73 
39 

75 
47 

77.9 
47.9 

S—  B*lara&c*  NoIm  FoDowtng  Sutloo  [sdu 
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CodllBuad 


SUUon 


FRANKLIN    I   Nf 

HARPERS    FERRY    NAT    HON 

KEARNCVSVULE    1    NU 

KfVSER 

MARTINSBURG    FAA    AP 

MATHIA5 

MOOREFIELO   MCNEILL 

0>^PS 

PETERSBURG 

PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSvILLE  R  H  farm 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  O)  Month 


We»r  VIMINIA 
HAY  I96<i 


A) 


%0   62 


51  it 

A3  «; 


55   63 
A6   <>6 


AI   AA 


A6   52 
»2   A3 


52   63 

A6   A6 


AS   51 
<.3   A5 


9  I  S 


85   87 
60   6  3 


85 
A9 


TS 
51 


80   T7 
63   Al 


a5 


»T   T6 
»6   5A 


66 

A8 


6A 
AJ 


78   76 
A9   A2 


76   78   62 
52   53   50 


17   It 
7«   78 


82  83  85 

A8  56  53 

68  81  7« 

A3  55  A? 


85   85   83 

37   52   Al 


Al   Al   A2 


85   SO   80 
Al   55   AA 


EVAPORATION  AND  WIND 


20  I  It 


90   88 
A3   5A 


82   90 
52   59 


89   85 
A7   62 


81   89 
5A   59 


90   88 
A6   61 


81  es 
AT   58 


55   6A   >8 


91   76 
5A   56 


86   (A 

50   60 


89   91   93 
50   52   63 


89   91 
56   58 


•  I  to 

»l   5T 


86   87   86 
66   A5   6A 


T9   82 
A6   62 


•0   81   8A 

57   A7   60 


79   81   T9 
60   39   58 


85   85   85 

60   36   59 


78   82 
SO   59 


85 

AO 


A5   II 


87   75 
56   AA 


83   6A 

A9   A2 


75   TT 
AA   52 


Tl   72 
3>   A8 


75   73 
32   A8 


76   7A 
38   Al 


75   TA 
36   52 


TO   72 
A2   A9 


73   75 
35   A8 


69   72 
35   A2 


7*.* 

A*.> 


81.1 
52,5 


75,1 
A9.( 


77,5 
50,3 

75,6 
A6.A 

79,9 

A5.0 

7A,2 

A8.7 

79,1 
A9.7 

7A,0 
50,8 

78.5 

A6,9 

75. J 

A7.0 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

3-? 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^"Ji 

NORTH   CENTRAL    02 

CLARKSBURG    1 

EVAP 
WIND 

.lA 
61 

.20 

103 

•  lA 
68 

.16 
35 

.07 
A2 

.2A 
33 

.07 
AT 

.|A 

A7 

.35    .18 
196    155 

.18 
Al 

.00 
57 

.OA 
38 

.OA 
78 

.19 
39 

.06 
A9 

.16 
53 

.13 

AA 

.26 
75 

.16 
5A 

.15 
A2 

.18 
5A 

.08 
Al 

.22 

70 

.16 
79 

.21 

Al 

.06 
112 

.Al 
38 

.29 

AS 

41 

.07 
31 

A.90B 
1912 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.18 
SA 

.13 
26 

.23 

63 

.11 
31 

.22 
32 

.22 
22 

.23 
2> 

.13 
37 

.21    .38 
•      183 

.23 
12 

.21 
3A 

.lA 
*7 

.16 
A5 

.03 
66 

.18 
A3 

.21 

Al 

.19 
A6 

.22 
35 

.2A 

A6 

.29 

AA 

.23 
32 

.23 
38 

.21 
25 

.2A 
A9 

.31 

A9 

.19 

30 

.lA 
52 

.02 

20 

.22 
55 

.20 
32 

6.13 
USA 

SOUTHWESTERN    03 

1 

■ 

HOSSETT    GALLIPOLIS    DAM 

EVAP 
WIND 

- 

I 

.2A 
25 

.19 
23 

.19 
2« 

•;; 

.29 

80 

•  35 

111 

.27 

67 

.10 
13 

.09 
50 

.18 
•  2 

.13 

6A 

.AO 
26 

.05 
Al 

.30 
48 

.2A 

19 

.28 
57 

.36 

60 

.15 
28 

.31 
38 

.11 
39 

.3A 
82 

.25 

38 

.21 

A5 

.21 
72 

.09 

30 

.06 

50 

.20 
36 

6.61B 
1AS9S 

SOUTHERN    05 

! 

BlUESTONE    OAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.JO 
A9 
77 
AT 

.16 
A2 

77 
A7 

,08 

AO 
63 
A8 

.09 
35 

6A 
AB 

.19 

30 
8A 
SO 

.20 
AO 
85 
30 

.22 
35 

85 
50 

.13 
32 

76 
53 

.28    .25 
A3      6A 
87      82 
55      55 

.25    .10 

56      2A 
82      77 
52      51 

.09 

31 
77 
59 

.lOl .05 
29      A9 
71       59 

53j    A9 

.21 
37 

SA 
A7 

.23 
38 

87 
A7 

.18 
39 
81 
51 

.20 
30 
88 
5A 

.18 
26 
91 
5A 

.30 
39 
89 
55 

.23 

38 

90 
5A 

.2A 
25 
89 
55 

.18 
35 

90 
60 

.15 

37 
85 
62 

.2A 
A6 
89 
53 

.26 
31 
89 
53 

.07 
Al 
75 
60 

.02 
27 
62 
51 

.23 
39 
83 
51 

.29 
38 
80 
51 

5,6A 
1165 
80.6 
52. A 

NORTHEASTERN    06 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


EVAP  .02  .03 
WIND   A7   52 


16  .15  .19  .22  .20 
60   31   22   17   27 


19 

.07 

.AO 

. 

.20 

.11 

. 

.11 

.19 

.26 

.15 

.23 

.33 

.28 

35 

33 

166 

127 

A9 

22 

21 

67 

35 

28 

3A 

31 

S6 

A6 

.23  .23  .23  .20  .32  .25 

23   16   • 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

p.-r-' 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

"O           ffi 

III 
111 

1 

ill 

station 

5 

1 

s 

Ill 

Hi 

< 

1  _• 
£  1 

g     a 
S     J 

J5 

S 

il 

s: 
< 

■  o  t- 
O  1/1 

< 

O  1- 
O  t/1 

a 

o  ►- 
o  <n 

o  t- 

§ 

3 

3 
1 

o 

A 

in 

T 

§1 

M  s 

1 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

24 

7 

9.4 

25++ 

30 

10 

75 

77 

49 

55 

4 

7 

1 

1 

0 

0 

13 

_ 

7.1 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

11 

6.2 

23++ 

22 

24 

76 

82 

46 

48 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

- 

6.3 

ELKINS    WB    AIRPORT 

26 

7 

7.0 

31++ 

14 

25 

84 

87 

47 

54 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

- 

6,6 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

23 

6 

5.9 

23++ 

24 

23 

77 

84 

50 

51 

3 

3 

.4 

0 

0 

0 

10 

- 

6. A 

PARKERS8URG    WB    CITY 

- 

- 

6.5 

32 

NW 

23 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

66 

- 

Sm  Balmnacm  NolM  FoOowli^  SbHoB  h 
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STATION  INDEX 


ALBRIGHT 

ALDERSON 

ALPENA  1  NV 

ARBOVALE  2 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

BECKLET  V  A  HOSPITAL 
BECKLET  MB  AP 
BELINGTON 
BELLEVILLE  DAM  20 


e£LV» 

;  BENSON 

I  BENS    RUN    1 

,  BERKCLEy  SPBH 
BIRCH  RIVER  6 
BLUEFIELD    FaA 

bluestone  dam 
6rancnland 

BRANOONVILLE 

brusht  run 


0*    PRESTON 
0*  MONROE 
01*)   04i  RANDOLPH 
02*9-  0*.  pocahont*; 
MERCER 


0927. 


■I  GRAI 


SE 


BUCKETE 

BUCKHANNON  2  W 
BURNSVILLE 
CAIRO  3  S 
CAMDEN  ON  GAULEV 

AAN  VALLEY 
CENTRALIA  2  NNW 
CHARLESTON  MB  AP 
CHARLESTON  1 

RKSBURG  1 

CLAY  1 

CLfNDENIN    1    SW 
CORTON 

CBESTON  1  SSM 
DAVIS 


KINS    WB    i 
ELLENBORO 
AIRMONT 


CfiANTSVILLE    2    Nl 
GRIFFITHSVILLE 
HACtER    VALLEY 

HALL 
HAMLIN 

harpers  ferry 
harpers  ferry  n, 
Tings 


0960:  04^  RALEIGH 
O902|  04^  RALEIGH 
063*  02!  BARBOUR 
06* V  01    WOOD 


1219-  0*  POCAHONTAS 


1  nzi 

n-\ 

KANAWHA 

I  2209 

o« 

TUCKER 

RALEIGH 

27*6 

oj 

RITCHIE 

Vnl 

0: 

PENDLETON 

3361 

BRAXTON 

35*4. 

02 

GILMER 

MICO 


MOULT  LOCK  : 

WNORED 
rnUNTINGTON    I 
HUNTINGTON    1 
lAEGER 
IRELAND 
JANE    LEW 
KEARNEVSVILI 
KCRMIT 
KEYSER 
KOPPfRSTON 

LAKE    LYNN 
LEWISBUBG    2 
LINDSIDE 
LIVERPOOL 
LOCKNEY 


LINTON 

TINSBURG    FAA    AP 
MARTINSBURG    2    W 
HAlHIAS 

■    "*ECHeN   DAM    13 
MC    ROSS 

MIDOLEBOURNE   2   ESE 
HOOREFIELO    2    SSE 
MOOREFIELD    MCNEILL 


.,J 


HORCAi 
MORgai 
MOUNDSVI 


NEW    CUMBERLANI 
HEW    MARTINSVII 
OAK    HILL 
OMPS 
PARKERSBURG    Fi 

'PARKERSBURG    WI 
PARSONS    I    SE 
PETERSBURG 
PHILIPPI 
PICKENS    1 
PIEDMONT 


07 

BARBOUR 

06 

06 

JEFFERSON 

0? 

1-ET2EL 

01 

Mtso"^ 

0? 

MARION 

03 

CABELL 

CASELL 

MC    OOWELL 

LEWIS 

LEWIS 

06 

JEFFERSON 

03 

MINGO 

MINERAL 

05 

WYOMING 

07 

MONONGALIA 

15 

GREENBRIER 

MONROE 

JACKSON 

LOGAN 

03 

BOONE 

0? 

02 

MARION 

0* 

POCAHONTAS 

06 

BERKELEY 

06 

HARDY 

05 

MERCER 

MARSHALL 

?^ 

GREENBRIER 

06 

HARDY 

06 

HAR»Y 

0? 

MONONGALIA 

02 

MONONGALIA 

oi 

GRAN1 

WETZEL 

0* 

FAYETTE 

06 

MORGAN 

01 

WOOD 

01 

WOOD 

04 

TUCKER 

GRANT 

0? 

BAReOUR 

0* 

RANDOLPH 

PlNl 
POIN 


VIV 
T   plea; 


RENICK  2  S 
R I CHWOOD 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 
ST  MARYS 
SHIThBURG 


SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    DAM 
SUMMERSVILLE 
SUTTON   RESERVOlP 
TERRA    ALTA 


LET  BEND 

VALLEY  MEAD 

VANDAL  I  A 

WARDCNSVILLE    R    M    FARI 

WASHINGTON    DAM    19 

WAYNE    2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

WEIR TON 

WELLSBURG    3    NE 

WESTON 

WEST    UNION 


3  BRAXTON 
PRESTON 
TUCKER 


J  04    RANDOLPH 
02    LEWIS 
OAJ   HARDY 

i|  01    WOOD 

J  04    WEBSTER 

•    01    HANCOCK 

BROOKE 


436    02    LEWIS 


!    DODDRIDGE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5    3S    52         eo    40  I 


'    06   .      80    2  5 


B    13         60    05 


61    05         241( 


2186;      5pi      5rt 


600   6P   bP 
1245  MIO  HI 


950      TA      7A 


0      5P       7A 


I]     ^ 


"]      i 


730      flA     6a; 


.42       8a;      BA 


PHONONGAHELA    POWER    CO. 

RASSIE  L.  SIMS 

OMER  S.  SMITH 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

CONCORD    COLLEGE 

HOWARD  R.  FULK 

V,  A.  HOSPITAL 

U  S  WEATHER  6UREAI 


ilNEEl 


CORPS  OF  El 

RAYMOND  E. 

CLARKSBURG 
ROBERT  N.  I 


JOHN  B.  SHRi 
I 

:  MISS  tLEAN  ) 
j  DR.  ARTHUR  ( 
,  JOHN  W.  BRO) 

EUREKA  PIPE 
,  HOWARD  FLETE 

BEN  F, 

JAMES 


;  MRS.  SARAH  B,  FRANKFORT 
KAThERINE  M.  RADEH 

!  HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

I  SEWARO  R.  LYNCH 
MRS.  MARY  L.  DUMAS 
MRS.  RUTh  E.  JARRELL 
KELLY  BROMNING 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 

'  CITY  FILTRATION  PLANT 

I  FRED  E.  BOWLING 


ABLE  ' 

KISH 


lAMMER 


.    CO. 


OPAL  R.  JACKSON 
WATER  SVC.  CO, 
EANOR  J.  WHITE 


LDReo  E  CRIST 


MRS. 

HARRIET 

SHARPS 

riAR 

S8URG   W 

TER    BOARD 

CORP 

&    OF    ENG 

NEERS 

CORP 

I'oF^ENG 

NEERS 

MRS 

*uTh  l.s 

ZEMORE 

CLAfi 

SBURG    W 

TER    BOARD 

seu«G  W 

TER    BOARD 

W    B 

■GRICULT 

RE    SER    OF 

EDWA 

0    H.    BOWEN 

POTOMAC     STAT 

COLLEGE 

MOPE 

NATURAL 

GAS    CO. 

WEST 

PENN    POWER    CO. 

RADIO    STATIO 

LOUl 
BROO 

S    E.    CAN 

tS    e.    UT 

IBERRV 

HOPF 

GAS    CO. 

COY 

:.    MARSH 

LL 

CORPS    OF    ENG 

NEERS 

J,  E.  CURRY 


CORPS    OF    ENGINEERS 
MOUNDSVILLE    SEWAGE    IS 
MRS.    EILEEN   HINNICK 
VIRGIL    G.    WEBB 
WILLIAM    B.    MURRAY 
DR.    Z.    w.    ANKROM 
MILES    H.    MARTIN 
MRS.    C.    M.    HOVERMALE 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.  WEATHER  BUREAU 


FERNOW    EXP. 

FOREST 

MRS.    MAX  INI 

LEACH 

MRS.    NELL    a 

.    ARMSTRONG 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

MRS. 

MARY    V.    MC    FERRIM 

DAYTON    C    WEBB 

)F    RIPLEY 

■RANGES    VANCE 

lAUOE    C.    BOLYAftD 

JOHN 

t.     INGRAM 

HOPE 

lATURAL    GAS    CO, 

MOPE 

NATURAL    GAS    CO, 
.    WATER    SVC.    CO. 

w.   Ca 

HARRY 

J.    GORDON 

FRED 

:.    BECKER 

CMARL 

OF    ENGINEERS 

CMARL 

S    E.    TREMBLY 

MRS. 

lARGARtT    PERKINS 

iORMA    RUTH   CASTO 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

MRS.THELMA    SPANGLER 

MRS    V 

OLET    L.    SWECKER 

KENT 

SWECKER 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

ISITY    EKP.    STA. 

OF    ENGINEERS 

(ATER    PLANT 

THOMA 

S    w.    MOORE 

C.    E. 

STETSON 

MISS 

lORIS    J,    PFISTER 

J.    ARTHUR    HENRY,    JR. 

EARNE 

SI    F.    SMITH 

(INFIELD  LOCK 

CLOSED    ! 
iRAFTON    1    NE 


31  MINGO 

il   MINGO 

ITNAM 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


I       I 


■    LITTLE   KANAWHA; 


HOHONCAHELA ; 


-   TYCA8T;       11    -   YOUGHIOGHEMy 


Addition*!  informalton  rtijfKrdlng  (he  i  lliiiAlr  or  Wr>t  Vkr||lnt«  iim>  tit<  ublalnrd  by  willlnif  tn  tlir  Stair  CIlinalolnslBt,   Agrh  iiltin  al  Knulnrcnutii  IIuIMIiik.   Was!  Virtflnl*  IJnIverally,   Mfir||ant»wri,   W««t  VlrKinla    2S&0A, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  ne«i-  ]n>u. 

DlMiiNSIONAL  UNITS:  Unleae  othei-wlee  IndUuted,  (llmriteUwml  unit*  uHvd  lii  Uiln  bullcltn  air:  I  riii|i<-iutui  r  in  *)• .  |>rp.  ipitatlon  and  rvaporetlon  tn  Inrhea  and  wtnd  inovenwnt  in  mlU*.  Monlltly  <t«gr««  'lay  total* 
•r«  the  aume  of  the  negative  depai-turva  of  avrragt*  tlally  tt>mpf  ratiircH  from  Q&'  F.     In  "SupplPinmUl  Data"  (alilr  dtrrctlonn  onttired  in  flgurtta  aro  innii  of  dngrffoa. 

^^SKBVATION  TIME:  The  Station  Index  ahowe  obaervatlon  tlmon  In  local  atandard  timr.  IXirLiig  thn  MunkmiT  ninntha  Kunir  cibarrvern  take  Ihv  obaervalkona  on  daylight  Having  time.  Know  on  ground  In  the  "Mnowfall 
and  Snow  on  Ground  (abli^  le  at  ubavrvatlon  time  for  all  cx^vpt  Weather  Bureau  an<<  FAA  atatlonn.  Kor  lh<>ai;  iitallonK  anow  on  ground  valuea  are  at  7:00  a.  m.  ,  K.8.T.  Data  In  the  "Ealremae"  table,  "Ually  Preelplla 
tlon"  table.   "l>ally  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  anowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabU,   when  publtahed,  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  obaervatlon. 

EVAPORATION  la  meaeured  In  the  standard  Weather  Bureau  tyjie  pan  of  4-foot  diameter  unleaa  otherwlae  ahown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Ubie.  Mai  and  MIn  In  "Kvaporatlon  and  Wind"  table 
refer  to  exlremea  of  temperature  of  water  In  pan  ne  recorded  during  24  houra  ending  at  time  of  observation. 

T^AJER  gmUVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleot.  or  lee  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  mrasurrmenis  ure  taken  from  different  polnU 
for  successive  observations,    consequently,  occasional   drifting  and  other  causeH  of  local  variability  in  the  itnowpack  may  reault  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

yiOWFALL:  Entries  of  anowfall  In  the  "Cllmatologlcttl  Data"  table,  the  "Snowfall  und  Snow  on  Ground"  lublc,  und  In  the  "Seaiional  Snowfall"  tabU-,  include  Know  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 
•laet.  and  ice. 

HQRMALS  for  all  atatlona  are  clLmatologlcal  standard  normals  based  cm  the  period  1931-]d60. 

DIVISIONS,  as  used  tn  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   Indicate  distance  In   miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  anowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data   will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

PTTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  Id  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  Is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  fuU  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  mDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  condiUons  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  piayable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402, 

USCOMM-WB-AsheviUe,   N,   C.  -7-20-64-725 
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WEST  VIRGINIA  -  JUNE  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  99°    on   the   27th   at   Harpers   Ferry   Nat    Mon 

Lowest  Temperature:  30°    on   the   17th   at   Canaan   Valley 

Greatest  Total  Precipitation:        9.21    inches    at   Belington 

Least  Total  Precipitation:  1.13    inches    at   Harpers    Ferry 

Greatest  One- Day  Precipitation:        3.82    inches    on    the   21st   at   Belington 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Severe  thunderstorms  struck  most  of  the  State  on  the  15th 
as  an  intensely  cold  dome  of  high  pressure  from  north- 
western Canada  moved  a  cold  front  ahead  of  it.     These 
thunderstorms  caused  considerable  flooding,   general 
wind  damage,  and  uprooted  many  mature  trees  in 
Charleston.     The  extremely  cold  air  behind  the  front 
gave  many  stations  record-low  readings  on  the  morning 
of  the  17th.     The  warm  frontal  return  circulation  on  the 
19th  also  caused  more  thunderstorms.    A  violent  squall 
line  formed  in  the  warm  humid  air  over  Ohio  and  pushed 
across  West  Virginia  on  the  afternoon  and  evening  of  the 
20th.     The  heavy  rains  set  off  a  flash  flood  on  theTygart 
Valley  River  and  Leading  Creek  north  of  Elkins  and 
caused  an  estimated  $150,  000  damage  to  crops,   build- 
ings,  equipment,   roads,   and  bridges.     Observers  in 
Clarksburg  noted  that  after  the  early  evening  squall  line 
had  jsassed,   the  sky  was  an   extraordinary  color  of  pink 
blending  to  dark  purple  and  black  which  resembled  the 
damaging  tornadoes  of  June  23,   1944,   in  that  area.     No 
tornadoes  were  reported,  however,  and  wind  damage  was 
light  from  this  storm. 


These  dramatic  frontal  thunderstorms  did  little  to  help 
the  rainfall  situation  in  the  Eastern  Panhandle  and  along 
the  southern  edges  of  the  State.      Rainfall  was  about  half 
of  normal  for  June  and  soil  moisture  at  the  end  of  the 
month  was  seriously  low  in  these  areas.     In  contrast, 
within  the  area  bounded  by  Wheeling,   Parkersburg, 
Charleston,   Elkins,  Morgantown,  and  back  to  Wheeling, 
rainfall  was  normal  or  above  for  the  month. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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0 

0 
0 

BRANOONVlLLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

77.6 
82.5 
75.1 
78.4 
74.2 

51,9 
52,5 
48.7 
52,9 
53,5 

64,6 
67.5 
61.9 
65.7 
63.9 

-  1.4 
•   .6 

87 
93 

85 
88 
65 

24 

27 

30. 

23 

24 

33 

37 
30 

40 
38 

17 
5. 

17 
17 

4 

92 

48 

136 

70 

93 

0 
6 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.56 
2.56 
4.46 
5.01 
1.86 

-   .18 
•  2.53 

1,12 
.52 

.86 
.95 

.77 

20 

16 

1 

15 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
8 
9 

10 
5 

4 
1 
4 
3 

1 

3 
0 
0 
0 
0 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

76,2 
79.5 
82. 3M 
81.0 
76.3 

54,9 
52.6 
55.1 
55.4 
51.2 

65.6 
66.1 
68. 7M 
68.2 
63.8 

84 
88 
93 
88 
84 

30 

30. 

24. 

30. 

23. 

36 
36 
40 
40 
35 

17 
4 

4 
4 
17 

43 
56 
47 
40 
97 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
1.63 
6.24 
4,37 

1.60 
.99 
.40 

1.68 
.72 

27 

8 

7 

21 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

10 
9 

2 
0 

4 
4 

0 
0 

2 
0 

RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

78,7 
81.8 
74.7 
84.3 

52.8 

55.9 
54,0 
56.4 

65.8 
68.9 
64.4 
70.4 

89 
90 
82 
94 

30 
30. 
29. 
22 

36 
42 

40 
40 

4 
17 
19. 

3 

64 
35 

94 
25 

0 

3 
0 

7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3,59 
4,64 
3,04 
3.18 

.80 
.78 
.49 
.39 

7 
15 
16 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
11 
11 
10 

4 

5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

66.0 

.1 

3.52 

•  1.49 

.0 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CCnCORO  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUE5T0NE  DAM 

79.6 
77.9 
83,4 

55.2 
60.6 
56.5 

67.4 
69.3 
70.0 

87 
86 
93 

28. 

23 

26. 

39 
49 
44 

4 

4 
4 

50 
26 
27 

0 
0 
9 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.77 
2.02 
1.82 

.80 
.54 
.63 

1 
1 

7 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
6 

2 

1 

1 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


WEST  VIRGINIA 
JUNE   1964 


Temperature 

Precipitation 

8,1 

< 

•3 

1 
1 

1 

1 

1 

a 

No.  of  Day 

■a 
■2 

Is 

1 

1 

£ 
To 

a 

Snow,  Sleel 

No.  ol  Ddy« 

Sutton 

Max. 

Min. 

1 

II 

1 

1 

8 

1 

•=l 

si 

§ 

GARY                   //R 

koppfrston 

LE.ISBURO  2  ssw 

PINEVILLE 

UNICN 

B'-.O 
82.8 
82.3 
86.0 
81. 8M 

54,9 
56.1 
56.2m 
56.1 
53. 9M 

69,5 
69,5 

69, 3M 
71,1 
67, 9M 

.  1.3 
•   .4 

28< 

23 

30* 

24 

28* 

41 
39 
38 
44 
36 

5* 

4 
4 
4 
4 

28 
33 
37 
20 
48 

9 

3 

7 

13 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,85 
2,87 
1,75 
2,20 
1,26 

.  1,12 
•  2,42 

1,04 
,85 

.40 

15 

1 

1 

7 

19 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 

1 
0 

I 
0 
0 
0 
0 

NHITE  SULPHUR  SPRINGS 

8*. 5 

5*.0 

69,3 

•   .3 

95 

28* 

38 

4 

34 

8 

0 

0 

0 

1,82 

•  1.80 

.48 

7 

,0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

69,3 

•   ,6 

2,15 

-  1,61 

,0 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEySVILLE  1  NW 
KEYSER 

83.9 
81.3 
88.0 
82.8 
83.3). 

56.3 
53.3 

60.8 
57,9 
54. 3M 

70,1 
67.3 
74.4 
70.4 
68. 8M 

-  1,1 

95 
92 
99 
96 
93 

30 
30 
27 
28 
22 

41 
37 
46 

41 
40 

17. 

4 
4 
4 
4 

32 

49 

7 

37 

52 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,63 
2,91 

1,49 
1,70 
2,21 

-  1.76 

.54 
.61 
,45 
,49 
,75 

20 
21 

7 

7 

20 

,0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

4 
6 

5 

1 
3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

martinsburg  faa  ap 

MATHIAS 

MOOREFIELO  MCNEILL 
OMPS 
PETERSBURG 

8*. 9 
82.6 
86.* 
82.8 

86.0 

58.0 
53,4 
53.6 

5»,1 
57,0 

71,5 
68,0 
70,0 
68,5 
71,5 

•   ,4 
.9 

96 
94 
96 
94 
96 

30* 

27 

30* 

28* 

30* 

42 
37 
35 

41 

41 

4 
17* 

4 
2 
4 

30 
44 
33 
53 

23 

u 

7 
12 

7 

1^ 

0 
0 

I 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.58 
1.55 
2,37 
2,11 
2,55 

.  1.58 
.  1.82 

,45 
,46 
.58 
.58 

1.10 

6 

I 
1 

7 
7 

,0 
.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

6 

8 
8 

0 
0 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

1 

PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

80.2 
8*. 5 
82.9 

57,0 
55,2 
54.7 

68.6 
69,9 

68.8 

,0 

91 
94 

30 

30. 

28 

44 

39 
39 

2 
17* 

4 

54 
34 
46 

4 
8 
9 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3,43 
2,68 

1,89 

-  ,46 

-  1,67 

.68 
.62 
.38 

19 

7 
7 

,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 

9 
8 

7 

2 

1 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

69.8 

•   .3 

2,24 

-  1,42 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  oi  Month 

Suilon 

■1 

»l 

3 

4|S 

l«_ 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11  {  12 

13] 

-iV[ 

IS 

16  1  17  1 

"uT 

"I 

»l 

IT 

22  I  23  7 

24 

25  1  36  1  27 

26|29[» 

31 

NOHTHHCSTIIIN  01 

etlLIVILie  Otn  20 

2.10 

,42 

.05 

T 

.01 

,20 

T 

T 

.01 

,40 

.46 

•oa 

.09 

T 

.37 

T 

•  tN>  DUN  1  at 

t.0« 

,32 

.10 

.92 

,14 

.02 

,07 

.77 

•  79 

,19 

.19 

.9« 

1.74   .02 

.08 

.01 

•  01 

C«II«0  >  s 

A.0> 

,aa 

T 

,17 

.49 

.66 

,91 

.23 

.12 

.1' 

.ai 

.01 

CUtSTON  1  551. 

>.» 

.61 

.06 

T 

.31 

.07 

.11 

,90 

.02 

.04 

1.20 

.01 

•11 

tLLENBOaO 

».»• 

.99 

.09 

.07 

1.97 

1,28 

.02 

1.61 

1.90 

•  02 

MC  MEChEN  dam  1) 

>.» 

.17 

.26 

.10   .12   .09 

.28 

,32 

T 

.90 

1,00 

.47 

.04 

.19 

1.07 

.21 

MOUNOSVILLE 

B.«« 

.92 

.09 

.57 

.06 

,61 

,26 

1.47 

,69 

.95 

.09 

.1< 

.82 

.07 

NEM  CUMBERLAND 

s.to 

.28 

.02 

.06 

.02   .29   .63 

1.04 

,05 

.07 

,48 

.39 

,90 

1.02 

.38 

.29 

.10 

.08 

NEt>  MARTINSVILLE 

3.»» 

.16 

.19 

.29 

,39 

,29 

1.09 

,10 

.80 

.80 

T 

1.38 

.18 

.08 

PARKERSeURG  FAA  AP 

>.t> 

.97 

T 

,99 

7 

,16 

T 

,60 

.82 

.02 

.01 

.79 

.23 

.06   .09 

.01 

PARMRSBURG  ae  CITt     R 

A.B9 

.39 

T 

.76 

.07 

,29 

T 

T 

1,94 

.99 

.01 

.08 

.14 

.33 

.29   .07 

.01 

JT  MARV5 

S.A* 

.36 

1.79 

.04 

T 

,61 

.92 

.46 

.14 

.11 

1.91 

T 

.14 

MA5HIN6T0N  DAM  14 

>.!• 

.19 

.05 

.09 

.07 

.19 

.02 

.01 

,36 

.84 

.38 

.09 

.11 

.99 

.08 

•tlRTON 

A. 20 

.39 

,02 

.09 

.09   .19   .99 

.30 

.05 

.13 

,19 

.39 

.61 

.77 

.04 

.22 

.33 

UCLLSBURO  >  NE 

«,>? 

.41 

I 

.06 

.13   .70 

7 

,38 

.29 

,04 

.63 

.02 

.28 

.99 

iOl 

.83 

.20 

WHEELINO  nARmOOO  Dm  12 

>.»' 

.49 

.22 

T 

.24   ,19   ,10 

.40 

,09 

' 

,03 

.49 

.19 

.29 

.04 

.23 

.47 

.22 

. 

NORTH  CENTRAL  02 

eELlN6I0N 

«.21 

.10 

.67 

,02 

T 

.la 

.03 

.02 

1,00 

1.28   T 

.11 

.11 

3.82 

1.37 

.06 

•  24 

.20 

BENSON 

t.U 

.40 

.06 

,89 

,18 

2.69 

.18 

1.65 

1.49 

.03 

.21 

BUCKhANNON  2  W 

9,«S 

.62 

.09 

,06 

.09 

.04 

.01 

,77 

.46 

.69 

.24 

.10 

1.18 

.70 

.32 

•  64 

BURNSvlLLE 

3.1) 

.91 

,17 

,02 

.32 

,35!            ,03 

.27 

.40 

.20 

.OS 

.02  1.28 

T 

.16 

.02 

CENTRALIA  2  NNW 

A, 10 

.40 

,34 

.09 

T 

.10 

.45 

1 

.03 

T 

.19 

.39 

.16 

,07 

T 

1.90 

.40 

•  02 

' 

CLARK SBURO  1 

5. AS 

.38 

,07 

T 

.23 

T 

,08 

1.16 

.17 

.13 

1.90 

.03 

.80 

.20 

,70 

FAIRMONT 

A.7S 

.91 

,11 

T 

.26 

.99 

,08 

.77 

.14 

.08 

.17 

.77 

.16 

.80 

.l3 

•  18 

QASSAMAY 

J.'A 

.60 

,04 

,02 

.09 

.42 

.38 

.04 

.54 

.03 

.13 

.08 

.87 

.49 

•  09 

6LENV1LLE 

>.29 

.91 

.07 

T 

.09 

T 

.30 

T 

.04 

.03 

,26 

.15 

•  44 

.03 

.04 

.87 

.02 

7 

.48 

GRANTSVILLE  2  Nw 

>,3a 

.67 

.09 

.28 

.29 

.38 

.04 

.04 

.01 

.98 

.06 

.14 

.50 

HASTINGS 

a. 03 

.97 

,03 

,07 

.32 

.59 

,30 

.68 

.47 

.92 

1.20 

2.06 

.09 

.73 

HORNER 

■ 

• 

m 

m 

m                  . 

■ 

- 

- 

-     *     >     > 

• 

* 

• 

*     « 

■ 

■ 

- 

« 

•     • 

-      >      > 

... 

HOULI  LOCK  IS 

A,2B 

.43 

.09 

.12 

.2t 

.35 

,32 

.82 

.44 

1.03 

'.2i 

.02 

.25 

, 

IRELAND 

J.OA 

.63 

,01 

.23 

.06 

.02 

,29 

,30 

.40 

.60 

.90 

JANE  LE». 

6.Ba 

.42 

T 

.16 

,94 

.47 

1,53 

T 

1.88 

1.20 

.22 

.06 

LAKE  LYNN 

7,03 

.13 

,32 

T     .01   ,01 

.11 

,52 

.01 

.28 

1,33 

1.04 

.39 

.82 

1.40 

.42 

•  24 

MANNINGTON  1  N 

5." 

.60 

.09 

.54 

.49 

,12 

.33 

,23 

.71 

.60 

.14 

1.09 

.29 

.60 

HAKNINOTON  I  M 

A.Al 

.30 

,29 

.79 

.32 

.47 

,30 

.66 

.80 

1.20 

.39 

.01 

.92 

MI0DLE60URNE  2  ESE 

6,S6 

.97 

T 

T 

.04 

,30 

.08 

T 

,38 

1.09 

,55 

.03 

.50 

.62 

.73 

1.42 

.21 

.07 

MORGANTOwN  FAA  AIRPORT 

A. 62 

.40 

T 

T     T 

.39 

,17 

.13 

T 

,09 

1.39 

.52 

.59 

.49 

.06   .25 

.07 

.12 

MORGANTOWN  L  AND  D 

6,01 

.17 

,23 

,01   ,07   T 

,30 

.32 

T 

.51 

,70 

.91 

.18 

1.10 

1.00 

.43 

T 

•  19 

PHILIPPI 

7,69 

.06 

,43 

,13 

.01 

,32 

.38 

.09 

T 

.95 

1.59 

.05 

.15 

2.39 

1.39 

.02 

.08 

.09 

SUTTON  RESERVOIR 

3,B7 

.28 

,39 

,07 

T 

,30 

.23 

.30 

.02 

T 

.10 

.35 

.28 

.02 

.02 

1.41 

.06 

.04 

VANDALIA 

A, 67 

.70 

,02 

,01 

.19 

.13 

,93 

.47 

.58 

.40 

.04 

.18 

.a6 

.99 

.09 

KESTON 

5,36 

.13 

,44 

.04 

.03 

.07 

T 

,13 

.78 

1.03   .02 

.03 

.44 

1.68 

.12 

.19 

.27 

BEST  UNION 

7,11 

.99 

T 

,06 

.03 

.04 

.27 

,96 

.33 

.77 

.09 

.92 

.38 

1.49 

.16 

1.45 

.01 

. 

SOUTHWESTERN  03 

BHANCMLAND 

2,03 

.47 

,07 

,07 

T 

.22 

.02 

,21 

.17 

.07 

.32 

.15 

.26 

CHARLESTON  »B  AP         R 

3.a2 

.74 

,03 

.09 

.07 

.24 

T 

T 

1.04 

.13 

1.07   .17 

.28 

CHARLESTON  1 

3,96 

.79 

.03 

,04 

T 

.09 

.02 

T 

1.23 

.12 

.61 

.69 

.02 

CLAY  1 

A, 94 

.49 

.10 

.10 

1.60 

.68 

.28 

,07 

.07 

.35 

.10 

.54 

.52 

.08 

CLENOENIN  1  5U 

3,56 

,86 

.17 

.07 

.39 

.10 

T 

.11 

,06 

.64 

.16 

.51 

.37 

.16 

T 

CORTON 

2,95 

,88 

,06 

.18 

.35 

.02 

,16 

.57 

.16 

■  n 

.18 

.28 

DuNLO*  s  e 

2.62 

,90 

,07 

.20 

T 

.20 

,09 

,60 

.18 

.04 

.30 

T 

T     .48 

HAMLIN 

i,a5 

,46 

.09 

T 

T 

,19 

.14 

.30 

.35 

.32 

H06SETT  GALtlPOLIS  0AM 

2.1A 

,92 

.10 

.04 

I 

.03 

T 

.63 

.24 

.37 

.14 

•  07 

MU^TINGTON  FED  BLDG 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

... 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

1,97 

,30 

T 

,09 

7 

T 

.20 

.19 

,23 

.22 

.01 

.24 

.17   .15 

.21 

KERMIT 

A,9A 

,66 

.24 

.02 

,98 

.01 

1.73 

.58 

.26 

.05 

LOGAN 

3,65 

1.13 

.10 

.01 

.05 

T 

T 

.85 

!24 

T 

.74 

.52 

.01 

LONDON  LOCKS 

3.78 

.52 

.15 

.13 

,15 

.05 

1.05 

.11 

.46 

.37 

.16   .10 

.05 

.48 

MADISON 

2.56 

,68 

.08 

.02 

.02 

.11 

.05 

.09 

.56 

,10 

.41 

.12 

.30 

.02 

POINT  PLEASANT  S  NNE 

I.9» 

,55 

.04 

,16 

.15 

.04 

.17 

.11 

.10 

.01 

.12 

.93 

RAVENSWOOO  DAM  22 

1.56 

,58 

.46 

.29 

.05 

.16 

.02 

RIPLEY 

3.A5 

1,01 

.04 

T 

,10 

.50 

,03 

.15 

,10 

.03 

.06 

T 

1.33   T 

.10 

T 

SPENCER 

2.98 

,50 

.03 

.03 

T 

.58 

T 

T 

T 

I 

,52 

.23 

.05 

.42 

.15 

.04 

.03 

KAYNE  2 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

kilDEN 

3.65 

.25 

.33 

T 

.06 

1,03 

.20 

.54 

.17 

,25   7 

.17 

.39 

.22 

.03 

.01 

WILLIAMSON 

2.98 

1.15 

,05 

.03 

.03 

,06 

.52 

,08 

.46 

.60 

WILLIAMSON  2 

2.A7 

.90 

,09 

,02 

.08 

,07 

.44 

.87 

WINFIELD  LOCKS 

2.66 

1.40 

,16 

.03 

.04 

,44 

.28 

.16 

.09 

.06 

CENTRAL  OA 

ALPRIGHT 

A, 92 

.08 

,67 

.12 

T 

.23 

.18 

.04 

.01 

.72 

,46 

.51 

.22 

.34 

.36 

.39 

.03 

.16 

ALPENA  1  NW 

7,00 

.10 

,80 

.15 

.15 

.55 

.05 

.12 

.08 

,05 

.76 

1,60   .02 

.56 

.03 

1.25 

.42 

.30 

ARBOvALE  2 

2,88 

.27 

,28 

T 

.88 

.38 

.03 

.65 

.27 

.12 

BAYARO 

3,35 

.11 

,33 

.02 

.02 

.13 

.10 

.05 

.44 

.79 

.15 

.08 

.63 

.27 

.08 

.15 

6ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1,71 

.28 

,35 

.03 

.36 

.20 

T 

.22   7 

.27 

8ECKLEY  WB  AP 

1,98 

.70 

T 

.05 

T 

.69 

.08 

.08 

T 

,02 

.04 

.06 

.30 

T 

T 

BELVA 

2.75 

.02 

,42 

.11 

.21 

.05 

.12 

.93   .01 

.23 

.38 

.26 

.01 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.    -    . 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

... 

BRANOONVILLE 

6.56 

.17 

,38 

.04   ,05   ,04 

.63 

.21 

.04 

.05 

,04 

.26 

1.08 

1.03 

1.12 

.39 

.41   .03 

.45 

.02 

.12 

BUCKEYE 

2.96 

.27 

,43 

.09 

,30 

.40 

,11 

.52 

.22 

.06   .16 

CAMDEN  ON  GAUlEY 

A. 69 

.39 

,93 

,08 

1.09 

1.13 

,17 

.11 

.79 

.08 

.08 

.08 

.18 

.02 

CANAAN  VALLEY 

A. 48 

,86 

,04 

.09 

.09 

.93 

,13 

T 

,37 

.03 

.73   T 

.47 

.05 

.76 

.15   T 

.18 

,08 

DRY  CHEEK 

2.A9 

,70 

,16 

.01 

,02 

.47 

,06 

.05 

,03 

.24 

.42 

.23 

.10 

. 

EAST  HAINELLE  J  NNE 

l.Zi 

.30 

,32 

,05 

.23 

,15 

.72 

.05 

.30 

.10 

ELKINS  W8  AIRPORT 

5.01 

,81 

.07 

T 

.2a 

.13 

.22 

T 

.48 

.95 

.06 

.05 

.42 

.81 

T 

.31 

.37 

.05 

FLAT  TOP 

1.88 

,16 

,30 

.77 

,07 

.02 

.03 

.19 

.07 

.14 

.03 

.08 

BACKER  VALLEY 

A. 13 

,29 

.46 

,10 

T 

.38 

,35 

.08 

T 

.10 

.04 

.66   T 

.46 

T 

.04 

.73 

.40 

.04 

HICO 

3,22 

,24 

.35 

,05 

.39 

,07 

.63 

.20 

.71   .02 

.34 

.05 

.06   .02 

.08 

.01 

HOPEMONT 

. 

• 

. 

- 

• 

• 

.02 

.57 

1.38 

.03 

.08 

.84 

.32 

1.60 

MC  ROSS 

2,81 

.71 

.09 

.33 

,99 

.32 

.37 

MT  STORM 

2,90 

.08 

.32 

T 

,25 

.19 

.30 

.54 

.16 

.08 

.38 

.11 

.06 

.03 

OAK  HILL 

1.63 

.33 

,22 

,40 

.33 

.06 

.23 

.06 

PARSONS  I  SE 

6.2A 

.71 

,06 

.08 

.09 

,05 

.56 

.11 

.01 

.25 

,07 

1.08 

.25 

.45 

1.68 

.45   T 

.33 

.01 

PICKENS  1 

4,37 

,06 

.63 

.05 

.02 

.62 

.17 

.21 

T 

,03 

.59   .06 

.72 

.03 

.39 

.44 

.39 

T 

RICHWOOO 

3,99 

,62 

.16 

,80 

.50 

.18 

,13 

.63 

.32 

.12 

.13 

ROWLESBURG  1 

4,64 

,10 

.50 

.07 

T 

.50 

.20 

,10 

T 

.78 

.70 

.07 

.15 

.70 

.48 

.22 

T 

.07 

SPRUCE  KNOB 

3,04 

,12 

,27 

.39 

.27 

.03 

.17 

.48 

.49 

.14 

.35 

.10 

.08 

.19 

T 

STONY  RIVER  DAM 

3,99 

.17 

,56 

.13 

.17 

.82 

.87 

.20 

.30 

.55 

.08 

.10 

SUMMEHSVILLE 

4,24 

.35 

,14 

I 

.07 

.37 

.83 

.11 

T 

.28 

.98   .06 

.46 

.16 

.43 

. 

THOMAS 

9,61 

.11 

,52 

.06 

.03 

.83 

.27 

.06 

T 

.10 

.63 

1.16 

.31 

.31 

.52 

.39 

T 

.31 

.04 

VALLEY  BEND 

9.17 

.08 

,5a 

.05 

.18 

.70 

.10 

.70 

.54   .03 

.57 

.12 

.33 

.93 

.58 

.08 

VALLEY  HEAD 

4.00 

.18 

,28 

.45 

1.14 

.02 

,19 

7 

.08 

.34   T 

.52 

.39 

.14 

.10   7 

.16 

•  01 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3,18 

.32 

.37 

.04 

.20 

.30 

.26 

,32 

.07 

.07 

.34 

.39 

.37 

.10 

•  03 

SOUTHERN  05 

ALDERSON 

1.46 

.61 

.13 

,03 

.20 

.49 

• 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

2.77 

,80 

.30 

,22 

.70 

.40 

.15 

,05 

.oa 

.07 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

2,02 

,54 

.24 

,18 

.03 

,49 

.19 

.03 

,36 

T 

BLUESIONE  DAM 

I.a2 

,12 

.30 

T 

,83 

.02 

.07 

T 

.13 

.20 

.19 

7 

GARY                   //R 

2.85 

,32 

.27 

T 

,74 

T 

1.04 

.14   .01 

,01 

.20 

T 

.12 

7 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


- 

Day 

of  Month 

Station 

■5 

] 

H 

1 

2 

3 

4  1  5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1  11   12 

13 

14  I  IS 

16   17   18 

19 

20 

21 

22   23 

24 

25   26   27 

28   29  1  30 

31 

\n6li 

3.13 

.80 

.02 

.40 

.54 

.82 

.10 

.30 

.15 

KOPPE8ST0N 

2.87 

.85 

.01 

.02 

.13 

.46 

.02 

.18 

,31        .05 

.41 

.43 

LEkISBURO  2  S5» 

1.75 

.53 

.02 

.11 

.42 

.50 

.05 

.12 

M4T0AKA 

1.2i 

.37 

.40 

.23 

.22 

.04 

PINEVILLE 

2,20 

.05 

.12 

.64 

.17 

.08 

.20 

.44 

.03 

.07 

PRINCETON 

l.«3 

.09 

.37 

T 

.15 

.21 

.16 

.04 

.15 

.26 

T 

T 

RENICK  2  S 

2.se 

.30 

.42 

.05 

.41 

.21 

.46 

.10 

.57 

T 

.06 

UNION 

1.2t 

.16 

.31 

.05 

.05 

.12 

.06 

.11 

T 

.40 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.S2 

.15 

.36 

.02 

.48 

.10 

.43 

,04 

.19 

.05 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

2.63 

.12 

.07 

.09 

.17 

.27 

.02 

,40   .30 

.11 

.41 

.54 

.10 

.03 

BRUSHY  RUN 

3.00 

.07 

.52 

T 

.49 

.72 

.17 

.47 

.09 

T 

.44 

T 

.03 

FRANKLIN  2  NE 

2.91 

.16 

.33 

.15 

.19 

.50 

.20 

.18 

.04 

.61 

.01 

.54 

HARPERS  FERRY 

1.13 

.08 

.38 

T 

.10 

.17 

.27 

.03 

.10 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

U" 

.08 

.04 

.45 

.22 

.04   .40 

.09 

.17 

KEARNEYSVILLE  1  Nu 

1.70 

.01 

.14 

.49 

.03 

,02 

.31 

.18 

.02 

.40 

.10 

KEYSER 

2.21 

.44 

.42 

.15 

.75 

.45 

MARTINSBURG  FAA  *P 

1.58 

.19 

T 

T 

.45 

.11 

.23 

.05   .28 

.27 

T 

T 

MATHIAS 

1.55 

.46 

.04 

.03 

.03 

.26   .09 

.10 

.03 

.30 

.21 

T 

"OOREFIELO  MCNEILL 

2.37 

.58 

T 

.05 

.37 

.04 

T 

.05 

■08   .24 

.43 

.10 

T 

.38 

.03 

.02 

OXPS 

2.U 

.02 

.15 

.02 

.58 

.20 

,34 

.12 

.03 

.21 

.33 

.11 

PETERSBURG 

2.55 

.10 

.56 

1.10 

.13 

.12 

.13 

.27 

.12 

.02 

PIEOHONT 

3.43 

.22 

.20 

.02 

.01 

.65 

.28 

T 

.07 

.28 

.68 

.40 

.40 

.20 

.02 

ROHNEY  3  NNE 

2.68 

.13 

.30 

.02 

.01 

.62 

,08 

,10 

.02 

.40 

.38 

.04 

.27 

.28 

.03 

T 

fcAROtNSVlLLE  R  M  FARH 

1.89 

.07 

.37 

T 

.38 

.15 

.03 

.02 

.23 

.15 

.25 

.07 

.17 

9  Slalion   lnd«a. 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST   VIKCINI* 
JUNE    l«6'i 


Day  Ol  Month 


12   13   U   15   le   17   18   19   30   31   33   33 


2S   3«   27   31   31   30   31 


NORTWMESTFBN  01 
«iN5  BUN  1  SSF 
C«IRO  >  S 
CBF5TCN  1  SSW 
MruNDSVILLE 
NEW  CUX8ERLAND 
NEW  m»BTINSVILLE 
PADkERSBURG  FAA  ap 
PARKERSBUH6  WB  CITV 
WE  rsTON 

wELLSeUBG  3  NE 
whEELINC.  WARWOOD  CM 

NORTH  CENTRAL  02 
BELINCTON 
BENSON 

BLCKMANnoN  2    W 
CLARKSBuRO  1 
FAIRMONT 
GASSAwAy 
GLENVILLE 
6RANTSV1LLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
mIDDLEBOURNE  2  ESE 
MCRCANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

SOUTHWESTERN  03 
CHARLESTON  wB  AP 
CHARLESTON  1 
CCRTON 
OUNLOW  5  E 
HAMLIN 
HCG5ETT  GALLIP0LI5  0AM 
HUNTINGTON  FED  BlDG 
HUNTINGTON  wB  AIRPORT 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MADISCN 


»5   70 


75   60 


62   70 
56   1.5 


65   6i> 
53  l-i 


63   72   71 


fc3   6Q 
■.2   43 


63   65 
53   'S 


66   69   68 


63   70   68 


61   60   69 


72   62   69 


72   73 
5e   '•S 


63   68 

55   *8 


62   69 

53   <.7 


59   70 
54   48 


67   71 
57   50 


71   62 
58   50 


72   61 

50   50 


66   72 
55   49 


64   69 
56   45 


62   66 
54   46 


65   70 
48   47 


66   70 
56   50 


MAX 
MIN 

63 
54 

73 
53 

72 

51 

MAX 
MIN 

73 
58 

62 
52 

74 

51 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
49 

72 
48 

MAX 
MIN 

69 
54 

70 
49 

72 
48 

MAX 

MIN 

72 
56 

62 

50 

73 
48 

MAX 
MIN 

69 
55 

67 
51 

71 
51 

MAX 
MIN 

64 
54 

74 
50 

72 
53 

MAX 
MIN 

62 
52 

71 

60 

72 
51 

MAX 
MIN 

75 
59 

65 
53 

75 
52 

MAX 
MIN 

70 
59 

63 
52 

70 
50 

MAX 
MIN 

74 
58 

61 

51 

72 
51 

45   49   49 


78   81 
42   49 


77   80 
4)   46 


73   77 
45   41 


80   83 
49   52 


7R   79 
51   54 


78   81 
50   56 


76   79 
46   44 


76   80 
42   41 


68   74   78 
42   47   47 


65   74 
40   42 


78   84 
42   46 


74   80 
40   45 


76   79 
43   51 


75   80 
50   51 


71   80 
42   49 


72   79 
42   48 


75   80 
40   46 


78   79 
43   50 


72   77 
50   51 


70   80 
46   52 


77   80 
43   60 


78   81   82 


78   84   81 


78   79   79 
48   49   62 


72   78   82 


69   75   83 
48   49   51 


72   79   82 


56   60   63 


85   90 
59   64 


83   89 
59   62 


85   91 
60   64 


82   84   92 


83   90 
63   68 


84   89 
59   66 


84   90 
58   59 


83   84 
60   64 


80   79 
54   56 


84   85 
52   60 


79   83 
52   61 


82   84 
55   61 


80   82 
56   60 


81   84 
59   60 


84   85 
56   61 


82   84 
54   60 


SO   83 
58   59 


80   »4 
58   60 


78   80 
59   61 


81   83 
58   61 


83   84 
55   56 


80   84 
56   60 


83   86 
63   66 


84   91 
57   62 


84   89 
61   66 


86   86 
59   61 


85   87 
61   63 


86   90 
65   70 


86   91 
63   70 


36   88 
61   61 


'9   84 
62   6* 


84   82 
60   63 


91   88   '8 
62   49   50 


90   89   89 
67   52   48 


90  89  no 

60   54   47 


89   84   88 
71   50   48 


89   '9   85 
75   46   49 


89   83   89 
74   52   50 


88   no   88 
66   53   52 


87   78   87 
66   54   55 


87   79   85 

76   46   50 


89   81   86 
70   44   44 


89   85   78 
66   50   50 


86   79 
54   48 


89   87 
47   52 


85   86 
54   48 


80   90 
53   50 


76   87 
53   52 


85   89 
59   51 


90   80 
55   49 


90   82 
55   49 


83   86 
52   49 


79   86 
53   48 


74   85 
53   52 


80   88 
54   47 


90   91 
56   51 


87   81   89 


91   81 
73   58 


93   91 
70   63 


90   88 
65   56 


99   86 
70   58 


93   91 
64   58 


93   91 
63   59 


91   85 
75   62 


92   81 
74   60 


94   93 
64   61 


88   87 
66   62 


90   90 
66   60 


88   n9 
56   67 


aa  a5 

6*   66 


»7 
66 

98   87   85 
47   65   64 

88   88   89 
65   66   64 

88   88   87 

65  64   69 

90   84   88 

66  68   64 


89   85 
'0   69 


89 
64 

87  94   86 
70   69   64 

88  95   85 
66   65   66 

88   96   85 
63   66   65 

86   98   95 
52   70   67 


89   85 
52   63 


88   87 
65   66 


85   85   85 
63   65   67 


86   87 
68   64 


SO   88 
70   65 


86   S4   88 


65   65   67 


57   65   66 


87   86 
62   63 


87   87 
62   62 


77   83 
70   64 


86   80 
63   66 


88   85 
66   68 


91   83   87 
62   66   65 


87   87   89 
65   67   64 


56  64  62 

91  68  90 

52  66  67 

87  86  99 

70  71  72 

85  83  67 
66  66  68 

94  90  90 

56  57  66 

86  62  84 
52  67  67 

90  86  86 

55  67  66 


97   64 
54   43 


■0  as 

55   »2 


91   71 
57   40 


75   76 
52   44 


72 
47   42 


75   76 
55   45 


70   77 
53   47 


67   76 
54   49 


70   77 
46   44 


82   76 
46   37 


87   87 
56   46 


84   66 
59   40 


68   75 
52   42 


90   72 
57   43 


89   71 
57   44 


60   76 
53   43 


66   73 
49   41 


71   75   84 


53   43 
88   73 


61   43   44 


78   76 
56   41 


79   82 
45   57 


75   60 
47   52 


79   83 
44   54 


78   80 
47   60 


75   81 
42   46 


73   60 
47   49 


85   82 
52   63 


77   79 
44   56 


76   84 
52   54 


69   77 
49   50 


74   81 
49   50 


92   93 
63   67 


90   69 
67   64 


89   91 
56   67 


93   93 
67   69 


91   91   91 

68   70   68 


90   86 
67   65 


91   89 
66   65 


54   70   67 


83   87 
49   67 


90   94 
67   69 


86   89 
66   69 


89   90 
66   65 


89   91 
66   66 


91   92 

64   66 


85   95 
65   69 


85   93 
59   66 


69   94 
63   64 


90   90 
64   69 


87   90 
65   66 


90   91 
66   63 


90   90 
66   66 


92   94 
73   70 


93   93 

70   70 


92   93 
62   67 


87   90 
69   69 


92   93 
65   67 


93   95 

77   75 


90   91 
73   69 


93   95 
64   69 


85   87 
65   70 


91   92 
64   66 


67   94 
67   63 


93   83 

67   65 


89   92 
67   65 


85   91 
67   65 


86   93 
68   66 


65   94 
69   66 


67   90 
66   66 


68   93 

65   63 


90   68 
67   66 


64   90 

61   62 


94   95 
62   67 


93   81 
64   62 


92   81 
65   66 


86   96 
65   67 


92   89 
65   67 


91   88 

66   67 


89   79 
69   62 


92   82 
65   66 


67   90 
64   64 


91   86 
63   67 


88   92 

70   69 


94   90 
70   69 


93   98 
65   65 


91   88 
68   65 


94   91 
68   67 


94   90 
69   69 


94   96 
72   72 


68   94 
67   66 


94   95 
69   69 


91   88 
69   70 


94   90 
68   66 


79  a6 
53   55 


aa  92 

50   53 


83  aa 

50   50 


aa  92 

54   58 


86  aa 

53   59 


90   93 
55   58 


87   93 
55   57 


68   93 
54   56 


6a   90 

55   62 


88   90 
48   54 


61   90 
55   58 


78   75 
57   47 


85   86 
50   50 


ao  85 

52   46 


79   87 
51   51 


77   86 
54   53 


60   68 
54   55 


85   79 
52   51 


64   60 
53   52 


61   88 
51   50 


79   66 
52   53 


76   84 
53   53 


77   66 
53   53 


84   60 
54   52 


79   85 
51   52 


67   91 
54   60 


60   87 
56   59 


86   96 

56   56 


90   90 
56   64 


81   90 
49   52 


60   90 
52   54 


93   96 
57   62 


67   92 
51   55 


63   92 

56   57 


82   91 
59   60 


80   89 
56   56 


86   69 

57   60 


66   90 
52   53 


91   91 
59   63 


92   92 
59   63 


90   91 
61   63 


87   91 
63   61 


93   91 
62   65 


92   91 
54   56 


66   92 
59   60 


83   87 
51   53 


93   90 
52   56 


67   86 
51   56 


90   67 
55   61 


88   86 
57   63 


90   90 
53   59 


66   91 
54   54 


a6   93 
55   60 


90   89 
52   59 


90   90 
55   61 


68   90 
61   63 


69   89 
55   60 


86   90 
55   56 


86   68 
55   60 


69   92   93 
62   56   62 


66   92 
57   62 


90   91   94 
56   54   59 


69   89 
60   63 


90 
65 


90   93 
51   55 


95   91 
56   56 


93   96   95 

70   61   64 


89   92   91 
64   57   59 


92   95 
55   55 


62   59   59 


92   90   95 
60   54   55 


•  R«J««ne*  NotM  F0II0WI119  Sutlon  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1964 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

PciNT  Pleasant  5  nne 

MAX 
MIN 

63 
5* 

60 
43 

71 
49 

79 
42 

81 
47 

82 

60 

82 
59 

66 
61 

91 
64 

90 
74 

66 
55 

86 
51 

89 
68 

90 
68 

90 
67 

79 
56 

78 
48 

82 
54 

93 

64 

93 

73 

94 
67 

92 

67 

96 
64 

92 

66 

63 
50 

89 
49 

94 
53 

94 
59 

93 
55 

94 
58 

86.1 
58.2 

BAVENShoOO  DAM  22 

MAX 
MIN 

68 

76 
44 

70 
46 

77 
44 

82 
49 

81 
61 

82 
59 

85 
61 

90 
65 

91 
74 

89 

56 

86 
51 

68 
67 

87 
67 

90 
67 

86 
58 

78 
43 

80 
63 

91 
63 

93 
66 

93 
67 

94 
66 

94 
65 

93 
67 

85 
52 

89 

50 

95 
54 

95 
59 

95 
51 

94 

60 

66.6 
58.1 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

69 
55 

73 
46 

73 
46 

BO 
43 

83 
47 

83 
59 

84 
59 

89 
56 

93 
64 

92 

70 

69 
58 

89 
52 

89 
64 

89 
66 

91 
66 

87 
55 

79 
43 

80 
55 

95 
63 

95 
70 

96 
69 

92 
68 

95 
66 

91 
66 

82 
52 

90 
50 

95 
53 

93 

58 

94 
55 

95 
60 

87.5 
57.6 

SPENCER 

MAX 
MIN 

6e 
55 

70 
48 

70 
44 

77 
41 

BO 
44 

79 
61 

81 
59 

84 
61 

89 
65 

86 
74 

68 
57 

86 

50 

86 
68 

65 
65 

87 
65 

73 
55 

77 
41 

79 
51 

91 
66 

90 
70 

92 
66 

91 
66 

92 
63 

90 
78 

81 
52 

67 
48 

92 
51 

90 
59 

91 
52 

92 
59 

84,2 
57.6 

laAYNE  2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

75 
60 

65 
54 

77 
52 

77 
46 

83 
49 

87 
54 

85 
62 

89 
62 

92 

63 

97 
66 

96 

61 

89 
58 

95 
63 

91 
65 

91 
69 

92 
65 

76 
55 

88 
58 

87 
63 

96 
69 

96 

70 

96 
69 

97 
69 

97 
71 

87 
57 

65 
55 

93 

58 

95 
62 

95 
55 

97 

58 

88.9 
60.6 

wINFIELD  LOCKS 

MAX 
MIN 

75 
53 

62 
54 

72 
49 

72 
53 

79 

48 

82 
51 

82 
60 

85 
64 

B5 
66 

91 

68 

90 
61 

83 
56 

90 
56 

87 
72 

69 
66 

89 
64 

75 
47 

82 
47 

61 
63 

92 
67 

92 
71 

92 

70 

91 
68 

93 

70 

64 
56 

82 
65 

91 
56 

95 
57 

89 
52 

91 
59 

84.8 
59.3 

CENTRAL  04 

MAX 
MIN 

ARBOvALE  2 

MAX 
MIN 

66 
51 

66 
45 

63 
38 

73 
31 

72 
35 

71 
53 

73 
54 

78 
51 

85 
54 

84 
54 

86 
57 

60 
44 

79 
60 

78 
54 

81 
62 

71 
55 

76 
33 

79 
43 

82 
60 

86 
56 

68 
58 

85 
49 

86 
61 

62 
58 

78 
46 

84 
42 

89 
44 

81 
45 

85 
40 

89 
49 

79.2 
49.5 

rayarc 

MAX 
MIN 

62 
51 

64 

40 

61 
41 

70 
38 

74 
39 

76 
53 

73 
38 

76 
54 

S3 
53 

62 
59 

79 
49 

64 
41 

81 
56 

77 
64 

82 
61 

70 
52 

71 
34 

81 
39 

82 
62 

84 
62 

64 
57 

79 
61 

86 
56 

62 
61 

73 
53 

81 
42 

85 
47 

77 
43 

84 
45 

86 
52 

77.6 
50.2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

67 
55 

67 

50 

66 
45 

73 
35 

76 
41 

72 
54 

74 
57 

75 
51 

83 
55 

83 
62 

SI 
56 

83 
50 

81 
64 

80 
62 

83 
63 

79 
57 

76 

40 

77 
52 

83 
58 

85 
62 

68 
59 

86 
59 

66 
59 

85 
62 

77 
47 

84 
46 

86 
51 

84 
53 

86 
46 

68 
51 

79.9 
53.4 

8ECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
51 

67 
46 

65 
45 

72 
41 

73 
46 

72 
58 

75 
60 

77 
55 

65 
61 

85 
64 

75 
56 

83 
55 

80 
66 

62 
64 

64 
64 

69 
47 

77 
41 

78 
56 

85 
61 

67 
66 

88 
64 

87 
65 

90 
65 

78 
60 

76 
51 

83 
51 

86 
55 

85 
56 

85 
53 

87 
58 

79.2 
56.0 

BIRCH  River  6  ssw 

MAX 
MIN 

BRANDONvILLE 

MAX 
MIN 

68 
52 

60 
40 

65 
42 

64 
41 

70 
44 

77 
50 

77 
57 

78 
57 

76 
57 

86 
67 

61 
50 

73 
43 

65 
53 

Bl 
68 

77 
62 

63 
50 

63 
33 

71 
42 

80 
61 

85 
63 

85 
59 

85 
64 

83 
58 

67 
64 

76 
47 

74 
45 

63 
46 

85 
45 

82 

50 

85 
56 

77,6 
51,9 

BLCKEYE 

MAX 
MIN 

67 
52 

67 
49 

67 
43 

74 
37 

77 
37 

73 
54 

76 
57 

77 
56 

66 
58 

86 
59 

65 
52 

84 
45 

63 
60 

79 
56 

85 
57 

63 
58 

79 
41 

80 
44 

89 
59 

90 
61 

69 
60 

91 
61 

89 
65 

82 
60 

84 
47 

87 
47 

93 

50 

92 

50 

90 
51 

92 

47 

82,5 
52,5 

CANAAh  VALLEY 

MAX 
HIN 

59 

49 

60 
37 

62 
38 

67 
37 

63 
35 

75 
53 

72 
49 

73 
51 

62 

50 

76 
62 

74 
47 

82 
44 

75 
62 

71 
62 

78 
63 

72 

49 

72 
30 

79 
38 

79 
60 

82 
67 

80 
66 

76 
56 

65 
55 

80 
60 

72 
51 

80 
37 

80 
40 

76 
37 

82 

40 

85 
46 

75.1 
46,7 

ELICIN5  t,B    AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
50 

66 
44 

63 
41 

71 
41 

77 
43 

75 
55 

74 
55 

78 
58 

86 
57 

83 
56 

76 
50 

64 
46 

62 
60 

78 
63 

84 
63 

65 
45 

73 
40 

81 
47 

65 
62 

86 
58 

86 

56 

62 
62 

88 
61 

77 
62 

74 
52 

63 
48 

85 
51 

61 
54 

85 
48 

85 
56 

78.4 
52.9 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

64 
50 

57 
49 

63 
43 

63 
38 

68 
43 

68 
52 

70 
58 

69 
50 

74 
56 

81 
63 

79 
57 

74 
52 

79 
53 

75 
63 

78 
63 

79 
55 

65 

41 

72 
47 

73 
58 

60 
62 

62 

64 

83 
60 

60 
57 

85 
62 

73 
52 

72 

48 

78 
49 

82 
56 

80 
53 

80 
50 

74,2 
53,5 

HCPEMONT 

MAX 
MIN 

65 
44 

68 
47 

72 
52 

80 
50 

79 
50 

75 
49 

73 
54 

75 
60 

74 
55 

72 
58 

70 
60 

78 
62 

74 
64 

76 
64 

79 

60 

80 
49 

76 
36 

76 
48 

78 
64 

80 
62 

80 
62 

76 
62 

62 
62 

78 
66 

70 
52 

78 
50 

60 
46 

76 
54 

80 
54 

84 
60 

76.2 
54.9 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

59 
54 

67 

50 

66 
43 

72 

36 

75 
38 

72 

54 

74 
57 

73 
54 

85 
58 

fl4 
57 

63 
57 

83 
49 

83 
61 

80 
60 

64 
59 

74 
56 

77 
42 

76 
48 

85 
60 

83 
49 

86 
59 

65 
62 

66 

60 

86 
60 

76 
48 

83 
49 

86 
51 

86 
52 

85 
45 

86 
49 

79.5 
52.6 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

70 
51 

63 
51 

69 
46 

69 
40 

74 
41 

77 
47 

78 
59 

60 
56 

80 
58 

89 
60 

83 
60 

80 
54 

89 
63 

63 

63 

59 

42 

46 

82 
59 

89 
63 

91 
64 

93 
64 

89 
64 

93 
65 

82 
51 

79 
50 

89 
51 

89 
58 

88 
52 

92 
53 

82.3 
55.1 

PARSONS  1  5E 

MAX 
MIN 

65 
54 

68 
46 

68 
45 

73 
40 

76 
46 

78 
58 

75 

55 

60 
59 

87 
56 

86 
62 

82 
54 

86 
48 

84 
66 

80 
63 

64 
65 

77 
54 

75 
42 

83 
46 

86 
65 

86 
67 

66 
60 

63 
64 

88 
62 

88 
65 

77 
57 

84 
49 

87 
52 

82 
51 

87 
50 

86 
56 

81.0 
55.4 

PICKEf.S  I 

MAX 
MIN 

61 
52 

63 
42 

60 
39 

68 
37 

73 

40 

72 

54 

73 
56 

75 
55 

11 

61 

60 

84 
54 

61 
46 

78 
58 

76 
62 

80 
63 

67 
45 

72 
35 

77 
44 

62 
63 

83 
61 

84 
59 

60 
59 

84 
58 

75 
61 

71 
49 

80 
41 

82 

50 

79 
45 

82 
42 

83 
62 

76.3 
51.2 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

65 
53 

67 

51 

66 
43 

72 

36 

71 
39 

76 
57 

74 
57 

78 
52 

84 
57 

86 
56 

60 
56 

66 
48 

86 

60 

78 
59 

83 
59 

71 
57 

65 
39 

69 
47 

75 
60 

77 
60 

81 
60 

84 
61 

68 
59 

85 
60 

79 
51 

66 
48 

87 
51 

66 
50 

86 
46 

89 

50 

78.7 
52.8 

RCwlESBuRG  I 

MAX 
MIN 

65 
54 

70 
44 

67 
44 

74 
43 

80 
48 

80 
57 

76 
56 

«1 
60 

87 
60 

66 
69 

62 
55 

67 
48 

65 
62 

64 
65 

85 
65 

75 
54 

75 
42 

83 
46 

61 
66 

90 
69 

87 
62 

86 
64 

90 
63 

82 
65 

78 
54 

67 
52 

88 
54 

83 
51 

89 
50 

90 
60 

61.6 
55,9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

68 
46 

57 
42 

58 
44 

60 
44 

67 
48 

70 
54 

70 
58 

72 
55 

72 

60 

el 

66 

60 
62 

79 
63 

82 
59 

81 

60 

79 
62 

78 
55 

64 

40 

70 
42 

78 
40 

80 
53 

81 
59 

62 
60 

60 
64 

82 
66 

74 
54 

72 
50 

79 
52 

62 
56 

82 

54 

eo 

60 

74,7 
54,0 

hEBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

68 
55 

71 
49 

70 
40 

77 
49 

80 
48 

78 
58 

77 
57 

80 
57 

92 
60 

68 
65 

89 
60 

86 
59 

91 
66 

84 
64 

86 
63 

77 
59 

79 
42 

65 
49 

89 
64 

90 
63 

66 
66 

94 
65 

87 
64 

80 
54 

88 
50 

86 
54 

92 
52 

88 
54 

92 
52 

92 
54 

84,3 
56,4 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLESE 

MAX 
MIN 

68 
49 

65 
52 

65 
45 

73 
39 

71 
41 

74 
56 

70 
56 

75 
51 

85 
59 

S3 
66 

83 
56 

82 
66 

64 
63 

62 
63 

83 
61 

Bl 
59 

76 
44 

77 
66 

85 
60 

66 
60 

87 
63 

85 
61 

84 
62 

85 
63 

76 
51 

78 
50 

85 
54 

87 
56 

85 
51 

86 

54 

79.6 
55.2 

BlUEFIElD  FAA  AIRPOkT 

MAX 
MIN 

63 
54 

65 
52 

65 
50 

72 
49 

74 
55 

75 
60 

72 
60 

77 
59 

64 
66 

62 
67 

78 
62 

82 
65 

76 
67 

80 
65 

81 
66 

70 
57 

75 
51 

79 
63 

83 
65 

84 
67 

85 
68 

64 
65 

86 
65 

76 
63 

77 
55 

79 
57 

84 
58 

83 
62 

81 
62 

83 
65 

77,9 
60,6 

bluestone  dam 

MAX 
MIN 

72 
53 

66 
55 

72 
47 

70 
44 

77 
45 

78 
46 

74 
56 

78 
59 

60 
59 

90 
63 

89 
59 

62 
54 

69 
56 

85 
64 

87 
65 

89 
64 

75 

50 

83 

50 

61 
58 

90 
63 

92 
64 

93 
64 

91 
65 

91 
65 

83 

54 

82 
54 

as 

57 

93 
58 

90 
51 

91 
52 

83.4 
56.5 

GARY 

MAX 
MIN 

74 
57 

65 
55 

71 

48 

70 
41 

77 
41 

82 
45 

81 
57 

80 
55 

84 
56 

91 
59 

88 
59 

85 
54 

88 
56 

64 
66 

67 
64 

89 
63 

74 
52 

81 
52 

65 
59 

90 
61 

92 
63 

92 
62 

90 
63 

93 

64 

82 
53 

63 
52 

S9 

50 

93 
55 

91 
48 

90 
47 

84.0 
54.9 

KCPPERStON 

MAX 

MIN 

66 
52 

70 
49 

70 
48 

75 
39 

72 
45 

79 
54 

75 
59 

84 
57 

88 

60 

86 
61 

82 
58 

86 
54 

85 
64 

84 
62 

86 
64 

80 
59 

80 
46 

80 
56 

68 
60 

89 
64 

90 
62 

69 
63 

91 
63 

84 
65 

79 
52 

68 
51 

90 
55 

89 
55 

89 
52 

89 

54 

82,6 
56,1 

LEuISRUhG  2  SSW 

MAX 
MIN 

69 
55 

64 
53 

68 
45 

74 
38 

74 
44 

75 
66 

76 
56 

76 
56 

B6 
59 

86 
63 

85 

82 
54 

63 
61 

84 
61 

85 
72 

84 
61 

79 
42 

80 
54 

67 
60 

91 
61 

91 
66 

90 
64 

90 
63 

83 
66 

63 
52 

66 
64 

91 
63 

90 
59 

87 
50 

91 
53 

82,3 
56.2 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
52 

65 
54 

73 
49 

44 

BO 
45 

86 
46 

84 
54 

81 
58 

86 
58 

90 
62 

91 
59 

87 
55 

90 
54 

88 
64 

89 
66 

90 
61 

77 
49 

85 
51 

85 
62 

91 
62 

93 
63 

93 
64 

94 
65 

96 
66 

84 
55 

66 
52 

92 
54 

93 
56 

91 
50 

94 
52 

86.0 
56.1 

UNION 

MAX 
MIN 

70 
56 

65 
53 

63 
44 

69 
36 

74 
41 

77 
50 

77 
57 

76 
54 

78 
54 

87 
58 

87 
58 

83 
53 

84 
59 

84 
62 

87 
64 

67 
59 

76 
41 

80 
49 

76 
56 

69 
60 

91 
60 

93 
60 

91 
62 

92 
61 

84 
60 

93 
54 

86 
47 

88 
51 

81.8 
53.9 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
51 

67 
53 

70 
48 

73 
36 

77 
40 

73 
54 

74 
58 

80 
67 

B9 
60 

89 
56 

87 
55 

86 
50 

64 
62 

85 
60 

87 
60 

87 
61 

82 
41 

62 

50 

89 
61 

92 
61 

93 
60 

92 

62 

93 
61 

86 
62 

66 
49 

87 
50 

96 
60 

95 
53 

90 
44 

91 
50 

64.5 
54.0 

'CBThEaSTERN  06 

hfRKELtY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
53 

72 
49 

70 
43 

77 
41 

7H 

72 

54 

Bl 
61 

82 
61 

89 
57 

90 
64 

84 
58 

63 
44 

88 
60 

fl6 
72 

86 
68 

78 
59 

77 
41 

86 
47 

91 
66 

91 
63 

92 

64 

87 
69 

66 
65 

83 
67 

81 
56 

68 
48 

94 
51 

85 
49 

92 
50 

95 
61 

83,9 
56.3 

&••  R«l«ranc*  Not*i  Following  SUtloa  Indax 


1.1 

Al 

LY 

T 

■IV 

Ph 

Hf 

111 

JK 

bS 

WeST  VIROINIA 

Conllnuwl 

MM 

lt6« 

Slillon 

Day  Ol  Monlh 

i 

i 

1 

a 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

29 

29 

30   31 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

t6 

66 

74 

76 

77 

«1 

•  9 

66 

60 

63 

83 

60 

66 

71 

77 

•  9 

90 

66 

•  4 

68 

66 

64 

61   66 

92 

«1.3 

MIN 

*3 

«1 

41 

55 

56 

55 

55 

58 

57 

47 

62 

58 

62 

57 

39 

63 

63 

60 

62 

60 

63 

48 

49   47   53 

53,3 

H4HPER5  FERRV  NAT  MOM 

MAX 

76 

78 

7B 

69 

62 

85 

67 

95 

94 

83 

91 

90 

94 

90 

7S 

94 

97 

94 

94 

90 

9) 

91 

93   95   97 

86.0 

MIN 

•>•> 

<.; 

53 

54 

60 

63 

61 

67 

61 

52 

65 

70 

66 

64 

49 

70 

66 

69 

73 

70 

70 

56 

58   56   66 

60,8 

KfABNEVSVltLE  1  Nt> 

MAX 

T<. 

72 

7B 

77 

74 

80 

83 

87 

92 

79 

82 

86 

86 

90 

70 

66 

93 

93 

92 

88 

64 

80 

96   •»   92 

82,8 

MIN 

^<i 

1.5 

50 

58 

56 

60 

58 

67 

60 

47 

60 

66 

67 

60 

46 

70 

65 

66 

70 

65 

66 

60 

51 

54   52   65 

57,9 

KlYSER 

MAX 

^7 

70 

75 

83 

90 

91 

88 

86 

90 

90 

81 

69 

93 

91 

87 

64 

90   90 

63.) 

MIN 

46 

<>S 

49 

49 

61 

65 

58 

48 

59 

55 

42 

65 

63 

67 

65 

51 

55   61 

54,3 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

»8 

75 

77 

76 

80 

85 

90 

93 

79 

86 

69 

86 

93 

71 

78 

94 

94 

95 

89 

66 

90 

90 

87   93   96 

84.9 

•iS 

45 

50 

59 

58 

61 

60 

67 

54 

49 

62 

70 

67 

50 

46 

67 

65 

67 

70 

68 

66 

52 

58   54   64 

58.0 

MATHIAS 

MAX 

(■9 

69 

75 

77 

79 

82 

90 

90 

84 

80 

84 

80 

86 

71 

78 

91 

92 

67 

85 

69 

64 

80 

87 

83   90   92 

62.6 

■■3 

42 

44 

57 

54 

55 

56 

63 

57 

45 

60 

60 

63 

60 

37 

64 

62 

60 

63 

60 

64 

46 

47   47   54 

53.4 

wrOREflFLD  MCNEILL 

MAX 

7<. 

71 

79 

77 

60 

86 

93 

93 

89 

86 

88 

87 

69 

82 

77 

93 

95 

93 

92 

93 

88 

90 

93   94   96 

66.4 

MIN 

»S 

47 

43 

57 

56 

56 

58 

59 

55 

44 

61 

59 

63 

60 

37 

64 

65 

59 

65 

60 

63 

49 

45   46   54 

53.6 

O^PS 

MAX 

76 

70 

7  T 

67 

71 

81 

62 

87 

92 

81 

'9 

87 

86 

89 

70 

86 

92 

94 

92 

90 

66 

80 

94   65   92 

82.8 

MIN 

1.2 

45 

43 

53 

50 

55 

56 

64 

56 

46 

54 

61 

66 

62 

45 

44 

56 

64 

68 

67 

65 

52 

52   52   58 

54.1 

PE  TERSBuRO 

MAX 

72 

71 

80 

78 

60 

85 

93 

93 

89 

86 

85 

66 

92 

74 

79 

96 

95 

92 

91 

93 

86 

90 

89   94   96 

66.0 

MIN 

•■•> 

47 

48 

SO 

52 

60 

62 

66 

59 

49 

'0 

66 

66 

61 

42 

68 

68 

62 

67 

64 

70 

48 

49   50   59 

57.0 

PIEDMONT 

MAX 

70 

67 

73 

74 

66 

79 

62 

90 

66 

80 

80 

R4 

83 

87 

66 

65 

89 

69 

89 

65 

90 

60 

90   64   91 

60.2 

54 

46 

51 

50 

58 

56 

61 

68 

55 

51 

59 

62 

67 

52 

46 

52 

68 

70 

68 

66 

68 

56 

52   54   65 

57.0 

RCMNEY  3  NNE 

MAX 

70 

69 

78 

75 

80 

83 

92 

91 

85 

85 

86 

86 

89 

61 

79 

91 

92 

93 

88 

89 

86 

89 

65   93   94 

64,5 

MIN 

5". 

45 

46 

56 

56 

62 

59 

60 

58 

46 

61 

64 

64 

60 

39 

56 

65 

62 

68 

64 

65 

49 

51   49   58 

55.2 

wAROENSvILLE  R  M  FARM 

MAX 

73 

60 

69 

77 

78 

77 

80 

84 

91 

90 

80 

83 

87 

84 

90 

71 

78 

81 

93 

93 

92 

87 

91 

66 

81 

95   64   92 

82.9 

MIN 

■>2 

51 

43 

46 

52 

56 

56 

58 

61 

59 

47 

54 

62 

64 

62 

40 

45 

53 

65 

62 

66 

64 

66 

59 

48 

51 

50 

58 

54.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  Ol  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 

CLARKSBURG  1 

EVAP 
WIND 

29 

.09 
45 

.03 
75 

.29 

67 

.08 
40 

.15 
53 

.13 
34 

.13 

49 

.19 

47 

.23 

108 

.30 
88 

•  16 
46 

.IS 
63 

.04 
26 

.40 
73 

•  10 
76 

.22 

42 

•  17 
39 

•  08 
67 

•  3S 

59 

.10 
47 

.19 
39 

.17 
36 

.22 
62 

.22 

42 

•  20 
38 

.33 

46 

.22 
42 

•  08 
34 

.28       9.30 
35     !  1919 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.06 
21 

.04 
19 

*l 

.32 

50 

.20 

.17 
24 

.16 
39 

.13 

28 

.18 
32 

.23 

34 

.25 

44 

.26 

38 

.23 

36 

.17 
36 

.17 
40 

•l\ 

.21 

49 

•  24 
35 

.11 
22 

.15 
41 

•  27 
47 

.37 

42 

.19 
25 

.15 

30 

.04 
49 

•  14 
40 

.29 

34 

.30 
32 

•:: 

.27       9.89 

43,      1109 

SOUTHWESTERN  03 

i 

hOGSETT  6ALLIP0LIS  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 
35 

35 

.18 
35 

.16 
52 

.16 
32 

.18 
23 

.16 
38 

.08 
31 

.11 
28 

.37 
66 

.3* 
85 

.24 
41 

.10 
34 

•  24 

58 

.23 

92 

•  33 

76 

•  29 

57 

•  17 
26 

.13 
32 

•  29 
96 

•  36 
63 

.33 

51 

'\l 

.30 
48 

.25 

69 

.36 
39 

.26 

30 

.26 
27 

.14 

50 

•2e'      6. 978 
35       1369 

SOUTHERN  05 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
16 
73 
56 

.05 
27 
67 
58 

.12 
28 
75 
53 

.18 
37 
76 
51 

•  17 
20 
86 

51 

.16 
24 

60 
54 

.08 
16 
73 

58 

.10 
23 
81 
62 

.09 
22 
83 
62 

.22 

37 
94 
67 

.21 
39 
91 
65 

•  27 

60 

•  17 
29 
92 
60 

.20 
41 
90 
61 

.19 
43 
90 
67 

.22 
56 

92 
65 

•  16 
40 
8S 
55 

.22 
22 
91 
55 

.10 

83 

61 

•  23 

37 
96 
64 

.29 
35 

98 
68 

•  24 
33 

98 
67 

.30 
35 

96 
68 

.25 
33 
95 

63 

.14 
25 
87 
99 

.26 
32 
91 
59 

.24 
29 
95 

60 

■11 
96 
63 

•  30 
26 
96 
62 

94 
98 

5.77 

925 

67.9 

60.4 

NORTHEASTERN  06 

WARDENSVILLE  R  f    FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

^ 

.05 

.18 

• 

.19 

.22 

.18 

.11 

.09 

.16 

.21 

.37 

.27 

•  20 

m 

•  17 
33 

•  09 
33 

83 
67 

.23 

90 
91 
52 

•  24 
29 

91 
42 

.20 
28 
91 

•  33 

70 
96 

71 

.36 

ii 

•  19 
36 
99 

67 

.08 
35 

93 
62 

.18 
30 
93 

62 

.27 
7* 
92 
62 

.27 
39 
91 
58 

.26 
29 
99 
98 

.28 
38 
95 

59 

.19 
32 
91 
62 

•  29 

29 

97 
61 

6.32B 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

!>.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

■o   » 

ill 

Hi 
III 

SlAtion 

a 

> 
£ 

cui3  a 

0> 

1 

< 

1  . 
S  1 

=   -1 
0   B 

S 

II 

< 

o  t- 

o  t- 

O  tA 

a. 

s 
a 

o  t- 

O  l/> 

H 

s 

s 

Ol 

0> 
0> 

1 

.I 

1 

BECKLEY  WB  AIRPORT 

24 

5 

7.5 

28-M- 

29 

18 

84 

84 

63 

61 

5 

6 

I 

2 

0 

0 

14 

- 

6.7 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

22 

11 

5.7 

36++ 

28 

15 

86 

86 

" 

56 

2 

3 

4 

1 

2 

0 

12 

- 

6.8 

ELKINS  WB  AIRPORT 

25 

5 

6.2 

35++ 

36 

20 

96 

93 

56 

66 

3 

4 

7 

3 

0 

0 

17- 

_ 

6.9 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

18 

6 

6.5 

20++ 

24 

16 

85 

91 

" 

59 

3 

2 

9 

0 

0 

0 

14 

- 

5.7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

- 

- 

6.1 

28 

SW 

23 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

5 

2 

1 

0 

16 

58 

- 

S**  R«lcr«nc»  Notaa  Foltowing  SuUon  Iad*x 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DELAYED  DATA 


Terr 

perature 

Precipitation 

S.  3 
o    E 

11 

.   1 
Ik 

1 
< 

s  i 

CI    1^ 

1 

X 

1 

1 

a 

No.  of  Doy< 

s 

.o   E 
1   6 
r  z 

II 

1 
o 

Q 

Sno 

«,  Sleet 

No.  of  Days 

Stotien 

Mox. 

Min. 

1 

s  5 

Q 

1 

1 

: 
1 

o 

kl 

al 

sl 

5  1 

o^ 

DECEMBER    1963 

WEST    UNION 

32.9 

15.4 

2'.. 2 

59 

7 

-    8 

22 

1259 

0 

15 

31 

5 

1.41 

.40 

23 

11.7 

5 

24+ 

5 

0 

0 

JANUARY    196* 

HUNTINGTON    FED    BLDG 

'.6.9 

26.7 

36.8 

-    0.8 

69 

22 

8 

14 

865 

0 

5 

23 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4        5    I    6 

7    1    8        9 

10    1    U        12 

13      14      15 

16  1   17      18 

19  {  20      21 

22      23      24 

25      26   I   27 

28   1  29      30 

31 

DECEMBER    1963 
WEST    UNION 

JANUARY    1964 
HUNTINGTON    fED    BLOG 

MARCH    1964 
SMOOT 

1.41 
4.28 

T            .08 

.11 

.01       .30 

.27      .15 
.04    1.10 

.03                   .25 
.61       T 

T 
.92 

T                        .15 

T 

.15      .18 

.40      .0<^ 
.15 

.04 
.13 

T 

.35      .30 

.03 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

f 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

.2 

.3 

14 

IS  !  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

DECEMBER    1963 

WEST    UNION 

MAX 
MIN 

36 
27 

36 
22 

37 
30 

36 
23 

36 

30 

41 
30 

99 
25 

53 

28 

33 
26 

30 
21 

35 

21 

38 
31 

35 

31 

31 
14 

17 

4 

20      26 
12         4 

27 

15 

16 
9 

13 
-    6 

22 

-    6 

30 
-    8 

31 
13 

31 
24 

32 
14 

55 

10 

42 
20 

35 
11 

30 
5 

26 
-    2 

31 
-   1 

32.9 

15.4 

JANUARY     1964 

HUNTINGTON    FED    SLOG 

MAX 

MIN 

32 
28 

47 
28 

59 
45 

45 

30 

52 
23 

45 

28 

35 
32 

55 
29 

59 

31 

31 
19 

42 

14 

32 
22 

22 

15 

22 

e 

34 
9 

39 

21 

44 
16 

51 
28 

53 
26 

53 

38 

60 
33 

69 
32 

68 
37 

62 
39 

62 

37 

49 

37 

50 

33 

33 
18 

46 
15 

51 
27 

52 

30 

46.9 
26.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indax 
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STATION  INDEX 


Klf   VinoiNIA 


^ 

OBSERVATION 

i 

N 

K 

8 

TIME  AND 

3 

I 

■ 

fi 

TABLES 

STAHON 

COUNTY 

< 

5 

OBSERVER 

1   .. 

^ 

1 

3 

i 

g 

i 

t 

Si 

AllHiaHT 

00** 

0*1   PRCSTOM 

i«  I* 

T9 

It 

ijt< 

It 

HONONOANILA    POWCR    CO. 

0«  MONROI 

tT    ** 

in 

RAlllC    L.    SIMS 

01*! 

0«t  RAMDOtPM 
04i  POCAHONTAS 

>a    99 

79 

I0l( 

TA 

OMCR    S.    SMITH 

AHIOVALI    t 

0>A« 

la  ]* 

T9 

1710 

9»1      8« 

MRS,    NIITII    R,    SHICTS 

AIHCNS    CO«CO«D   COLLe«C 

0111 

MIRCIR 

1?    19 

01 

2*00 

IP 

SP 

CONCORD    (.OLLCaC 

a*VARO 

0«JT 

ftNANT 

3«    U 

2l7^ 

9P|      7A 

HOWARD    R.    FULK 

■ICKLCT    V    A   HOSPITAL 

o»ao 

0* 

RALItOM 

API      8A 

V.    A.    HOSPITAL 

•eCKktT    M*    AP 

0>«] 

KALI 1 OH 

IT   ♦? 

Mid   MID 

U    S    WIAIH(R    DURCAU 

•ILINOTON 

0»l' 

SARBOUfl 

1' 

3*   OJ 

1*71 

t)3      7A 

OeOROE    ».    HILL  YARD 

MLLevaie  dam  jo 

01 

HOOD 

3«    09 

81 

*» 

60^ 

TA 

CORPS   OF    (NGINftRS 

BCkVA 

06*1 

0* 

NICHOLAS 

>a  1* 

81 

12 

74^ 

RAYMONO    t.     PHILLIPS 

etN»ON 

0t19 

HARRISON 

11 

»*  o« 

80 

11 

1080 

*rt    *P 

CLARKSttUHG   HATER    BOAMO 

seis  "wi  I  ss( 

06aT 

01 

TVLCR 

1«   28 

•  1 

04 

6** 

8«J      8A 

ROetRI    N.    HALL 

amiccLCv  jPKiNas 

OTIO 

0* 

MOAOAN 

J»   IT 

640 

*ri    8P 

H.     M.     RUPPINIMAL.     |I| 

•  mCN    RIVER    «    SSH 

0«*4 

NICHOLAS 

38   29 

*3  '" 

SOUTHEASItftN    GAS    CO. 

•LUtrULO    fAk    A|RP»»T 

0«1 

HCRCER 

IT  la 

81 

IS 

.i: 

FID.    AVIATION    AGENCY 

BLUCSTONI    DAM 

SUMMERS 

3T    39 

1388 

BA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BRANCH).  AND 

lOT' 

38    13 

82 

12 

600 

TA 

BERYL    L.    WINTERS 

■RaNOONVILLE 

0' 

PREiTON 

39    *0 

37 

1798 

BA 

SA 

VEflL    t.    GALLOWAY 

tHUiHV    RUN 

120* 

06 

PENDllTON 

38    90 

79 

19 

1379 

TA 

M 

JOHN    B.    SHRtVE 

BUCKEirC 

1219 

0* 

POCAHONTAS 

38    11 

80 

08 

2100 

5P 

7A 

MISS     ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    I    H 

1220 

UPSHUR 

11 

39    00 

1**5 

ftp 

OR.    ARTHUR    0,    GOULD 

BWRNSVILLE 

BRAXtON 

JOHN    H.    BROWN 

CAIRO    i    S 

DIB 

RICHK 

39    10 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAHOEN  ON   OAUCEY 

WEBSTER 

38   12 

36 

2100 

u 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN   VALIC* 

i>*: 

0* 

TUC«ER 

39  OS 

T9 

28 

S290 

6P 

60 

BEN    F.    THOMPSON 

CENIRALIA    i    NNH 

192ft 

BRAXTON 

38  >a 

80 

39 

1290| 
9)9l  MIO 

7A 

JAMES    H    LINGER 

CHARLIiTOH    HB    «P 

l»TO 

38   22 

81 

38 

MIO 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

CHARLtSTON    I 

iSTi 

38   21 

3* 

9A 

H.    VA,    WATER    SVC.    CO, 

CtARRSBURG    1 

IfcTTf  02 

MARR I  SON 

39    16 

80 

21 

977^  MIO 

MIO 

MID 

c 

HENRY    R.    GAY 

C1.AT    X 

169«i   0* 

CLAY 

38    2T 

81 

09 

7221 

TA 

H 

MRS.    SARAH   e.    FRANKPORI 

CLfNDENIN    I    SW 

1723   0* 

SB    29 

81 

22 

6l5 

8A 

KATHERINE    M.    RADER 

CORION 

19*5   OS 

38   29 

16 

6P 

HOPE     NATURAL     GAS    CO. 

CRESION    I    SSW 

in^ii 

WIRT 

38   »fr 

81 

17 

6*a     TA 

TA 

H 

SEHARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

TUCKER 

39   08 

28 

swd 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DRY    CBEEK 

2«62|   0*. 

ST    92 

81 

28 

126*1 

890]      9P 

TA 

MRS.    RUTH    C.    JARRELL 

DUNLOH    4    E 

2520  OK  WAYNE 

3*   02 

20 

9P 

KELLY    BROWNING 

EAST    RAINELLE    1    NNE 

I61H   0«|  GREENBRIER 
2Tll|  OS  RANDOLPH 

80 

2*]0i 

TA 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

CLRINS    we    AtRPOfll 

1( 

38   93 

79 

1970  MIO 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENflORO 

2T*«|   01    RITCHIE 

59    16 

81 

0* 

8091 

7A 

] 

MRS.    RUBY    I.    GORRELL 

FAIRMONT 

29201   02|   MARION 

59    28 

80 

08 

1298,  MIO 

MID 

1 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

30T2|   0*1  MERCER 

37    39 

81 

07 

3229|      7A 

7A 

FRED    E.    BOWLING 

FRANIILIN    2    NE 

J21S    06|   PENDLETON 

38    40 

19 

19001      6P 

TA 

GEORGE    D.    HAMMER 

FREEMANSBURG 

323B   02   LEHIS 

39   06 

1030J 

EQUITABLE    GAS    CO. 

3353   0)   MC   DOWELL 

37    22 

JAMES    KJSM 

GASSAtfAV 

3361    02    BRAXTON 

840{      6P 
72  T      7A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO, 

GLENVILLE 

3SM    02    GILMER 

38    96 

80 

50 

LEWIS    WOLFE 

GRANISVILLE    ;    NH 

36*t    02  CALHOUN 

38    96 

81 

06 

7  so!      BA 

BA 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GRIFFIIHSVILLE 

37*9    03)  LINCOLN 

38    1* 

99 

9»o; 

ROeiN    B.    MOORE 

HACKER    VALLE-r 

3T9«   0*   WEBSTER 

38    39 

80 

23 

19011 

TA 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

MALL 

3816    OZ    BARBOUR 

10 

39   03 

80 

07 

1 37  J 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

38*6    031   LINCOLN 

392Tt  06l   JEFFERSON 

38    17 

82 

6*2|     8A 

BA 

H.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

NARPEBS   FERRY 

39    19 

7A 

HISS    ELEANOR    J.    WHITE 

NARPEHS   FERRY    NAT    HON 

3932    0&    JEFFERSON 
397*   02    WETIEL 

39    19 

9( 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

39    S3 

80 

40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

MICO 

*12B    OA,   FAYETTE 

38    07 

00 

I95i 

MBS    MILDRED    E    CRIST           1 

MOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

4201^   OJ   MASON 

38    41 

82 

11 

9Td      7A 

7/ 

CORPS    OF    ENGINEERS              ■ 

HOPEMONT 

*26*   0*^   PRESTON 

1] 

39    26 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  mformation  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Slate  Climatologist.  Agricultural  Engineering  Building,   West  Virginia  University,   Morgantown,   West  Virginia    26506, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


DIMENSIONAL  tJNITS:        Unless  other 
are  the  sums  of  the  negative  departure 


•  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in   mches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
average  daily  temperatures  from  65'  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 


OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipita- 
tion" table.  "IDaily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  slee 

ability  in  the  snowpack  may  i 


^  obse 
Entr; 


itions.    consequently,  occasional   drifting  and  other  causes  of  local  var 
i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


on  the  ground.     Samples  for  obtair 
apparent  inconsistencies  in  the  rec 


nd"  table. 


1  the  "Seasonal  Snowfall"  table, 


elude 


and  sleet.     Entr 


J  of  ; 


;  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


1  the  July  i 


>  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:        Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12   SSW,   indicate  distance  in   miles  and  direction  from  the  post  offici 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Sm 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  fiill  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

;  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 


wfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 


nile  data. 


M      One  or  more  days  of  record  missing:    if  average  value  is  entered,  le 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage.      (Thesi 


lis  J 


sentially  accurate  but  r 


ary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


aU  t 


V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C      Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are 
G      "Soil  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset'. 
VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

;  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howeve 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 


1  ground  in  that  month. 


#       Thermomete 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 


;  indicates  that  the  then 


xposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


either 


smg  e 


eceived  too  late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year,      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402. 
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WEST  VIRGINIA  -  JULY  1964 


TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION   EXTREMES 

Highest  Temperature:  98°  on  the  27th  at  Benson 

Lowest  Temperature:  32°  on  the  7th  at  Canaan  Valley 

Greatest  Total  Precipitation:  8.  50  inches  at  Hacker  Valley 

Least  Total  Precipitation:  1.  33  inches  at  Mathias 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  10  inches  on  the  13th  at  Harpers  Ferry  Nat  Mon 


SPECIAL   WEATHER    SUMMARY 


Temperaturewise,  July  was  fairly  cool  and  com- 
fortable the  first  16  days.  The  7th  of  July  brought 
a  new  record  low  of  42  degrees  F.  to  Elkins 
while  Canaan  Valley  had  a  cold  32  degrees  F. 
After  a  gradual  warmup,  typical  hot  muggy  mid- 
summer weather  returned  on  the  17th  and  started 
the  longest  heat  wave  of  the  summer.  Parkersburg 
had  12  consecutive  days  above  90  degrees  F.;  this 
has  only  been  exceeded  in  1930  and  1940  in  its  76 
years  on  record.  On  July  30  this  heat  wave  was 
finally  broken  by  violent  cold  frontal  thunderstorms 
which  pushed  their  way  across  the  State. 

The  relatively  dry  weather  throughout  the  month 
proved  detrimental  to  many  crops,  especially  in 
the  Eastern  Panhandle  and  in  the  southwestern  part 
of  the  State.  Rainfall  in  Charleston  was  the  least  re- 
corded for  July  since  1924.  At  the  end  of  the  month 
rainfall  was  badly  needed  statewide,  according  to 
the  Statistical  Reporting  Service  (U.  S.  Dept.  of 
Agriculture).  The  overall  rainfall  picture  is  best 
shown  on  the  accompanying  map,  which  gives  the 
totals   in  inches  for  the  months  of  May,  June,  and 


July.  The  greatest  totals  were  received  over  the 
western  approaches  to  the  Allegheny  mountains. 
Belington's  14.43-inch  total  is  still  about  1/2  inch 
below  its  average.  Small  areas  in  the  Northwest- 
ern and  North-central  climatic  divisions  had  over 
12  inches,  but  Mannington's  total  was  still  about 
2-1/2  inches  below  its  30-year  normal.  In  the  east, 
Martinsburg  was  5-1/2  inches  below  its  normal. 
Elsewhere,  Gary  was  4  inches  below  while  Hog- 
sett  Gallipolis  Dam  on  the  Ohio  River  was  6  inches 
below  its  30-year  normal. 

Streamflow  was  deficient  throughout  the  month  and 
the  U.  S.  Geological  Survey  reported  their  observa- 
tion well  at  Glenville  dropped  to  its  lowest  July  re- 
cording in  10  years. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia      26506 
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CRESTON  1  SSW 

66.3 

58.0 

72.4 

.  2.0 

93 

28. 

46 

7. 

1 

14 

0 

0 

0 

3,31 

-  1.05 

1.04 

13 

.0 

0 

6 

1 

moundsville 

87.7 

62.1 

74.9 

94 

27 

52 

6. 

0 

16 

0 

0 

0 

3.28 

1.05 

12 

.0 

0 

s 

I 

nEk  Cumberland 

85.9 

61.6 

73.6 

-   .5 

92 

28 

49 

6. 

1 

9 

0 

0 

0 

5.34 

1.38 

2,06 

12 

.0 

0 

9 

2 

NEki  MARTINSVILLE 

67.8 

63.9 

75.9 

.0 

96 

27 

54 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

3.92 

-   .87 

1.33 

9 

.0 

0 

5 

I 

PARKERSBUR6  FAA  AP 

86.0 

64.7 

75.4 

95 

24 

52 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

3.77 

.85 

3 

,0 

0 

8 

0 

parkersbubg  wb  city    R 

86.2 

64.6 

75.4 

.4 

95 

27 

53 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

3.60 

-   .51 

1.06 

29 

.0 

0 

6 

I 

WEIRTON 

66.3 

63.5 

74.9 

94 

23 

51 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

4.73 

1.93 

12 

.0 

0 

6 

2 

wELLSBURG  3  NE 

86.9 

56.4 

72.7 

-   .5 

93 

28. 

42 

6 

4 

13 

0 

0 

0 

3.89 

-   .56 

1.25 

12 

.0 

0 

8 

1 

WHEELING  GARWOOD  DM  12 

66.9 

63.7 

75.3 

,7 

97 

28 

53 

6. 

0 

15 

0 

0 

0 

4,08 

.19 

1.72 

13 

.0 

0 

8 

2 

2 

DIVISION 

74.5 

-   .3 

3.94 

-   .41 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 

83.0 

57.5 

70.3 

91 

29. 

45 

7 

u 

2 

0 

0 

0 

3.70 

.84 

13 

.0 

0 

8 

0 

BENSON 

88.8 

58.9 

73.9 

.5 

98 

27 

45 

5 

1 

13 

0 

0 

0 

4.51 

-   .50 

.84 

13 

.0 

0 

8 

0 

BUCKHANNON  2  W 

83.8 

56.4 

71.1 

-   .7 

92 

28» 

45 

7* 

6 

2 

0 

0 

0 

4.56 

-  1.03 

.96 

12 

.0 

0 

8 

0 

CLARKSBURG  1 

8*. 5 

60.4 

72.5 

.  1,0 

94 

27 

49 

7 

1 

9 

0 

0 

0 

3.77 

•   .80 

1.38 

9 

.0 

0 

6 

2 

FAIRMONT 

83.6 

62.2 

72.9 

-  1,7 

93 

27 

52 

7. 

0 

6 

0 

0 

0 

2.07 

-  2.46 

.83 

12 

.0 

0 

6 

0 

GASSAWAY 

85.9 

61.5 

73.7 

93 

28. 

49 

6* 

0 

9 

0 

0 

0 

4.U8 

1.55 

9 

.0 

0 

8 

1 

GLENVILLE 

87.0 

60.8 

73.9 

•  1,8 

94 

29. 

49 

6. 

1 

15 

0 

0 

0 

2.86 

-  2.47 

.97 

30 

.0 

0 

8 

0 

6RANTSVILLE  2  NW 

88.2 

60.8 

74.5 

95 

25. 

50 

6. 

0 

16 

0 

0 

0 

5.53 

1.40 

26 

.0 

0 

6 

2 

MANNINGTON  1  N 

86.0 

59.2 

72.6 

,2 

93 

27 

47 

7. 

2 

12 

0 

0 

0 

3.17 

-  1.89 

.88 

29 

.0 

0 

6 

0 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

85.9 

62.4 

74.2 

94 

27 

50 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

2.58 

-  2.30 

.72 

12 

.0 

0 

5 

0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

82.3 

62.7 

72.5 

91 

27 

52 

7. 

I 

2 

0 

0 

0 

3.91 

1.27 

29 

.0 

0 

8 

1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

85.1 

61.3 

73.2 

93 

28* 

50 

5 

1 

10 

0 

0 

0 

3.59 

-   .60 

.87 

13 

.0 

0 

6 

0 

WESTON 

86.5 

60.7 

73.6 

-  1.5 

95 

28 

50 

7. 

I 

14 

0 

0 

0 

5.70 

.24 

1.10 

20 

.0 

0 

12 

2 

WEST  UNION 

85.4 

61.4 

73.4 

92 

27. 

49 

5 

1 

a 

0 

0 

0 

2.50 

.62 

29 

.0 

0 

7 

0 

DIVISION 

73.0 

•   .9 

3.75 

-  1.17 

.0 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  wB  AP         R 

86.'. 

63.6 

75.0 

.1 

95 

28 

51 

6 

0 

11 

0 

0 

0 

2.76 

-  2.91 

1.19 

12 

.0 

0 

1 

CHARLESTON  1 

67.6 

65.1 

76.4 

95 

29. 

53 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

3.71 

-  1,79 

1.20 

13 

.0 

0 

I 

CORTON 

67.5 

61.4 

74.5 

96 

23 

48 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

5.17 

1.45 

9 

.0 

0 

2 

OUNLOW  5  E 

85,2 

61.8 

73.5 

91 

23. 

51 

5 

0 

6 

0 

0 

0 

4.44 

1.28 

12 

.0 

0 

2 

HAMLIN 

67. 8M 

60. 2M 

74. OM 

95 

28. 

46 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

5.93 

3.50 

27 

.0 

0 

2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

68.3 

61.5 

74.9 

97 

28 

50 

6. 

0 

15 

0 

0 

0 

1.83 

.  2.31 

.81 

13 

.0 

0 

0 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

67.3 

64.7 

76.0 

.8 

95 

23 

51 

6* 

0 

13 

0 

0 

0 

2.18 

-  2.32 

1.02 

12 

.0 

0 

1 

LOGAN 

69.3 

63.5 

76.4 

96 

29. 

54 

7» 

0 

16 

0 

0 

0 

2.74 

.  2.19 

1.54 

13 

.0 

0 

1 

LONDON  LOCKS 

67.9 

64.6 

76.3 

96 

25 

55 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

6.50 

2.05 

10 

.0 

0 

3 

MADISON 

67.4 

63.5 

75.5 

95 

29 

51 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

3.30 

1.53 

13 

.0 

0 

I 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

88.9 

61.1 

75.0 

96 

25 

47 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

2.67 

1.21 

29 

.0 

0 

I 

RAVENSWOOD  DAM  22 

89.0 

62.9 

76.0 

.5 

96 

25 

50 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

5.80 

1.36 

1.68 

30 

.0 

0 

I 

RIPlEY 

89.6 

62.1 

75.9 

96 

26. 

48 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

3.23 

.55 

29 

.0 

0 

0 

SPENCER 

66.5 

60.4 

73.5 

-   .9 

93 

27. 

46 

5 

2 

11 

0 

0 

0 

3.38 

-  1.28 

1,16 

13 

.0 

0 

1 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

90.3 

64.7 

77.5 

-   .1 

96 

29. 

54 

6. 

0 

19 

0 

0 

0 

4.09 

-   .99 

1.23 

22 

.0 

0 

11 

1 

WINFIELD  LOCKS 

67.8 

63.6 

75.8 

-   .6 

96 

28 

S3 

7. 

0 

15 

0 

0 

0 

2.58 

•  1.91 

,68 

19 

.0 

0 

8 

0 

DIVISION 

75.4 

-   .6 

3,77 

.  1.16 

.0 

CENTRAL  0* 

ARBCVALE  2 

82.5 

51.7 

67.1 

89 

28. 

37 

6 

26 

0 

0 

0 

0 

1,75 

.  2.86 

.86 

13 

.0 

0 

4 

0 

BAYARD 

79.5 

53.5 

66.5 

-   .4 

87 

28 

38 

7 

33 

0 

0 

0 

0 

4.03 

-   .77 

.88 

22 

.0 

0 

10 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

80.6 

56.4 

68.6 

-  1.9 

87 

17 

42 

6 

16 

0 

0 

0 

0 

4,98 

-   .17 

1.15 

2 

.0 

0 

8 

I 

BECKLEY  WB  AP 

80.1 

57.6 

68.9 

86 

28 

46 

6. 

8 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.07 

12 

.0 

0 

7 

1 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVULE 

80.9 

55.8 

68.4 

90 

29 

42 

6 

29 

1 

0 

0 

0 

3.75 

.97 

13 

.0 

0 

8 

0 

BUCKEYE 

64.1 

56.2 

70.2 

90 

28 

40 

7 

8 

1 

0 

0 

0 

3.94 

.83 

13. 

.0 

0 

10 

0 

CANAAN  VALLEY 

76.5 

50.1 

63.3 

82 

28* 

32 

7 

71 

0 

0 

1 

0 

3.50 

.98 

22 

.0 

0 

10 

0 

ELKTNS  WB  AIRPORT 

80.7 

56.4 

68.6 

-  1.5 

89 

28. 

42 

7 

23 

0 

0 

0 

0 

5.19 

-   .30 

.89 

8 

.0 

0 

0 

FLAT  TOP 

76.1 

56.2 

66.2 

-  1.3 

84 

29 

42 

6 

37 

0 

0 

0 

0 

2.90 

-  1.95 

.76 

21 

.0 

0 

0 

HOPEMONT 

79.0 

54.4 

66.7 

87 

28 

40 

7. 

41 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.61 

2 

.0 

0 

2 

MC  ROSS 

81.4 

56.5 

69.0 

88 

28 

42 

6 

9 

0 

0 

0 

0 

4.27 

.71 

12 

.0 

0 

11 

0 

OAK  HILL 

64. 3M 

58, 4M 

71. 4M 

93 

1 

46 

6 

5 

4 

0 

0 

0 

4.21 

1.37 

13 

.0 

0 

2 

PARSONS  I  SE 

83.2 

58.4 

70.8 

90 

28* 

46 

7 

5 

3 

0 

0 

0 

4.39 

1.02 

12 

.0 

0 

10 

1 

PICKENS  1 

77.1 

54.0 

65.6 

85 

28 

42 

6. 

42 

0 

0 

0 

0 

6.37 

1.43 

10 

.0 

0 

14 

1 

RICHWOOD 

81.9 

55.6 

66.8 

89 

29» 

41 

6 

20 

0 

0 

0 

0 

5.52 

1.42 

23 

.0 

0 

u 

1 

ROWLESBURG  1 

84.3 

60.3 

72.3 

93 

27 

47 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

4.37 

1.85 

2 

.0 

0 

I 

SPRLCE  KNOB 

78.8 

58.4 

68.6 

87 

1 

50 

6» 

18 

0 

0 

0 

0 

3.85 

1.20 

13 

.0 

0 

10 

I 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

85.6 

58,6 

72.1 

93 

25 

47 

7* 

0 

6 

0 

0 

0 

5.29 

1.64 

12 

.0 

0 

12 

I 

DIVISION 

68.5 

-   .6 

4.19 

•  1.36 

.0 

SOLTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

81.4 

58,5 

70.0 

86 

29 

45 

6 

10 

0 

0 

0 

0 

3.70 

.63 

30 

.0 

0 

11 

3 

0 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

78.4 

60.3 

69.4 

84 

28* 

50 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

4.92 

1.85 

19 

.0 

0 

5 

4 

2 

BLUESTONE  DAM 

65.9 

60.7 

73.3 

94 

29 

50 

7» 

0 

8 

0 

0 

0 

1.70 

.44 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Contlnutd 


weST  VIRGINIA 
JULY    196* 


T«mp«rBlur« 

Prtdplltllon 

^1 

►1 

< 

|5 

h 

1 

1 

I 

1 

1 
1 

No.  ol  D>r 

1 

lj 

s 

1 

Skow.UmI 

No.  ol  Dara 

Slitlon 

Mu. 

Ml>. 

I 

ii 

1 

i 

1 

■A 

■A 

■A 

l\ 

S»PV                //R 
KOPPERSTON 
LEWlSeURG  2    SSW 
PINEVILLE 

UNICN 

06.0 
83.3 
83.'. 
86.5 
83.* 

?8.(5 
60.0 
58.6 
60.2 
56.3 

72.0 
71.7 
71.0 
73.* 
69.9 

.   J.O 

-  1.7 

fi 

88 
89 
93 
91 

28. 

28. 

3« 

29* 

I 

4T 
*8 
*5 
*9 
*2 

7. 

6 

6 

6 

6 

2 

1 
* 
0 
11 

IS 

0 
0 
8 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
0 
0 
0 
0 

A 

0 
0 
0 
0 

3.BII 
3.17 
*,67 
3.92 
5,7* 

•  1.29 

1.59 

l.Ol 

.73 

2,30 
1.13 
1,5* 

23 

12 

27 

2 

13 

.6 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

10 
11 

10 

11 

10 

* 
2 

2 
* 
* 

I 

0 

1 
1 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

86.7 

57.6 

72.2 

-   .3 

93 

12. 

*1 

6 

* 

8 

0 

0 

0 

3.** 

-   .8* 

1.17 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

71.* 

.  1.6 

3,90 

-   .5* 

.0 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAy  WON 
KEARNEYSVILLE  1  Nh 
KEYSER 

87,6 
83.1 
90. » 
66.3 
86.9m 

61,0 
57.* 
65.* 
62.8 
60.7M 

7*. 3 

70.3 
77.9 
7*. 6 
73. 6M 

-   .9 

9* 
92 
97 
97 

29 
28 
29. 

1 

*6 
** 
5* 
*8 
*S 

6 
6 
6 
6 

7 

0 

* 
0 
0 
0 

11 

1 

20 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,*9 
1.91 
5,00 
2.99 
2.93 

-   .63 

1.17 
1.07 
*,10 
2,00 
1.05 

12 
12 
13 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

s 
I 

2 
2 
2 

MARTINSBURG  F«A  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 

87.6 
85.7 
89.6 
87.9 
89.3 

63.5 
56,9 
57.1 

60.7 
61.0 

75.6 
71.3 
73.* 
7*. 3 
75.2 

-   .7 
1.1 

95 
92 
96 
96 
97 

3 
28 
28 
29 
28 

50 
** 
*2 
50 
*6 

6 
7. 

7 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

* 
17 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,5* 
1.33 
2.70 
1.57 
2.91 

-  l.O* 

-  .50 

2,18 

,86 

.75 

1.20 

1.25 

12 
12 
29 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 

2 

PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
WARDENSVlLLE  R  M  FARM 

84.9 
88.5 
86. IM 

61.8 
59.5 
59. 5M 

73.* 

T*.0 
72, 8M 

-   .2 

.0 

93 
96 
9* 

21 

19 

1 

*9 
*5 
*7 

6 
6 
6 

1 

0 

I 

7 

I* 

u 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.52 
2.93 
2.02 

.05 
-  1.83 

2.*0 
.91 
.62 

13 
22 
13 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

3 

2 

DIVISION 

73.9 

-   .1 

2.68 

-  1.02 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

12 

3 

4 

5   6 

7  1  8  1 

9 

10  1 

11   12 

13  1 

14  [l5 

16   17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23 

24 

2S| 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOKTHIIESrERN  01 

MLievlLLt  D«P<  JO 
BENS  RUN  I  S5t 

c»iao  >  5 

CRESTON  1  Six 
ELUENBORO 

A, At 

5.31 
4.32 

T 

T 
.01 

•  52 

.21 
.97 

.19 

-   - 

7 

.20 
.09 

,04 

•  12 

•  12 

1.36 

.49 

.03 

.60 

.47 

7 
1.04 
,68 

■    - 

.06 
.05 

T 

.27 

T 

.10 
.17 
.16 

.02 

T 

.42 

T 
.94 

.32 

,60 

.57 

.32 
.27 
.32 

1.04 

.85 
.86 
1.82 

-  : 

nc  meChen  0«h  is 

MOUNOSVILLE 
NEW  CUHBERHNO 
NEa  ««RTIN5VILtE 
PARKERSBURG  FAA  AP 

2.<B 
3. 21 
S.3A 

S.92 

S.TT 

.47 

T 

.89 

.39 

.22 

.07 
.40 
,13 

T 

.19 
.38 

.2a 

.09 

T     ,04 

T 

1.33 

.94 

•  09 

•  10 
U24 

T 
1.09 
2.08 
.97 
.71 

1.76 
.34 
.12 

T 

.01 
.02 
.62 

.4, 
.53 

.25 

.82 
.01 

T 

.25 

.03 

.34 

.52 

T 

.02 

.12 

T 

.23 

.17 
.19 
.34 
.35 

.30 

PARKERS8UR0  aB  ClTv     R 
ST  XARYS 

WASHINGTON  DAM  19 
aEIRTON 
•ELLSBURS  >  NE 

3. to 
3.19 
3.92 

A.T9 
3. BR 

T    T 

.18 

.03 

.72 

.oa 

.09 

.06 

T     7 

,32 

,21 

,48 
,98 

T 
.26 

.10 

.04 
.94 
.23 

.60 
.44 

1.93 
1.29 

.49 

.05 
.50 

.09   .07 
.03   .23 

T 
,89 

,03 
.33 

T 

.03 

T 

7 
.85 

.11 

.01 

.52 

T 

1.10 

T 

.73 

.14 

.21 

1.06 
.42 

2.57 
.05 
.09 

.23 

■HEELING  HARaOOO  D»  12 

t.oa 

.22 

,21 

.21 

.26 

•  01 

1.72 

T 

•  19 

1.15 

T 

T 

.15 

, 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  w 
BURNSVILLB 
CENTRALIA  2  NNM 

3. TO 
A.91 
A.St 

s.ts 

A. 32 

.01 

.06 
.06 
.24 

.06 

.98 

,76 
.06 

.04 
.27 
.07 
.19 
.09 

.09 

.01 

.05 

•  24 

•  12 
,24 

,05 
.07 

.98 

:ll 

.16 
.04 

.75 

.04 
.09 
.57 
.49 

•  68 

.96 

•  84 

•  84 

•  38 

1,20 
1,32 

.01 

.06 

.03 

T     T 
•  06 

T 

.09 

.45 
.32 

.04 

.88 
.22 

.30 

.23 

.02 
.49 

.15 

.06 
.01 
.03 

.73 
.12 

.53 

.90 

.02 

.14 
.51 
.47 
1.62 
1.23 

CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAHAY 
SLtNVlLLE 
GRANTSVILLE  2  NM 

3.TT 
2.0T 

t.oa 
2, at 

9.93 

T    .04 
.12 

.24 

7 

.29 
.21 
.15 
.35 
.94 

.18 
.15 

.03 
.09 
.06 

1,38 
.09 

1.59 
.03 

1.32 

•  11 

•  79 

1.02 

.as 

.69 
T 

.84 

.20 
.15 
.39 
.64 

.02 

.10 
.23 

.02 

.18 

.04 

.06 
1.40 

.16 

.70 
.44 
.63 
.10 

.28 

.97 
.60 

HASTINGS 

HORNER 

MOULT  LOCK  19 

IRELAND 

JANE  LEK 

A. 26 
2.A9 
2. IS 
t.t2 
A.2« 

.10 

.94 

.19 

.73 

.69 
.93 

.70 
.12 
1.32 

,02 

T 
.10 

.16 

.15 

.19 

.05 

.38 

•  02 

•  09 

•  64 

•  29 

,84 

.40   .62 
.83 

.75 
.25 

.94 
.38 
.36 

.03 

.28 

.01 

.29 

.90 

.16 

.02 

.40 

.58 

.12 

.10 

1.32 
.42 

1.92 
.39 

LAKE  LYNN 
HANNINGTON  1  N 
HANNINGTON  1  H 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOHN  EAA  AIRPORT 

3.99 

3.17 
2,59 

2.5a 

3.91 

.02 
T 
T     7 

.09 

.07 

.29 
.41 
.48 

.97 
.40 

,08 

,07 

.09 

.to 

.04 
.01 
.13 

.06 
.03 
.39 
.34 
.29 

1,70 
.04 
•  08 

.96 

.72 
.64 

.82 
.22 
.76 

.20 

.46 

.21 
.04 
.08 
.21 

.09 

T 
T 

.30 

.06 
.08 

.02 

.88 
T 

.04 
1.27 

.74 
.19 
.73 
.67 

MORSANTOHN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANOALIA 

IIESTON 

3.99 
A,3A 

S.tt 
9.23 

9.70 

T 

T 

.09 

.90 

.39 

.01 
.10 
.48 

.26 

.37 
,91 

,06 
.06 
.20 

.01 
.Ot 
.04 

.03 

.07 
.68 
.02 
.17 
,lt 

.07 
.40 
.03 
.27 
.10 

.43 

.62 

.70 

.21 

T 

,87 
.02 

•  ST 

1.13 

UlT 
.35 

1.06 

.01 

7 

.46 

.04 

T 

.05 

.59 

1.10 

T 
.11 

.35 

.04 
.07 
.02 

.03 
.01 
.08 
.51 

.07 
.03 

.37 
•  02 

.16 

1.48 

.34 

.86 

.49 
1.23 
.17 
.93 

NEST  UNION 

2.90 

T 

.22 

T     T 

.06 

,23 

T 

T     .36 

.60 

.06 

.19   T 

T 

.62 

.16 

, 

SOUTHWESTERN  OS 

BflANCHLAND 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  I 

CLENDENIN  1  Sd 

3.11 
2.Tt 
3,71 
3.9t 
3.72 

T     .03 

.01 
,19 
.04 

.11 

,07 

.04 
.32 
.23 

.2a 

T 

.06 

.02 

.09 
.08 

.47 
.01   .22 

.10 
.05 
.09 

.01 
.43 

.21 

.07 

.49 

.09 
.43 
.93 

.25 

1.19 
.12 

.20 

.90 

T 
1.20 
1,30 
1,23 

7 

.01 

1 

T 

.01 
.03 

T 
.84 

.07 

T 

.20 

.04 

.27 

.03 

.16 

.52 

.08 

.04 

.10 
.25 

.14 

.21 

.01 
.74 
.77 
.75 

CORTON 

DUNLO"  »  E 

HAMLIN 

M0G5ETT  SALLIPOLU  DAM 

HUNTINGTON  PED  BLDG 

9.17 
A.  At 
9.93 

i.as 

T     T 

>02 
I 

1,10 

.09 
.46 

•  09 

.40 
T     .31 
.44   T 

.19 

1.45 
.12 
.33 

.30 

.75 
1,28 
T    1.00 
T 

.60 
,12 

.81 

.04 

.02 

T 

T 
.06 

.01 
.05 

.03 

.12 

1.20 
.16 

.06 

.06 
.36 

T 

.79 
.32 
.05 

.05 
.26 

HUNTINGTON  KB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

2. IB 
A.39 

2.7t 
t.90 
3.30 

T     .40 

.01 
1.12 

.14 

T 
.03 

.01 
,21 
.29 

.91 
.21 

.13 
.18 

.40   .02 

.la 

.18 
.10 
.12 

.21 

T 
.71 

T 
.20 

.07 
2.09 
.01 

T    1.02 
.38 

.08 
.03 
.12 

3.23 
1.54 
1,17 
1,53 

.02 

.02 

T 

.02 
.04 
.03 

.10 
•  02 

.02 
.35 

.20 

.10 
.02 

.03 

T 

T 

T 
.52 

7 

.06 

T 

•  13 

•  09 

•  32 

•  03 

POINT  PLEASANT  S  NNE 
RAVENSWOOD  DAM  22 
RIPLEY 
SPENCER 

HAYNE  2 

2.67 
9.80 
9.23 
3.3a 

7 

T 

T 

.91 
.89 

.22 
.38 

T 

.04 
.02 
T     .09 
T 

•    ■ 

.02 
.50 

.01 
.44 
.22 
.61 

.92 
.50 

,49 

T 
1,16 

T 

T 

T 

.01 
.84 

I 

.80 

T 
T 

.15 

T 
T 

.41 

T 
.38 

.26 

T 
.12 

.29 

.29 
.56 

.18 

1.21 
.16 
.55 

.09 

7 
U68 
.45 
.43 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  1 
WINPIELD  LOCKS 

4.09 
4.09 
4.00 
2.98 

.44 
■  03 

.14 
.20 
.24 

T 

.20 
•  Ot 

.09 
.19 

.10 

.04 
.21 

.34 

.30 
.21 

,93 

.03 

7 

,43 

1,90 
,66 

1.27 

.11 

.10 
.09 

,68 

.23 

.43 

.04 
.26 

.06 
1.23 
.80 
.23 

.14 

.17 
.42 

.26 

T 

.16 

.47 

.06 
.25 

.78 
.10 

.12 

CENTRAL  0» 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.21 
t.S2 
1.79 
4.03 
4.98 

.99 

1.25 

.02 
.38 

1.19 

T 

,07 

T 

.13 

7 

.04 

,13 

T 

T 

.17 

.18 
.33 

.02 
.34 

.08 

.15 

.69 

.08 

T 

.12 

.75 
.11 
.74 
.12 

.20 

.10 

.02 

,86 

,66 
,86 
,48 
,72 

.02 

.04 

.02 
.12 

.08 

.12 

.07 

.02 
.82 

.42 

.88 

.12 

T 
.46 

•  99 

.90 

.04 

.03 
1.65 

.22 

.19 
.24 

•  07 
.20 
.77 

BECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSN 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

2.98 

4,09 

3.79 
3.94 

.71   T 

.73 

.06 
.16 

.01 
.55 

.13 

T 
• 
,91 

.14 

7 

T 

T     .17 

.07 

.22 
.19 

.04 
.17 

.08 
.07 

1.17 

.25 

.11 

1.07 
.03 

.83 

T 
1,13 

.97 
,83 

-     - 

.33 

- 

.05 

.37 

.04 

.07 
.05 

.36 

.15 

.03 
.18 

.05 
.12 

.60 

T 

.17 

.06 

T 
.55 

.01 

T 

- 

•  15 
.25 

•  01 

•  16 

Tss 

.11 

■ 

CAMDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 
EAST  RAINELLE  S  NNE 

ELKINS  wB  AIRPORT 

4,98 
3.50 

4.10 
3.97 
9,19 

.47 
.37 
.99 
.97 

.07   .09 

T 

7 
.01 

,01 

.17 

.03 

T 

.09 

.13 

.It 
.19 

.26 
.12 

.17 
•  89 

.09 

7 

.09 

.43 

.54 

.07 
.38 
.11 
.64 
.23 

.43 

.07 

.75   .74 

,90 
,20 
1,3' 
1.38 
.09 

.01 

.25 

.01 

.02 
.60 

T 
T 

.12 
.15 

.05 
.02 

.93 

.08 
.08 
.84 

.53 

.98 
.31 

T 

.23 

.05 
.06 
.03 

T 

.02 
.12 

.12 

.37 

.76 

7 

.08 

.05 

.02 
.05 

.05 
.03 

.31 

.47 

.05 
.45 

.30 

T 

PLAT  TOP 
HACKER  VALLEY 
HICO 

HOPEMONT 
MC  ROSS 

2.90 
8.90 

3.63 

4.19 
4.27 

,43 

1.10 
.14 
1.61 

.60 

.03 
.06 

.02 
.10 

.14 
.28 

.08 

.08 
.24 
.10 

.08 
,11 
,11 
•  30 
.13 

.09 
.43 

.43 

.38 

.13 

.41 

.21 

.03 

.10   .10 
7 

.71 

.49 

I.IO 
.69 

1.19 
.68 

.04 
.01 

.09 
•  17 

T 
.09 

.28 

.76 
2.64 

.07 
.05 
.18 

.62 
.12 

.04 

.07 
.43 
.18 
.72 
.12 

.16 

.14 

.08 

T 

.09 
.40 

.86 

.52 

.36 

T   '       . 

,83 

.40i       , 

MT  STORM 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1- 
RICHwOOD 

2.97 
4.21 
4.39 

t.37 
9.92 

•  90 
.30 

•  20 

•  33 

.97 

T 
T 

.06 
.02 
.12 
.09 
.12 

.22 
.14 

.32 

.12 
.26 

.17 
.17 

,06 

.22 

.19 
.42 

.19 

1.08 
,60 
1.43 

1.02 

.15   .24 

.94 

1.42 
U37 
•  02 
.82 

.89 

.36 

.06 

.01 

T 
T 

.16 

T 
.35 

.20 

.05 
.66 
.46 

.03 
.05 
.61 
.28 
.62 

T 

.31 
.04 
.99 
1.42 

.12 

.12 

.07 

.05 

.60 
.13 

.02 

.18 

.27       . 

.03,       . 
.30 

ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
5UMMERSVILLE 
THOMAS 

4.37 
3.89 

3.42 
4.64 
2.91 

1.85 

.08 
.93 
.39 
.29 

.20 
.07 
,19 

.09 

.02 

.33 

.04 
.23 
.12 
.28 

.10 
.22 

.05 
.18 

.17 
.29 
.43 

,26 

.37 

.16 

,72 
1,20 
1,20 
1,12 

,99 

T 
.03 

.04 

•  82 
.03 

.11 

.03 
.06 

.66 

T 
.17 

.26 

.40 
1.55 

.60 

•  14 

•  23 

•  12 

.05 

.07 

.06 

.24 

.10 

.12 

T 

.11 

.29 

.09 

.35       . 

•  481      , 

•  16|      • 

•  17       '. 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

4.36 
4.18 
9.29 

.65 
.02 
•  32 

.10 

,0B 
.09 
.12 

,10 
.05 
.19 

.92 

.OB 

.34 

.05 

.39 
.23 
.32 

.10   .07 

.17 

.14  1.64 

,75 
,79 
,96 

T 
T 
.04 

.16 
.18 

.07 

.58 

.12 
1.04 
.39 

.67 
.01 

.03 
.16 

.15 

.05 

.45 

.28 

.16 

.52 
.48 
.36 

: 

SOUTHERN  OS 

ALDER50N 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

•LUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GABY                   //R 

3.90 
3,70 
4,92 
1.70 
3.88 

.11 

.10 
T     T 

.11 
.07 

7 
T 

T 

,08 
,19 

T 

.13 

.Ot 
.07 

T     .06 
.01 
.10 

7 
.07 

T 

.09 

.04 

.08 
.19 

.91 

.56 
.55 

.15 

,86 
,13 
.07 
.44 
.22 

T 

.02 

.01 
.36 

.14 
.33 

1.89 

.12 

1.48 

.40 
.03 

T 
T 

.65 

.17 
T 

.04 
.56 

.61 
.01 

1.01 

.11 

T 

T 

T 

.59 
.10 

.43 
.57 

.23 
.63 
.07 
.37 
.61 

•  13  • 

I*  loUowing  SuUon  lodai. 


DAILY  PRECIPITATION 


ConUnuwl 


StaUoo 

I 

Day  ol  Month 

»] 

27 

.|a| 

3 

4    I 

s  1  e 

7    1    8    1 

8 

.o| 

11  1  la 

13  1   14  I   16 

16  I   17  1   IB 

["•r 

»-l 

21  ]  »  [  M  [ 

24 

»J 

«[ 

28] 

X 

31 

IMMII 

«••* 

.0* 

.10 

^~~^ 

.at 

•  19 

.11 

.ai 

.41 

,u 

,Tt 

.10 

•  Of 

.79 

novrtDsroN 

•  .IT 

T           aOA 

.11 

.10 

T 

.11 

.TJ 

.to 

.at 

.la 

.IT 

•IT      ,02 

,l« 

.2T 

.14 

LlVlSIUM    1    SSN 

».»T 

•  0» 

.!> 

.11 

.ot 

.12 

.09 

.t9 

.20 

.IT 

•  IT 

.01 

.12 

1.90 

.10 

NATOAKA 

A|l« 

1.20 

.90 

•to      ,99 

I.IO 

riNIVILLI 

■  ••I 

lil> 

.10 

.22 

.19 

.20 

.99 

.0« 

.90 

I 

.11 

,12 

.la 

.10 

.0 

MINCITON 

l.ll 

.OT 

.01 

T 

.0) 

T 

T 

.02 

.t«      .01 

T 

.ot 

1.1  > 

.99 

.02     ,ir 

.09 

.41 

MNICK    1    1 

1,11 

.>0 

.!> 

.12 

.Ot 

.20 

.t9 

.«t 

.12 

.41 

.04 

.01 

.01 

.61 

UNIOM 

».T* 

,11 

.10 

T 

.>« 

.02 

.a9 

.09 

1.9* 

.11 

I 

•  tt 

.06 

.42 

,07 

T 

.10 

.00 

.61 

T 

•HIT!    SULMUII    J»>IN>J 

l,«A 

.11 

.10 

.01 

.t9 

I.IT 

.2t 

.16 

•oa 

.at 

NOATHCASTIIIN    0* 

•IaiIII.CT    SWINGS 

l,*« 

.01 

.01 

.»» 

.09 

I.IT 

.ai 

.07 

.02 

•ausuv  nut 

!.«< 

.11 

.2? 

.02 

.It 

1.42 

.01 

.40 

.40 

T 

.06 

r>ANICLlN    >    NC 

l.«l 

•  0> 

.09 

.0> 

.21 

LOT 

.09 

.01 

.It 

.04 

.10 

.09 

.10 

HA»e«S    PtKHY 

A. 02 

T 

.22 

.11 

9.9t                   .11 

HARPrRS   rtMl   NAT    HON 

>,00 

.TO 

.19 

A. 10                 .09 

KEARNevSVILLC    I    NM 

2.M 

.20 

.20 

2.00                 ,91 

T 

T 

«eYJf« 

>.«f 

•  » 

.40 

1.09 

.9T 

•  11 

.16 

.06 

NAiiriNsauat  'aa  a* 

I.3A 

T 

.It 

2. la 

T 

T 

T 

NATHIAi 

1,» 

.01 

t 

.1« 

T 

.at 

.oa 

,12 

T 

T 

.01 

nooacriCLO  aCNCiii. 

I.TO 

.ot 

.04 

.21 

.02 

.09 

.90 

.91 

.09 

T 

•  It 

.12 

.19 

.79 

o»n 

l.»' 

T 

.oa 

.2« 

1.20 

•  01 

T 

MTIAUUM 

2.<t 

.0» 

.12 

.w 

.20 

•  t2 

.29 

1.29 

.29 

allONONT 

>>)I 

.10 

.01 

.21 

.29 

2. to 

,90 

.02 

.16 

DOHNCV    1    NN( 

t.tl 

.01 

.0< 

.09 

.It 

.99 

.10 

.01 

.0] 

.09 

.64 

.06 

■AADCNJVILie    •    M   PAKH 

>.0I 

.0< 

T 

.2* 

.OT 

.62 

.It 

,26 

.96 

.02 

DOtftB  following  Station   Indai. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


WEST  VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORTHWESTERN  01 

BELLEVILLE  DAM  20 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.1 
10 

13.0 
9 

9.4 

8 

1.0 
1 

T 

31.5 
28 

BENS  RUN  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

CAIRO  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

18 

13 

15 

I.O 

1 

49 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

10.3 
13 

13.0 

13.0 
15 

3.0 

2 

T 

- 

ELLENBORO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

10.9 
19 

12.3 
14 

13.4 
15 

1.8 
1 

40.4 
60 

MC  MECHEN  DAM  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 
17 

10 

10 

.9 

1 

.1 

38 

MOUNOSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

10.6 
16 

13.2 
11 

10.0 
6 

2.0 

1 

- 

NEW  CUMBERLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

9.5 
23 

14.5 
12 

8 

'2.8 

3 

T 

46 

NE>J  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.9 

17 

13.6 
14 

9.7 
15 

3.0 

1 

T 

38.2 
47 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

8.2 

14 

11.0 
10 

4.7 
14 

T 

1 

T 

27.9 
40 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.3 

e.i 

12 

12.0 
10 

8.5 
11 

1.3 
1 

T 

30.2 
34 

ST  MARYS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

5.5 
6 

12. C 

10 

- 

1.0 

- 

WASHINGTON  DAM  19 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

14 

10 

5.0 

7 

- 

WEIRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

12.6 
23 

16.0 
12 

13.1 

e 

3.5 

1 

T 

47.2 
44 

WELLSBURG  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

10.5 
23 

14.0 
13 

8.0 

10 

T 

T 

46 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

21 

11 

12 

1.0 
2 

T 

46 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

6.0 

I 

19.5 
26 

17.5 
15 

39.5 
22 

4.5 
5 

3.0 
1 

90.0 
70 

BENSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

11.5 

10 

- 

3.0 
2 

- 

BUCKHANNON  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.5 

3 

18.9 
24 

16.1 

10 

36.8 
20 

3.2 
3 

.7 

80.2 
60 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
1 

20.0 
22 

19.0 
11 

27.0 
19 

6.0 
3 

1.0 

1 

79.0 
57 

CENTRALIA  2  NNW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
1 

14.6 
20 

13.7 
21 

30.0 
20 

3.7 
6 

1.0 

1 

69.2 
69 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

12.0 
16 

11.6 
11 

23.5 
19 

2.0 
2 

T 

50.0 
49 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
2 

16.5 

20 

20.5 
14 

28.9 
21 

5.8 
4 

75.7 
61 

GASSAWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.7 

2 

10.4 
13 

16.8 
14 

24.9 
17 

3.5 

1 

.6 

58.8 
47 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

20 

17.0 
17 

23.0 

6.0 
3 

.2 

1 

I 

GRAFTON  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

2 

13.5 
23 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

GRANTSVILLE  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

12.0 

I 

3.0 

1 

I 

HASTINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.0 

17 

13.0 
10 

18.0 
12 

2.0 

1 

T 

49.0 
40 

HORNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

13.5 

8.0 
9 

- 

3.0 
1 

.5 

1 

- 

HOULT  LOCK  15 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
18 

14.0 
14 

21.0 
16 

1 

44.0 
49 

IRELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

12.0 

17.0 

_ 

- 

JANE  LEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.4 
17 

14.0 
12 

16.7 
12 

T 

44.1 
41 

LAKE  LYNN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

17 

19.5 
13 

17.1 
15 

2.2 
4 

.3 

50 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

12.0 
23 

16.5 
19 

23.5 
16 

4.0 
2 

3.0 

60.5 
62 

MANNINGTON  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

21 

15 

19.0 
18 

3.0 

4 

.7 

1 

60 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

11.0 
19 

10.0 
10 

15.0 
12 

2.0 

1.0 

40.0 
43 

MORgANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

4.2 
12 

13.6 

10 

13.1 
16 

1.2 
3 

T 

1 

34.1 
42 
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WttT  VIWINIA 


SUIion 

luly 

Augual 

S«pl«inb«r 

Octobai 

Nov«mb«r 

Dccainbat 

)«nuary 

fabruary 

Mifoh 

April 

KUy 

Juo* 

ToUJ 

MOROANIOWN  L  AND  D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

».o 

10 

19. « 

10 

16. • 

1} 

2.S 

1 

40.4 

PHILIPPI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

T 

3.; 

1 

13.5 
20 

15.5 
14 

25.7 

16 

3 

1.0 

1 

63.0 

SUTION  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

16.0 
18 

15.0 
12 

34.0 
16 

5.0 

4 

2.0 

76.0 
52 

VANOALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

U3 
2 

14.4 
IB 

12.3 
13 

18.7 
19 

1.0 

47.7 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

t.O 

1 

18. 3 
24 

18.4 
16 

32.8 
18 

6.5 

4 

1.0 

1 

R3.0 
64 

WESI  UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

2.S 
2 

11.7 
20 

15.1 
14 

19.9 

4.0 

1 

.5 

- 

SOUTHWESTERN  03 

SRANCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7 

e 

23.5 

10 

2.0 

1 

26 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.6 
1 

12.6 
10 

11.3 

7 

21.8 
12 

2.2' 

3 

T 

51.5 

33 

CHARLESTON  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

6.6 
10 

9.2 

8 

14.4 
8 

1.6 
2 

32.8 
29 

CLAr  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

- 

- 

- 

1.0 

- 

CLENOENIN  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

9.5 
16 

14.5 
11 

16.0 

11 

2.0 
2 

41 

CORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

- 

- 

I 

1.0 

- 

- 

I 

T 

1 

- 

DUNLOW  5  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

5.5 

2 

10.6 
17 

9.2 

26.3 
13 

- 

T 

- 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

10.4 
12 

9.0 
9 

19.4 
12 

2.5 

2 

43.3 
36 

H06SETT  GALLIPOLIS  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

10 

8 

7 

1 

- 

HUNTINOTON  FED  BLOG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.8 

1 

8.0 
9 

10.7 
10 

14.3 

7 

.6 

1 

36.4 
28 

KERMIT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 

a 

S.O 
9 

7.0 

5 

25.5 
22 

LOGAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

6.6 

13 

7.0 
10 

11.6 

13 

1.5 
2 

28.7 
38 

LONDON  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

8 

6 

10 

1.5 

1 

- 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

10.5 
14 

9.5 
8 

14.5 
8 

1.0 

2 

37.5 
33 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

7.1 
6 

11.2 
10 

13.0 
6 

.2 

32.0 
22 

RAVENSWOOD  DAM  22 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8.9 
10 

14.5 

- 

I 

- 

RIPLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 

2 

12.5 
12 

15.5 
11 

19.0 
13 

1.5 

T 

SI. 6 
38 

SPENCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

12.0 

- 

I 

.9 

- 

WAYNE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

WIDEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 

1 

13.0 
21 

17.0 
12 

28.4 
19 

4.0 
4 

1.0 

68.9 
57 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 

6.5 

-_ 

- 

- 

WILLIAMSON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 
8 

7.0 
8 

8.5 
6 

.5 

25.5 
22 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

8 

8 

7 

.3 

1 

24 

CENTRAL  04 

ALBRIGHT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

11.0 
23 

17.1 
16 

19.0 
16 

1.0 
2 

1.0 

1 

51.1 
59 

ALPENA  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

3.0 
2 

33.0 
31 

29.0 

31 

57.0 
29 

12.0 
18 

6.0 
4 

141.0 
116 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

20.1 
25 

12.5 
25 

29.5 
21 

2.0 

5 

3.0 

1 

69.1 
78 

BAYARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
2 

27.0 
31 

22.0 
31 

47.5 
29 

16.0 
17 

4.5 
3 

126.0 
113 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

1 

19.5 
19 

9.2 
13 

26.0 
20 

4.0 
4 

2.5 

1 

64.7 
58 

BECKLEY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.3 

1 

22.1 
22 

11.1 
13 

30.8 
20 

7.0 
4 

.3 

1 

77.6 
61 

BELVA 

SNOWFALL 
I     IN  ON  GD 

1 

13 

12 

12.0 
12 

1.5 
3 

41 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


WEST   VIRGINIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

17.5 
31 

19.5 
16 

28.7 
21 

12.5 
6 

1.0 

1 

- 

BUCK,EVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 
2 

20.0 
15 

13.0 
31 

32.0 
27 

4.0 

7 

1.0 

1 

72.0 
84 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

14.3 
2 

40.0 
27 

15.2 
15 

64.0 
22 

16.0 

7 

4.0 
2 

153.5 
75 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

14.0 
3 

34.0 
31 

29.0 
26 

63.0 
24 

15.0 
8 

3.0 

1 

160.0 
93 

DRY  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

18.1 
15 

5.8 
13 

19.2 
12 

T 

1 

T 

46.1 
42 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

2 

- 

£L<INS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.9 

1 

14.5 
24 

13.0 

13 

29.5 
22 

7.7 
7 

.7 

1 

70.3 
68 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

29 

22 

27.0 
23 

8.0 
10 

2 

I 

HACKER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
2 

27 

20.8 
18 

31.0 
21 

6.0 

7 

T 
2 

77 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

1 

13.2 
25 

6.5 
12 

19.8 
20 

3.0 
4 

1.5 

1 

46.0 
63 

HOPEMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

2 

20.0 
31 

32.0 
26 

58.0 
26 

- 

T 

- 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

T 

10.0 

3 

21.0 
28 

15.0 
21 

36.0 
20 

11.0 
6 

2.0 

1 

95.0 
79 

MT  STORM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2 

29.5 

31 

30.5 
28 

48.2 
23 

12.0 

11 

4.3 
2 

97 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

3.5 

1 

14.0 
21 

12.3 
14 

24.3 
21 

4.0 
4 

.5 

58.6 
61 

PARSONS  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

14.3 
23 

13.8 
20 

29.0 
21 

2.7 
4 

1.5 

70 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.5 

3 

42.5 

31 

26.5 
25 

88.0 
27 

23.8 
11 

6.5 
2 

199.8 
99 

RICHWOOO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.0 

- 

13 

28.0 
22 

10.0 

7 

T 
1 

- 

R0WLES8URG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 

1 

18.0 
25 

17.0 
21 

26.0 
21 

5.0 
5 

3.0 

1 

75.0 
74 

SMOOT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

26.0 
23 

25 

19.0 
22 

8.1 
8 

- 

- 

- 

- 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

9.0 

5 

48.0 
31 

28.0 
18 

74.0 
27 

10.0 
10 

7.0 

3 

178.0 
95 

STONY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

25.5 
31 

23.0 

55.0 

13.0 

3.5 

125.0 

SUMMERSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

17.0 
21 

12.0 

24.0 

7 

1.0 

1 

- 

THOMAS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

15.4 

31 

11.0 
18 

24.8 
27 

10.8 
12 

4.0 

3 

71.0 
94 

VALLEY  SEND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

13.0 
16 

12.0 
12 

30.0 
23 

4.0 
6 

2.0 

1 

68.0 
61 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

2 

21.5 
21 

12.0 

15 

36.0 
24 

3.5 

5 

2.0 

1 

80.0 
68 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.4 

1 

16.6 
20 

13.0 
10 

41.7 
16 

4.5 

3 

84.2 
50 

SOUTHERN  05 

ALDER  SON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
9 

10.0 

u 

- 

- 

- 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

16.0 
24 

12.5 
16 

16.5 
17 

1.5 

1 

2.0 

49.0 
58 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

2 

15.6 
20 

6.4 
12 

17.0 

17 

1.0 

3 

T 
1 

43.0 
55 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

11.5 
11 

6.0 
16 

7.0 
3 

1.0 

1 

26.5 
32 

GARY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 
14 

4.0 
6 

5.0 

5 

T 

18.0 
25 

lAEGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

I 

- 

KOPPERSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

2 

13.5 
10 

- 

8 

T 

T 

- 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.7 
2 

10.8 
10 

7.2 
17 

13.0 
19 

T 
2 

32.7 
50 

MATOAKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

12.0 

- 

3.0 

- 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.9 
1 

13.1 

13 

8.0 
13 

10.0 
8 

3.0 
2 

T 

36.0 
37 

PRINCETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

9.3 
9 

6.0 
10 

9.6 
12 

2.0 

2 

1.0 
1 

36 

See   reference  i 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


8Hson  of    mo   -  1*M 


Slatiou 

July 

Auguat 

S«pt«mb«r 

Oclobci 

Novambvr 

D«c«inb«r 

January 

February 

March 

AprU 

May 

Juna 

Toul 

RENICK  I    S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1 

21. > 

16 

11.0 

la 

2».» 

4.0 

i 

1.0 
I 

61.0 

UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

13 

11 

16.3 
11 

- 

.3 

- 

KHlTE  bULPMUR  bPRlNOS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

'..0 
2 

U.O 
10 

8.0 
16 

14.0 
17 

.5 

1 

37.5 

46 

NORTHEASTERN  06 

BERkEUEV  SPRINGS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

11.9 

10 

21.0 
16 

32.3 
21 

5.4 

4 

.4 

71.0 
51 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.3 

4 

1«.6 

14 

21.1 
20 

T 
3 

T 

49.0 
41 

FRANriLIN  2    NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 

13.0 

12.2 

24.5 

1.0 

2.0 

52.7 

HARPERS  FERRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

13.0 
9 

17.5 
21 

18.8 
19 

3.0 

7 

.3 

52.6 
56 

HARPERS  FERRY  NAT  N'ON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.2 

10 

20.1 
18 

26.0 
15 

1 

62.3 

44 

KEARNEYSVILLE  1  Nw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

12. S 

19.5 

17 

30.5 
19 

2.7 
6 

.7 
1 

66.9 

KEYSER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

MARTINSBURC  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.7 

e 

15.7 
17 

28.0 
19 

7.0 
6 

T 
1 

63.4 

51 

MATHIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.1 

16.2 
12 

20.0 
19 

31.5 

19 

2.8 

4 

2.0 

72.6 
54 

MOOREFIELO  MCNEILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.0 

16.0 

15.0 

T 

T 

45.0 

OMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5 

14 

19 

2.0 
3 

1.5 

41 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.5 
6 

14.0 

10 

29.0 
13 

T 

57.5 
29 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.2 

1 

13.7 
12 

19.6 

15 

20.1 
19 

3.0 
5 

2.0 

1 

60.6 
53 

ROMNEY  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10.5 
10 

18.0 
18 

25.0 
18 

T 

2 

1.0 

1 

54.5 
49 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
10 

19.2 

15 

26.7 
16 

3 

1.5 

1 

59.4 

45 

See  refer«DC«  notes  follevlai  StmtlOB  I&dcx. 
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Di 

UL 

Y 

TE 

M\ 

PE] 

RA 

TU 

RE 

:s 

WEST 

VIRGINIA 
JULY  1964 

SlatioQ 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Si 

> 

< 

^CRTHWESTERN  01 

BfNS  RUN  1  5SE 

MAX 

MIN 

C4I0C  3  S 

MAX 

MDJ 

95 
65 

85 
65 

90 
63 

79 
65 

82 
49 

86 
48 

84 
50 

83 
61 

80 
64 

86 
63 

87 
67 

82 
70 

78 
61 

81 
55 

83 
54 

88 
59 

93 
51 

93 
60 

92 
53 

94 
55 

92 
64 

92 

54 

93 
55 

91 
57 

90 
64 

91 
56 

93 
56 

90 
58 

88 
56 

83 
58 

94 
54 

87,6 
61.6 

CKESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

85 

90 
57 

90 
57 

91 
61 

81 
48 

82 
46 

85 
46 

83 
49 

81 
60 

89 
60 

82 
65 

87 
56 

73 
51 

72 

58 

80 
52 

85 
52 

69 
58 

91 
61 

91 
61 

67 
51 

91 
53 

93 
63 

91 
65 

92 
55 

93 

53 

92 
63 

92 
55 

93 
56 

92 
56 

65 
60 

82 
53 

85. S 
5S.0 

MCUNDSVILLE 

MAX 

MIN 

91 
66 

88 
63 

89 
65 

89 
65 

82 
52 

84 
52 

83 
54 

80 
64 

79 
63 

86 
60 

90 
50 

68 
62 

78 
62 

90 
65 

84 
68 

67 
62 

90 
53 

91 
54 

91 
65 

93 

57 

91 

56 

91 
56 

93 
68 

91 
63 

91 
66 

91 

67 

94 
66 

91 

67 

91 
55 

81 
55 

82 
54 

87.7 
62.1 

NEW  CUMBEPL4ND 

MAX 

MIN 

87 
68 

87 
63 

89 
65 

87 
65 

80 
49 

82 
49 

83 
53 

80 
64 

79 
60 

85 
59 

88 
65 

86 
50 

76 
51 

79 
56 

83 
50 

85 

50 

89 
53 

90 
63 

90 
64 

91 

67 

90 
70 

90 
55 

91 
58 

90 
67 

89 
55 

88 
57 

91 
65 

92 

56 

88 
68 

79 
55 

78 

50 

85.9 
61.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MDJ 

8<. 
68 

88 
69 

92 
65 

88 
60 

81 
54 

85 
56 

84 
55 

80 
65 

78 
64 

86 
60 

90 
63 

81 
64 

77 
52 

81 
55 

85 
58 

88 
53 

92 
65 

92 
55 

94 
66 

93 

70 

94 
68 

92 
57 

92 

68 

93 

70 

91 
67 

93 
58 

95 
69 

93 

70 

91 
69 

82 
58 

87 
59 

67.8 
53.9 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

82 
69 

84 
68 

91 
68 

77 
60 

82 
52 

85 
54 

81 
57 

82 
65 

74 
66 

84 
63 

87 
61 

70 
54 

77 
52 

80 
58 

65 
62 

89 
62 

92 

66 

92 
55 

92 

58 

92 
69 

92 
69 

91 
69 

94 

70 

96 

70 

91 
58 

91 
72 

93 

70 

90 
72 

85 
66 

SO 
50 

85 
59 

66. 0 
54.7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

82 

70 

85 
68 

92 

67 

77 
61 

80 
53 

85 

54 

82 
57 

82 
66 

79 
65 

84 
63 

89 
59 

71 
53 

76 
51 

60 
57 

84 
63 

89 
63 

93 
65 

92 

56 

93 

67 

91 
68 

92 
69 

91 
68 

92 

70 

93 

70 

92 
58 

90 
72 

95 
58 

93 

71 

85 
59 

79 
61 

83 
50 

85.2 
64,5 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

89 
70 

86 
67 

90 
68 

82 
62 

82 
52 

85 

51 

82 
56 

78 
64 

78 
63 

85 
51 

89 
55 

84 
65 

75 
60 

79 
67 

82 
52 

86 
52 

91 
65 

90 
65 

93 
58 

93 
59 

90 
72 

90 
67 

94 
69 

91 
59 

91 
67 

88 
67 

93 
66 

90 
69 

88 
58 

80 
56 

81 
53 

86.3 
63.5 

WELLSBUR6  3  NE 

MAX 

Mm 

89 
63 

88 
61 

91 

60 

90 
63 

81 
45 

85 
42 

83 
48 

79 
62 

81 
59 

87 
56 

88 
52 

83 
58 

77 
60 

80 
51 

83 
59 

87 
56 

91 
50 

90 
60 

92 

51 

92 
63 

91 
65 

91 

54 

92 

65 

90 
54 

89 
62 

91 
63 

93 
63 

93 
52 

68 
62 

79 

50 

81 

47 

86,9 
58. 4 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

MAX 

Mm 

92 

67 

88 
69 

87 
68 

91 
67 

76 
53 

80 
53 

85 
54 

82 
61 

77 
63 

80 
50 

87 

50 

91 

60 

78 
62 

78 
58 

79 
59 

82 
53 

85 
65 

92 
55 

93 

57 

92 
59 

93 
70 

92 
67 

90 
68 

91 
70 

92 
58 

90 
59 

92 
59 

97 
68 

92 
59 

69 
58 

79 
56 

66.9 
63.7 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

87 
58 

83 
62 

83 
63 

86 
64 

76 
47 

75 
47 

81 
45 

84 
48 

71 
60 

74 
58 

80 
55 

85 

55 

72 

60 

73 
53 

78 
51 

80 
52 

84 
56 

88 
57 

87 
68 

89 
62 

89 

51 

86 
51 

87 

62 

89 
62 

87 
51 

88 
62 

87 
52 

91 
63 

91 
54 

83 

59 

60 
51 

83,0 
57.5 

BENSON 

MAX 

Mm 

88 
62 

87 
64 

87 
62 

85 
65 

82 
45 

85 
46 

87 
47 

85 
62 

76 
61 

83 
53 

89 
57 

67 
60 

78 
50 

80 
51 

81 
52 

86 
55 

95 

60 

95 
58 

97 

50 

94 
66 

94 
62 

94 
62 

95 
55 

95 
62 

95 
51 

96 
66 

96 
65 

97 
55 

95 
55 

82 
55 

85 

52 

86.8 
58.9 

BLCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

8* 
62 

83 
63 

85 
62 

81 
64 

76 
46 

81 
45 

84 
45 

77 
61 

75 
62 

80 
57 

65 
53 

79 
50 

74 
60 

76 
53 

82 
51 

65 

57 

89 
57 

88 
56 

89 
59 

89 
54 

89 

60 

88 
62 

89 
52 

68 
52 

89 
62 

89 
61 

92 
62 

92 
53 

SO 
57 

77 
61 

82 

51 

SJ.8 
58.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

85 
65 

84 
65 

87 
64 

77 
56 

78 
50 

83 
51 

83 
49 

76 
64 

75 
61 

82 
57 

87 
59 

72 
59 

75 
59 

79 
54 

61 
55 

65 
59 

90 
52 

90 
61 

69 
52 

90 
65 

90 
63 

89 
63 

91 
65 

91 

64 

90 
64 

89 
64 

94 
55 

91 
56 

80 

67 

SO 
57 

84 
55 

84.5 
50.4 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

80 
66 

82 
65 

83 
66 

73 
60 

78 
52 

82 
52 

83 
52 

72 
62 

78 
62 

83 
51 

87 
56 

71 
55 

76 
51 

80 
58 

82 
58 

85 
62 

90 
53 

90 
54 

88 
66 

90 
66 

89 
65 

66 
56 

90 
64 

89 
67 

88 
55 

89 
57 

93 
55 

91 
58 

83 

67 

78 
57 

S3 
57 

83.6 
52.2 

OASSAWAY 

MAX 
MIN 

83 
6* 

86 
64 

88 
65 

78 
65 

81 
49 

86 
49 

86 
51 

78 
64 

61 
62 

82 
51 

86 
59 

80 
52 

76 
62 

81 
58 

85 
55 

88 
58 

92 
62 

89 
61 

85 
63 

88 
56 

90 
65 

90 
55 

91 
67 

92 
56 

90 
63 

92 

56 

93 
55 

93 

65 

85 

58 

82 

64 

83 
55 

85.9 
61.5 

OLENVILLE 

MAX 

Mm 

93 

5* 

92 

65 

85 
65 

90 
65 

79 
49 

80 
49 

84 
50 

87 
54 

80 
62 

80 
64 

82 
59 

69 

50 

75 
52 

77 
56 

81 
53 

85 
57 

89 

51 

91 
60 

91 
53 

92 

66 

91 
65 

90 
65 

90 
56 

92 
66 

94 
65 

94 
65 

92 

67 

93 
56 

94 
56 

SS 

51 

80 
56 

87.0 
50.8 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

96 
65 

81 
65 

86 
64 

92 
55 

79 
50 

84 
50 

86 
52 

85 

56 

91 
62 

85 

55 

90 
50 

65 
52 

78 
56 

83 
54 

85 
58 

87 
51 

90 
63 

94 
52 

89 
62 

90 
65 

91 

54 

92 
65 

92 

74 

93 
55 

95 
54 

93 
66 

94 
68 

92 
68 

91 
66 

85 

51 

81 
55 

88.2 
50.8 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

87 
57 

84 
65 

87 
61 

87 
61 

79 
47 

83 
48 

83 
47 

73 
62 

73 
62 

84 
58 

87 
55 

87 
58 

75 
50 

80 
56 

63 
62 

88 
61 

91 
52 

90 
50 

90 
51 

91 

64 

90 
54 

90 
52 

92 

62 

91 
54 

90 
62 

91 
52 

93 
65 

92 
53 

89 
52 

82 

59 

83 
51 

86.0 
59.2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

81 
67 

86 
67 

90 
64 

76 
65 

79 

50 

82 
52 

84 
58 

82 
57 

80 
62 

82 

60 

88 
60 

79 
63 

77 
52 

79 
66 

84 
61 

65 
61 

90 
54 

90 
53 

92 
64 

91 
57 

91 
65 

93 
55 

91 
56 

91 
67 

91 
65 

92 

65 

94 

67 

93 
58 

86 
56 

78 
51 

82 
55 

85.9 
62.4 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
67 

80 
65 

84 
66 

73 
55 

77 
52 

79 
52 

80 
52 

70 
63 

77 
60 

82 
59 

85 
59 

73 
64 

78 
62 

76 
50 

79 
63 

84 
52 

85 
54 

87 
64 

88 
67 

89 
56 

88 
57 

88 
68 

88 
67 

68 

70 

85 
66 

87 
69 

91 
65 

90 
69 

64 
55 

77 
65 

79 
57 

82.3 
62.7 

MCRGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

ei 

65 

83 
65 

86 
64 

80 
64 

78 
50 

81 
51 

84 
52 

76 
62 

SO 
60 

85 
59 

88 
58 

75 
61 

77 
51 

79 
67 

82 
58 

85 
51 

90 
53 

89 
61 

92 

51 

92 
64 

90 
65 

90 
65 

92 

56 

90 
67 

88 

66 

90 
56 

93 

66 

93 

67 

87 
55 

78 
57 

83 
54 

85.1 
51.3 

WESTON 

MAX 

Mm 

91 

60 

86 
65 

86 
65 

90 
66 

78 
50 

80 
50 

85 

50 

86 
52 

78 
64 

78 
50 

83 
59 

88 
59 

73 
61 

77 
57 

82 
59 

64 
55 

89 
60 

93 
61 

94 

51 

90 
54 

90 
64 

92 
64 

91 
65 

90 
57 

92 
65 

93 
66 

91 
66 

95 

56 

92 
56 

85 

50 

81 
55 

85.5 
50.7 

WEST  UNION 

MAX 

Mm 

81 
65 

84 
65 

88 
63 

82 
65 

79 
49 

81 
50 

83 
51 

80 
64 

75 
62 

63 
59 

85 
59 

78 
62 

75 
51 

60 
56 

83 
55 

85 
60 

90 
53 

89 
51 

90 
63 

91 
55 

69 

63 

90 
64 

92 

55 

92 
65 

90 
63 

91 
66 

92 

65 

91 
55 

91 

70 

81 
65 

83 
54 

85.4 

61.4 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  wB  AP 

MAX 

Mm 

83 
6, 

87 
68 

90 
66 

81 
61 

82 
53 

85 
51 

86 
54 

82 
66 

82 
64 

77 
53 

88 
62 

77 
65 

77 
63 

81 
51 

85 
58 

88 
50 

91 
63 

90 
54 

83 
65 

87 
67 

90 
55 

91 

57 

93 

58 

94 

58 

91 
66 

92 

70 

94 
67 

95 

58 

88 
71 

83 
61 

84 
56 

85.4 
53.6 

CHARLESTON  I 

MAX 

Mm 

90 
69 

82 
69 

87 
68 

92 
69 

82 
54 

63 
53 

85 
56 

86 
65 

82 

57 

85 
65 

78 
63 

89 
65 

78 
53 

79 
62 

83 
58 

68 
50 

90 
55 

91 
55 

91 
57 

84 
68 

90 
57 

91 

58 

91 
68 

93 

59 

94 
68 

93 
70 

96 
69 

95 

70 

95 

71 

87 
69 

S3 

57 

87.6 
55.1 

CCRTON 

MAX 

Mm 

85 
6* 

86 
65 

89 
65 

S4 
66 

83 
48 

86 
49 

86 
50 

81 
63 

84 
62 

80 
52 

90 
59 

83 
62 

78 
60 

61 
69 

86 
52 

90 
56 

92 

60 

69 

51 

89 
65 

89 
54 

91 
63 

91 
65 

95 

67 

94 
55 

94 

70 

94 
67 

95 

64 

93 

57 

88 
55 

S3 

53 

84 
51 

67.5 

51.4 

DLNLOh  5  E 

MAX 

Mm 

67 
65 

85 
64 

90 
65 

91 
64 

82 
51 

85 
52 

83 
56 

82 
62 

83 
65 

72 
57 

85 
66 

82 
66 

76 
59 

78 
56 

84 
55 

87 
55 

69 
51 

87 
61 

84 
54 

88 
65 

86 
65 

65 
52 

91 
66 

90 
55 

87 
65 

87 
66 

90 
67 

90 
58 

85 
59 

63 
65 

83 
55 

65.2 
61.8 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

93 
59 

80 
66 

88 
63 

93 
55 

82 
46 

85 
46 

69 
51 

84 
65 

86 
60 

80 
59 

90 
50 

77 
62 

79 
58 

81 
53 

66 
55 

90 
66 

92 
50 

90 
60 

86 
67 

90 
63 

90 
64 

91 
65 

95 
66 

92 
55 

93 
55 

93 

67 

95 
66 

93 

64 

86 
65 

83 
53 

87. S 
60,2 

HCGSETT  GALLIPOLIS  DA> 

MAX 

Mm 

94 
59 

SO 
66 

88 
64 

93 

66 

82 
50 

85 

50 

89 
51 

86 
53 

84 
63 

81 
63 

86 
59 

82 
60 

71 

61 

78 
57 

82 

56 

87 
55 

90 
59 

93 
50 

92 
62 

92 
54 

94 
65 

94 
65 

94 
67 

95 
55 

96 
57 

96 
65 

93 

67 

97 
68 

91 
70 

69 
57 

83 
59 

SB. 3 

61.5 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

MAX 

Mm 

79 

93 

97 
71 

93 

71 

95 
71 

92 
72 

93 

68 

94 
71 

65 

73 

87 
67 

87 
63 

HLNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
66 

86 
65 

89 
64 

79 
64 

82 
51 

88 
51 

86 
59 

84 
67 

65 
67 

80 
63 

90 
62 

76 
66 

78 
53 

82 
61 

87 
62 

91 
52 

93 
63 

91 
55 

87 
67 

92 
68 

92 
68 

93 
67 

95 
70 

94 

70 

93 
70 

92 
71 

93 
67 

94 
59 

86 
72 

85 

65 

66 
51 

87.3 
54.7 

LCGAN 

MAX 

Mm 

93 
58 

88 
66 

90 
67 

94 

67 

84 
54 

86 
54 

90 
54 

89 
55 

85 
66 

67 
63 

82 
63 

92 
55 

79 
53 

80 
61 

82 
59 

89 
59 

91 
61 

95 
53 

90 
66 

83 

66 

90 
66 

91 
65 

91 
58 

94 
70 

95 
69 

93 
67 

94 
59 

96 

68 

96 
69 

90 
71 

89 
57 

69.3 
53.5 

LONDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

94 
62 

87 
66 

89 
67 

88 
67 

81 
56 

83 
56 

87 
55 

87 
67 

82 
67 

83 
63 

80 
65 

90 
55 

78 
64 

76 
63 

82 
50 

88 
50 

90 
63 

91 
65 

90 
65 

83 
69 

86 

68 

93 

58 

93 
69 

94 

70 

96 
59 

94 
69 

93 
68 

95 
59 

91 
69 

87 

71 

93 
59 

87.9 
64,5 

MADISON 

MAX 

Mm 

93 
59 

84 
66 

86 
67 

92 
68 

80 
54 

83 
51 

87 
52 

87 
56 

82 
66 

84 
64 

81 
63 

90 
65 

78 
53 

77 
51 

80 
57 

89 
59 

90 
61 

90 
64 

89 
66 

66 
69 

88 
56 

91 
65 

90 
68 

92 
59 

94 
59 

92 
66 

92 
69 

94 
59 

95 
69 

87 
70 

86 
56 

87. » 
63.S 

See  Reference  Notes  FoUowlug  Slatjon  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


WCir    VIRGINIA 
JULY    IM* 


Slallon 


Day  ol  Month 


IS      16      17      IS      19      20      21      22     23      24     2S      21     27      21      29      10 


PCINT    PlFASANT    i    NNC 

RAVFNSWOOD   0AM    12 

RIPLEV 

SPENCtB 

navnE   2 

williamson 

winfield  locks 

CENTRAL  0* 
ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECPCLEY    V    A    HOSPITAL 

BECKLEY    MB   AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  UB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

HOPEMONT 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  5E 

PICKENS  1 

RICHWOOD 

RCMLESeURG  1 

SPRUCE  KNOB 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN  05 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

bluestone  dam 

GARY 

K0PPER5T0N 

LEWI5BURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

NORTHEASTERN  06 
BERKELEY  SPRINGS 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


ft6   67   65 


m   »•>        89 


«»   87   90 
6«   66   67 


9*   80   88 
6J   69   66 


59  61  61 

81  77  76 

52  56  60 

8*  80  78 

58  55  5» 

86  85  a<> 


e<>  85  B<> 

f~''  63  6* 

87  60  85 

62  59  61 

86  86  68 

60  60  62 


85  83  85 

60  62  59 

77  80  83 

60  59  63 

92  8<>  86 

56  63  64 

92  87  90 

".7  60  62 

61  8<>  67 

62  62  62 

89  84  89 

59  62  62 


86   86 
63   63 


85   65 
61   57 


86   90 
63   62 


91   6)   84 
67   53   53 


7J 
45 


63   71 
61   46 


67   77 
57   43 


76   68 
58   45 


75   74 

50   44 


80   70 
61   49 


74   70 
48   45 


79   80 
55   44 


89   77 
63   47 


76   76 
63   46 


69   69 
60   42 


80   74 
59   46 


74   79 
64   51 


62   69 

60   50 


84   66 
56   48 


60 
45 

79 
53 

80 
50 

79 
47 

83 
48 

82 
45 

91   81   62 
64   51   49 

89  75   80 

60  45   42 

90  60   85 

61  45   41 


73   73 
58   50 


90   81 
64   51 


89   80 
60   50 


87   79 
65   49 


66   77 
62   46 


88   84   81 
52   64   60 


77   79 
63   61 


79   67 
55   57 


77   78 
50   52 


76   78 
59   60 


64   79 
63   60 


78   80 
61   58 


90   83 
51   63 


90   83 
54   61 


80   83 
62   62 


69   84 
59   62 


90   82 
50   57 


89   85 
61   58 


83   89   68 


83   90   87 
62   56   65 


81   88   85 
59   55   65 


84   84   90 
64   62   62 


82 

46 


75   83 
56   51 


80   83 
50   55 


85   84 
55   55 


76   72 
44   54 


83   69 
55   56 


73   79 
53   59 


77   73 
50   51 


62   81 
52   62 


85   64 
58   59 


79   67 
48   56 


84   80 
50   60 


88   77 
59   60 


75   77 
56   56 


66   70 
53   59 


92   86   93 
65   69   62 


68   59   46 


88   83   80 
47   63   59 


80   83 
55   54 


79   82 
56   56 


85   83 
61   59 


79   67 
60   57 


81   85 
55   55 


87   83 
62   60 


85   62 
55   54 


84   93 
57   57 


87   91 
57   53 

See  Relere 


•  6 
56 


82 
55 


76   80   83 
60   56   54 


55   40   47 


67   67 
55   49 


78   77   81 


79 
96 


69   75   83 
54   52   52 


76 
58 


73   77   83 


9  3   94   9  3 
60   60   62 


88   92   90 

59   60   60 


86   91   91 
59   58   63 


76 

79 

48 

54 

80 

84 

48 

48 

81 

82 

53 

52 

81   85 
56   56 


87   84 
53   55 


77   79   80 
50   53   60 


78   81 
60   60 


54   57   59 


81   85   83 
55   68   66 


84   S3 
61   63 


87   89 
56   58 


87   89 
52   54 


65   88 
54   57 


86   85 
52   60 


87   89 
56   54 


85   86 
51   95 


68   89 
51   98 


93 
65 


90   94   93 


69   84   90 
67   71   67 


90   87   91 


85   86   63 
54   56   58 


87   88 
56   60 


84   83 
62   62 


80   80 
54   50 


87   86 
61   62 


65   81 
54   59 


77   84   81 
62   63   58 


77   85 
65   62 


60   61 
57   55 


63   85 
62   60 


92   89 
66   65 


85   68 
63   61 


80   82   84 
64   66   62 


I      85      85 
61       66       54      60      58       61 
Notes  Following  Station  Index 


99   99 

69   66 


69   67   67 


90   93   93 
62   64   64 


93   92   99 

68   71   70 


83   67   89 
59   59   54 


83   63   81 
57   56   58 


86   88 

60   60 


89   88 
62   62 


78   76 
52   52 


86   86 
62   61 


77   80 
57   59 


80   78 
59   60 


82   84 
59   61 


85   90 
62   63 


87   86 
64   62 


63   84 
56   57 


86   86 
58   58 


89   88 
65   63 


80   81 
60   60 


91   91 
64   63 


76   84   82 
63   59   64 


85 
62 


82   86 

61   61 


96   92   93 


96   96   99 
66   70   66 


91   91   93 
64   68   64 


72   70   70 


88   84   65 
56   96   58 


82 
58 

84 
56 

86 
58 

83 
62 

65 
59 

85 

60 

82 
63 

85 
63 

85 
62 

84   64 
58   98 


86   86   89 
60   62   62 


87 
62 


88   89 
64   69 


86  83  86 

61  97  60 

89  86  88 

64  60  63 


•9 

66 


93   87   84 
69   68   61 


96   96   89   89 
68   71   71 


94   87   84 
71   67   58 


79 
49 


87   80   77   77 
59   60   93   44 


86   84   77   79 
97   60   61   47 


82 
69 


90   89   83   81 

60   62   66   49 


77 
60 


84   79 
63   64 


89   85 

61   99 


86   80 
61   61 


84 
69 


87 
65 


79   75 
65   62 


89 
68 


84 
66 


64   64   66 


91   93 
66   63 


83 
63 


86 
63 


76 
40 


79 
49 


78 
52 


79 
96 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JULY    1964 


StatioQ 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      IS      19 


26      27      28      29      30      31 


FRANKLIN    2    NE 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

KEARNEYSVILLE  1  NH 

KEYSER 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MCOBEFIELO  MCNEILL 

OKPS 

PETERSBUR6 

PIEDMONT 

RCHNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 

86 

84 

88 

NUN 

60 

62 

59 

MAX 

IT 

94 

97 

MIN 

69 

65 

69 

MAX 

•57 

93 

89 

Mm 

66 

68 

66 

MAX 

89 

85 

82 

MIN 

65 

64 

61 

MAX 

94 

90 

95 

MIH 

70 

70 

66 

MAX 

90 

86 

90 

MIN 

60 

62 

59 

MAX 

95 

89 

92 

Mm 

58 

63 

58 

MAX 

95 

93 

88 

MIN 

66 

61 

63 

MAX 

92 

90 

94 

MIN 

62 

64 

64 

MAX 

91 

89 

85 

Mm 

68 

64 

64 

MAX 

92 

87 

92 

MIN 

63 

65 

60 

MAX 

94 

90 

85 

MIN 

62 

66 

61 

62   47   44 


94   86   89 
69   57   54 


93   84   82 


62   60   50 


83   80 
62   49 


91   82   88 
63   47   43 


92   SO   79 
62   58   50 


88   77   79 


79   74 
59   61 


89   82 
65   62 


82   75 
59   62 


71   82 
64   63 


87   76 
59   60 


88   70 
61   60 


84   75 
62   63 


86   79 
60   63 


86   74 
57   60 


90   93   92 
62   63   67 


56   57   66 


93   81 
58   66 


88   80 
50   56 


92   91 

51   56 


89   85 
57   61 


91   87 
52   59 


85   90 
53   60 


76   82 
58   50 


87   88 
65   57 


79   79 
66   59 


80   87 
65   58 


78   84 
62   50 


79   87 
64   49 


85   80 
64   55 


82   86 
65   54 


76   79 
64   59 


80   86 
63   53 


72   80 
64   53 


84   88   84 


88   92   91 
64   64   67 


86   86   90 
60   62   65 


87   93   90 


54  55  59 

89  93  92 

51  54  57 

82  91  92 

59  66  61 


61  59  61 

81  84  91 

63  65  64 

89  93  93 

56  57  59 

87  87  90 

58  58  60 


85   85 
60   60 


93   90 
69   69 


87   91   90 
67   67   68 


93   93   91 
65   66   68 


90   90 
58   58 


93   93 
61   65 


94   90 
64   63 


82   86   84 
62   63   61 


90   92   90 
6B   71   73 


67   65   67 


67   66   69 

87   88   86 
64   61   60 

95 


90   95 
60   66 


90   90 
64   63 


92   93 
63   62 


as  91 

65   65 


91   84 
66   65 


89   88 
59   61 


81   84   90 
69   68   68 


75   84 
65   64 


78   88   93 
66   65   66 


89   88 
59   61 


94   93 
58   63 


87   91   88 
65   62   61 


84   90 
65   68 


90   93 
60   65 


79   89 
60   62 


92   86   83 
58   62   64 


89   69 
65   67 


94   93 
65   67 


93   87 
65   59 


67   82 
59   54 


93   94   64 
66   66   63 


85   62 

60   48 


»t      65 
38   50 


96   94   85 

64   61   54 


97   99 
64   66 


68   91   86   60 
65   66   56   54 


67   67   57 


83.1 

57.4 


90.4 
65.4 


86.3 
62.6 


66.9 

60. T 


67.6 
63,5 


85,7 
56.9 


89,6 
57,1 


6T,9 
60,7 


89,3 
61.0 


84.9 
61.8 


66.5 
59.9 


66.1 
59.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

3,.? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ii"i 

NORTH   CENTRAL   02 

CLARKSBUR6    1 

EVAP 

WIND 

.•9 
33 

.19 

40 

.16 
49 

.10 
66 

.23 

46 

.02 
37 

.30 
3T 

.09 
38 

.12 
32 

.19 

37 

.13 
35 

" 

51 

.14 
55 

.12 

43 

.13 

44 

.22 
34 

.19 
38 

.19 
36 

.16 
32 

.16 

44 

.17 
35 

.19 

40 

.20 
43 

'\l 

.17 
39 

.16 
33 

.14 
38 

.06 

41 

.21 

47 

.17 
45 

4.74B 
12(3 

Sutton  reservoir 

EVAP 
WIND 

.21 
29 

.11 
27 

.20 
37 

.21 
38 

.19 

94 

.22 

44 

.29 

41 

.11 
33 

.08 
25 

'\l 

.14 
32 

.24 
29 

.00 
22 

.13 

30 

.24 
93 

.21 

47 

.23 

3T 

.24 
33 

.21 
32 

.18 
29 

.11 
27 

.12 

34 

.22 

37 

.17 
40 

.21 
31 

.23 
28 

.20 
21 

.24 
32 

.15 

32 

.29 

30 

.30 
47 

5.87 
1068 

SOUTHWESTERN   03 

hogsett  gallipolis  dam 

EVAP 
WIND 

.42 
37 

.06 
26 

.19 
36 

.31 

66 

.32 

7T 

.33 

49 

.30 
35 

.24 

.10 
40 

.12 
31 

.15 
3* 

.26 

30 

.02 
56 

.17 
30 

.28 

■0 

.40 

.22 
2T 

.21 
32 

.24 
39 

.10 
35 

.22 

.29 

30 

•  14 
25 

.42 
36 

.20 

30 

.27 

30 

.33 
35 

.03 
2T 

.32 

4* 

.17 
60 

.40 
50 

7.25 

1251 

SOUTHERN    05 

9LUEST0NE    DAM 

EVAP 
WINC 
MAX 
HIN 

.29 
31 
91 
61 

.05 
15 
80 
64 

.16 
32 

88 
66 

.25 

28 
93 
68 

,16 
40 
83 
56 

,21 

40 
87 
55 

,27 
27 
92 
55 

.27 

30 
92 
56 

.13 
37 
82 
66 

.14 
30 
85 
65 

,18 

28 
87 
64 

.23 

29 
91 
65 

,01 
22 
78 
66 

.11 
28 
79 
63 

.22 

37 
65 

60 

.25 

33 

91 

60 

.21 

26 
91 
62 

,24 
23 

91 
69 

.16 
23 
62 
66 

.00 
23 

77 
67 

.13 

22 

90 
62 

.07 
22 
92 
66 

,32 

20 
93 
69 

.23 

40 
94 
70 

.19 

24 
93 

70 

.19 
36 

88 
67 

.16'  .19 
30      28 
91       92 
66      67 

.22 

22 

100 
67 

.11 

36 
88 
69 

.19 
37 
86 
59 

5.54 

899 

68,1 
64,0 

NORTHEASTERN    06 

i 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

EVAP 

WIND 
MAX 
MIN 

.26 

29 

92 
65 

.19 

29 
93 
59 

.15 

20 
93 
69 

.19 
28 
88 
69 

,22 

50 
82 
60 

.28 
49 
84 
61 

.21 
31 
91 
59 

.35 

29 

91 
59 

.03 
19 
87 
51 

.09 
14 
93 
54 

.23 

25 
92 

64 

,27 
28 
90 
33 

,09 
30 
80 
65 

.15 

28 

83 
62 

.22 

30 
90 
62 

.24 

46 
91 
63 

.21 

27 

89 
65 

,26 

24 
93 
30 

.20 

40 
90 
38 

.14 
32 

96 
66 

.19 

26 

97 
68 

.22 

34 
91 

70 

.16 
23 

91 
72 

.20 
27 
92 

71 

.23 
95 

87 
70 

,19 

31 
82 
67 

.22 

27 
92 
66 

.22 

22 

96 
71 

.27 

24 
97 
72 

.29 

62 
68 
68 

.34 

43 
91 
60 

6.63 
982 

90,1 
61.6 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
ph. 

Relati 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

^s 

Slabon 

c 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

s. 

1            £ 

1  §     a 

_i 

5k 

5- 

Ik 

5k 

01 

0> 

g 

S 

•a 
> 

1 

1    ^ 

£  a 

a  °l 

II 

O  UJ 

o 

O  UJ 

o 

8 

O 
q 

1 

g 

^ 

h 

CM    S 

1 

1  ai 

•  8  1 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

14 

1 

1         ^ 

6.1 

28++ 

''.       28 

8 

89 

90 

57 

71 

4 

6 

5 

1 

1 

0 

17 

_ 

7.6 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

23 

1          7 

4.3 

23++ 

06 

24 

89 

90 

53 

62 

3 

6              5 

1 

0 

1 

0 

15 

- 

6.4 

ELKINS    WB   AIRPORT 

27 

A 

4.1 

26++ 

02 

8 

99 

98 

60 

76 

4 

6       1       2       1       6 

° 

0 

18 

- 

6.9 

HUNTINGTON   WB    AIRPORT 

21 

5 

4.4 

18++ 

23 

28 

84 

89 

54 

60 

9 

3             4             0 

1 

0 

17 

_ 

5,7 

PARKERSBURG   WB    CITY 

1 

5.1 

21 

S 

1 

~ 

_ 

- 

8 

1 

2 

3 

1 

0 

15 

60 

- 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Smmb  oI  taas  -  iaa4 


WtT  VimlNIA 


Noraala 

Slallon 

July 

Auoual 

S«pt*mb«r 

Oclob*T 

Nov*mb«i 

Drccmbai 

]*nu«[y 

fabruaiy 

Mirch 

AprU 

M.y 

)UM 

ToUl 

July-Jun« 

NORTHWESTERN  01 

BENS  RUN  1  SSC 

11 

17 

112 

236 

610 

129T 

1078 

1077 

718 

3»S 

12* 

50 

56«* 

4608 

CAIRO  J  S 

13 

I 

113 

232 

562 

12)8 

1008 

1010 

672 

295 

T* 

26 

526* 

*seo 

CRESTON  1  SSW 

18 

16 

115 

263 

636 

1098 

1055 

T*« 

60 

*9«a 

MOUNOSVILLt 

6 

SO 

207 

553 

1228 

986 

999 

669 

314 

80 

32 

NEW  CUMBERLAND 

19 

14 

98 

173 

553 

12*7 

1023 

1041 

726 

350 

97 

** 

MtT 

5311 

NEW  MARTINSVILLE 

6 

3 

62 

155 

51* 

1198 

950 

995 

675 

302 

59 

21 

49*0 

♦910 

PARKERSBURG  FAA  AP 

6 

6 

63 

154 

5*5 

1232 

9*0 

1007 

658 

280 

66 

27 

500* 

PARKERSBURG  WB  CITY 

3 

6 

72 

151 

539 

1218 

916 

984 

653 

272 

60 

27 

*905 

4754 

WEIRTON 

U 

7 

68 

138 

5*4 

125* 

999 

1036 

726 

33* 

61 

40 

5238 

WELLSBURG  )  NE 

23 

24 

124 

257 

604 

1283 

1072 

1078 

755 

371 

121 

*6 

9759 

5*46 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

16 

12 

86 

165 

568 

12*8 

1052 

1076 

738 

393 

115 

*e 

9537 

597* 

NORTH  CENTRAL  02 

BELINGTON 

665 

1280 

1059 

1105 

76* 

*05 

167 

63 

BENSON 

21 

10 

114 

270 

577 

1221 

964 

1066 

683 

325 

67 

26 

93S* 

5077 

BUCHHANNON  2  W 

29 

1» 

146 

308 

616 

1266 

997 

1058 

706 

3*3 

11* 

*0 

9636 

5165 

CLARKSBURG  I 

19 

11 

131 

293 

646 

1272 

1010 

1079 

718 

350 

112 

39 

9680 

9391 

FAIRMONT 

17 

11 

122 

205 

594 

1261 

957 

1046 

713 

330 

98 

3* 

5390 

5023 

GASSAWAY 

11 

4 

83 

212 

573 

1189 

949 

986 

622 

285 

67 

22 

5003 

GLENVILLE 

28 

11 

122 

275 

616 

1215 

1084 

1069 

581 

302 

99 

31 

5533 

*531 

GRAFTON  1  NE 

23 

10 

139 

274 

608 

1293 

510* 

GRANTSVILLE  2  NW 

11 

12 

68 

215 

597 

1236 

1043 

1026 

677 

63 

37 

MANNINGTON  I  N 

23 

14 

150 

296 

631 

1292 

1054 

1065 

729 

353 

112 

35 

5753 

53*5 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

13 

9 

107 

246 

599 

1274 

1004 

1040 

666 

312 

100 

30 

5*21 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

11 

7 

129 

200 

584 

1246 

952 

1039 

716 

339 

123 

*5 

5391 

MORGANTOWN  L  AND  D 

1» 

6 

99 

210 

579 

12  37 

997 

1035 

712 

344 

101 

36 

5370 

WESTON 

17 

8 

109 

251 

605 

1244 

1020 

1051 

712 

361 

110 

3* 

5522 

474* 

WEST  UNION 

599 

1259 

979 

1030 

694 

306 

86 

28 

SOUTHWESTERN  03 

CHARLESTON  W8  AP 

10 

6 

61 

177 

558 

1200 

899 

917 

663 

226 

5* 

20 

4711 

4476 

CHARLESTON  1 

2 

2 

61 

126 

561 

1203 

950 

941 

619 

254 

59 

21 

4801 

CORTON 

602 

1170 

928 

954 

597 

261 

56 

19 

OUNLOW  5  E 

6 

6 

63 

121 

526 

1210 

900 

968 

580 

190 

*6 

18 

463* 

HAMLIN 

10 

8 

96 

224 

592 

1209 

1016 

1031 

680 

297 

116 

34 

9315 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

9 

12 

87 

211 

592 

1246 

1047 

1042 

709 

326 

82 

26 

5391 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

1 

0 

59 

81 

480 

1107 

865 

873 

533 

216 

30 

13 

*258 

4175 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

9 

9 

69 

144 

548 

1222 

950 

947 

570 

237 

56 

27 

*786 

4445 

LOGAN 

3 

1 

54 

150 

547 

1127 

956 

931 

598 

220 

59 

15 

4661 

LONDON  LOCKS 

11 

2 

63 

196 

575 

1156 

946 

945 

630 

266 

73 

29 

4935 

MADISON 

B 

2 

69 

172 

579 

1180 

991 

973 

631 

248 

78 

25 

4956 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7 

9 

100 

194 

542 

1193 

956 

974 

630 

271 

59 

27 

4962 

RAVENSWOOD  DAM  22 

3 

8 

85 

169 

521 

1172 

924 

956 

603 

2*7 

52 

23 

4755 

4602 

RIPLEY 

6 

6 

90 

191 

544 

1185 

944 

979 

606 

252 

*! 

20 

*870 

SPENCER 

16 

11 

111 

204 

550 

1183 

694 

989 

621 

261 

70 

33 

*945 

4761 

WAYNE  2 

1236 

WILLIAMSON 

0 

0 

38 

117 

528 

1126 

950 

905 

583 

196 

*7 

8 

4496 

4152 

W INF  I  ELD  LOCKS 

2 

4 

63 

130 

532 

1162 

959 

976 

564 

315 

76 

19 

4913 

4575 

CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 

72 

56 

220 

401 

739 

1349 

1107 

1163 

848 

465 

227 

84 

6753 

BAYARD 

81 

96 

299 

430 

687 

1359 

1122 

1160 

851 

486 

223 

97 

6891 

6667 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

51 

26 

175 

328 

652 

1285 

1011 

1050 

713 

331 

136 

50 

5810 

5313 

BECKLEY  WB  AP 

43 

31 

161 

249 

653 

1286 

978 

1063 

726 

340 

137 

55 

5725 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

66 

33 

206 

382 

1275 

1065 

1142 

788 

473 

8RAN00NVILLE 

56 

64 

232 

353 

677 

1352 

1155 

1168 

807 

45* 

222 

92 

656* 

BUCKEYE 

36 

11 

139 

345 

677 

1297 

1120 

782 

409 

145 

48 

CANAAN  VALLEY 

120 

123 

315 

484 

773 

1460 

1153 

1237 

901 

506 

278 

136 

7496 

ELKINS  WB  AIRPORT 

53 

36 

192 

367 

692 

1306 

1028 

1113 

779 

411 

174 

70 

6221 

5726 

FLAT  TOP 

63 

70 

239 

347 

759 

1352 

1098 

1165 

857 

494 

233 

93 

5800 

5162 

HOPEMONT 

48 

112 

265 

372 

757 

1393 

1111 

1149 

475 

216 

43 

MC  ROSS 

51 

21 

149 

332 

670 

1286 

1022 

1062 

736 

345 

1*6 

56 

5880 

OAK  HILL 

34 

20 

112 

228 

633 

1236 

998 

1038 

716 

346 

137 

47 

5547 

PARSONS  1  SE 

32 

8 

133 

309 

612 

1270 

1001 

1052 

727 

367 

110 

40 

5661 

PICKENS  1 

75 

74 

234 

369 

727 

1343 

1035 

1152 

821 

435 

210 

97 

6582 

R I CHWOOD 

314 

663 

1265 

985 

1056 

739 

376 

150 

64 

ROWLESBURG  1 

24 

6 

117 

265 

592 

1269 

1007 

1046 

721 

373 

105 

35 

5552 

SPRUCE  KNOB 

70 

69 

231 

253 

683 

1369 

nil 

1129 

850 

497 

224 

9* 

5580 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

11 

2 

61 

227 

591 

1211 

951 

973 

683 

284 

76 

25 

5115 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

36 

15 

143 

265 

633 

1239 

973 

1019 

642 

335 

139 

50 

5491 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

30 

19 

129 

206 

533 

1266 

956 

1033 

702 

329 

HI 

25 

5*42 

BLUESTONE  DAM 

8 

5 

61 

236 

616 

1190 

1061 

966 

696 

337 

96 

27 

53*3 

GARY 

12 

7 

95 

259 

631 

1188 

1010 

958 

679 

295 

106 

28 

9280 

4674 

KOPPERSTON 

605 

1224 

1015 

1000 

646 

250 

79 

33 

LEWISBURG  2  SSW 

18 

13 

123 

277 

640 

1229 

1011 

1033 

675 

341 

91 

37 

5*88 

PINEVILLE 

12 

6 

90 

255 

624 

1245 

1073 

1004 

573 

311 

108 

20 

5*21 

UNION 

29 

27 

158 

315 

636 

1242 

1055 

1027 

739 

357 

149 

*8 

5792 

5329 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

16 

9 

113 

305 

631 

1200 

999 

997 

677 

318 

91 

3* 

5390 

5144 

NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

7 

15 

149 

252 

540 

1146 

994 

1010 

714 

451 

128 

32 

5*40 

FRANKLIN  2  NE 

36 

10 

154 

292 

597 

1197 

994 

1033 

715 

402 

1*8 

49 

552  7 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

0 

1 

64 

122 

464 

1113 

983 

911 

614 

370 

51 

7 

*730 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

7 

18 

157 

256 

517 

1159 

1041 

1024 

675 

441 

150 

37 

5*82 

4885 

KEYSER 

17 

106 

195 

404 

52 

MARTINSBURG  FAA  AP 

4 

10 

130 

247 

552 

1171 

1015 

1014 

706 

436 

103 

30 

5*30 

5037 

MATHIAS 

34 

22 

185 

320 

602 

1233 

1026 

1058 

755 

413 

1*7 

*4 

58*9 

MOOREFIELD  MCNEILL 

29 

14 

144 

546 

1186 

934 

655 

403 

122 

33 

OMPS 

524 

1163 

1063 

168 

53 

PETERSBURG 

16 

7 

119 

240 

534 

1127 

957 

976 

520 

348 

93 

23 

5060 

4832 

PIEDMONT 

23 

8 

130 

195 

567 

1218 

1018 

1021 

718 

443 

139 

5* 

5534 

5310 

ROMNEY  3  NNE 

17 

10 

124 

253 

5*2 

1156 

1008 

960 

571 

419 

119 

3* 

5333 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

16 

21 

174 

267 

571 

1182 

1073 

1044 

703 

452 

161 

*6 

5710 

5406 
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ZT 

U 

1 

OBSERVATION 

o 

2 

u 

M 

TIME  AND 

Q 

i 

6 

P 

TABLES 

STATION 

d 

1 

COUNTY 

§ 

i 

< 

OBSERVER 

7 

ei 

5  us 

° 

^ 

e 

2:S  = 

ALPOICMT 

009A|  0* 

PRESTON 

2 

39  29 

79  3S 

1219 

'   7A 

monongahela  power  CO. 

•LDEPSOH 

0102  OS 

MONROE 

80  38 

1555 

7A 

RASSIE  L.  SIMS 

ALPEitA  1  NM 

RANDOLPH 

38  55 

79  40 

3020 

7A 

OHER  S.  SMITH 

A'eOVALE  2 

POCAHONTAS 

8A 

MBS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORD  COLUCGE 

03 is'  05 

MERCER 

1 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

0527i  Oi 

GRANT 

■^■i 

BeCK.LEr  V  A  HOSPITAL 

osec^  o<. 

RALEIGH 

ei  11 

8A 

^ECKuf  we  ap 

0582  0* 

RALEIGH 

81  07 

2504 

MID 

MID 

6ELINGT0N 

0633^  02 

06<.*  01 

BARBOUR 

10 

39  02 

1679 

7A 

7A 

GEORGE  R.  HILLYARO 

BELLEVILLE  t>AM  20 

WOOD 

ft 

39  09 

81  4S 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661J  0* 

NICHOLAS 

^ 

38  1* 

91  12 

748 

7A 

RAYMOND  E.  PHILLIPS 

BENSON 

HARRISON 

lOi  39  09 

eo  33 

1060 

4P 

4P 

H 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

BENS  RUN  I  SSE 

066?:  Ol;  TYLER 

Bi  39  28 

81  06 

8A 

8A 

ROBERT  N.  HALL 

BERKELEV  SPRlNr.s 

0710'  06  MORGAN 

f    39  37 

78  14 

6P 

6P 

H.  H.  RUPPENTHAL.  Ill 

BIRCH  RIVER  6  SS»* 

1885 

6P 

SOUTHEASTERN  GAS  CO. 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

0921  05  MERCER 

BLUESTONE  0AM 

0939  05  SUMMERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCMLANO 

1075  03;  LINCOLN 

3;  38  13 

82  12 

600 

7A 

BERYL  L.  WINTERS 

bbandonville 

1083!  0* 

PRESTON 

BA 

BRUSHY  RUN 

1204|  06. 

PENDLETON 

'' 

38  50 

79  15 

1375 

7A 

M 

JOHN  3.  SHREVE 

BUCKEYE 

wi  s* 

POCAHONTAS 

T 

38  a 

80  08 

2100 

5P 

7A 

MISS  ILEAN  WALTON 

eUCKHANNON  2  W 

UPSHUR 

39  00 

80  16 

6P 

6P 

burnsvtlle 

1282!  02 

BRAXTON 

80  40 

770 

7A 

JOHN  W.  BROWN 

CAIRO  3  S 

S;  39  10 

81  10 

680 

6P 

6P 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

cahden  on  gaulev 

1363'  0*1  WEBSTER 

4  38  22 

2100 

7A 

HOWARD  FLETCHER 

CANAAN  VALLET 

1393!  Ofti  TUCKER 

6P 

BEN  F.  THOMPSON 

CENTRALIA  2  NNN 

1526 

021  BRAKTON 

4,  38  38 

CHARLESTON  VQ    AP 

1570 

81  36 

HK 

: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  1 

1575 

03!  KANAWHA 

3  38  21 

81  39 

600 

9A 

9A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO, 

CLARKSBURG  1 

1677 

02  HARRISON 

6J  39  16 

80  21 

977 

MID 

MID 

MID 

: 

HENRY  R.  GAY 

CLAY  1 

1696 

0  3:  CLAY 

4|  38  27 

81  05 

722 

7A 

j 

H 

MRS.  SARAH  e.  FRANKFORT 

CLEHDENIN  1  SW 

615 

KATHERINE  H.  RAOER 

COR TON 

640 

|C 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRESTON  1  SS« 

205*:  PI  WIRT 

5,  38  56 

81  17 

648 

7A 

H 

SEWARD  R.  LYNCH 

DAVIS 

2209^  0<.:  TUCKER 

2.  39  08 

79  28 

3120 

t 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 

Onv  CREEK 

2'.62:  04]  RALEIGH 

OJNLOW  *  E 

2638  od  GREENBRIER 
27lal  OV  RANDOLPH 

850 

5P 

5P 

KELLY  BROWNING 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

1 

MRS.  SUE  V.  WALKER 

ELAINE  HB  AIRPORT 

lO"  38  53 

79  51 

1970 

MID 

MID 

t 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ELLENBORO 

27*6|  Ol!  RITCHIE 

5,  39  16 

81  04 

805 

""V 

1 

MRS.  RUBY  L.  GORRELL 

FAIRMONT 

292a  02'  MARION 

6!  39  28 

80  08 

1278 

MID 

j 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072^  0*  MERCER 

71  37  35 
9!  38  40 

81  07 

3229 

7A 

c 

H 

FRED  E.  BOWLING 

3215  06''  PENDLETON 

79  19 

1900 

6P 

GEORGE  0.  HAMMER 

FREEMANSBURG 

3238  02'  LEWIS 

6;  39  06 

1030 

EQUITABLE  GAS  CO. 

OART 

SA 

c 

JAMES  KISH 

3361;  02  BPflXTON 

c 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

ULENVILLE 

5  38  56 

LEWIS  WOLFE 

GRANTSVILLE  2  NW 

5<  38  56 

730 

SA 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GRIFFITHSVILLE 

37<.9|  03;  LINCOLN 

J, 

38  14 

81  59 

950 

jc 

ROBIN  e.  MOORE 

HACKER  VALLEY 

3798|  0*^  WEBSTER 

" 

38  39 

80  23 

1501 

MRS.  LELA  M.  CARTER 

3B16i  02 

BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

; 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAHL 1  N 

38*6 

03 

LINCOLN 

38  17 

82  06 

642 

SA 

SA 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRt 

0(^ 

JEFFERSON 

405 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 

HARPERS  FEROY  NAT  HON 

3932 

06 

JEFFERSON 

220 

HASTINGS 

WETZEL 

e| 

76C 

3P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

HICO 

4128 

FAYETTE 

81  00 

7A 

MRS  MILDRED  E  CRIST 

hogsett  gallipolis  dam 

'•ZOO 

031  MASON 

8  38  41 

82  II 

570 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOPEMONT 

UZbU. 

04]  PRESTON 

11  39  26 

2490 

MRS.  HARRIET  SHARPS 

HORNER 

'■281 

021  LEWIS 

6  38  59 
6|  39  30 

80  22 

1075 

4P 

1 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

HOULT  LOCK  15 

*309 

02|  MARION 

80  08 

878 

12M 

! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDRED 

*36^  01  WETZEL 

81  39  41 

80  27 

1034 

'c 

MFGRS.  LT.  ♦  hT.  CO. 

WHVJNTlNCTON  FED  ELDG 

MID 

^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

MID 

MID 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

lAEf^ER 

■'*!   1 

MRS  RUTH  L.SI2EM0RE 

IRFLANO 

4*78,  02  LEWIS 

80  28 

1142 

v^,   ' 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

4559.  02  LEWIS 

6i  39  06 

80  25 

1020 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

•^EARNEYSVILLE  1  NW 

47631  06'  JEFFERSON 

77  53 

550 

8A 

SA 

W  B  AGRICULTURE  SER  OFF 

1  37  50 

82  24 

7A 

EDWARD  H.  BOWEN 

KETSEB 

930 

5P 

9P 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KOPPERSTON 

4956  0^  WYOMING 

\V,l\ 

ei  34 

1450 

6(* 

6P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LAKE  LYNN 

50021  02|  MONONGALIA 

2\    39  43 

79  51 

900 

7A 

; 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEWISBURG  2  SSW 

5224'  051  GREENBRIER 

V  37  46 

80  28 

2185 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRON 

LINDSIDE 

528<^  05,  MONROE 

LOUIS  £.  CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

JACKSON 

LOCKNEY 

5341 

02 

GILMER 

5353 

03 

LOGAN 

3 

82  00 

LONDON  LOCKS 

5365 

KANAWHA 

38  12 

81  22 

623 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5563 

BOONE 

38  03 

81  49 

675 

SA 

J.  E.  CURRY 

MANNINGTON  1  N 

MARION 

6P 

6P 

JAMES  N,  MORGAN 

MANNJNGTDN  1  V 

5626 

02 

MARION 

*• 

39  32 

80  22 

995 

ORA  G.  FROST 

t-t 

U 

H 

OBSERVATION 

d 

2 

u 

u 

TIME  AND 

z 

o 

2 

^ 

H 

TABLES 

STATION 

i 

S 

COUNTY 

< 

3 

1 
S 

I 

OBSERVER 

i 

i 

1 

HARLINTON 

5672 

04 

POCAHONTAS 

7 

38  13 

BO  05 

2150 

c 

CECIL  A.  CURRr 

MARTlNSeURG  FAA  AP 

5707 

BERKELEY 

9 

39  24 

77  59 

537 

FED.  AVIATION  AGENCY    j 

MARTlNSSURG  2  W 

5712 

06 

BERKELEY 

9 

39  28 

78  00 

535 

ROBERT  L.  CPISWELL 

MATHIAS 

HARDY 

9 

1625 

MERCER 

7 

7A 

MC  HECHEN  DAM  13 

5  847 

01 

MARSHALL 

e 

39  59 

80  44 

65! 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  ROSS 

5871  04 

GREENBRIER 

4 

37  59 

80  45 

2445 

4P 

RUSSELL  D.  AMICK 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

5963  02 

TYLER 

39  29 

80  52 

JOHN  W.  CRUHRINE 

MOOREFIELD  2  SSE 

61631  06 

39  02 

830 

c 

MRS.  ZELLA  H.  VETIEfi 

MOOREFIELD  MCNEILL 

6168 

06 

HAROY 

39  09 

78  54 

800 

6P 

H 

MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6202 

02 

MONONGALIA 

39  38 

79  55 

1245 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

morgantown  l  and  D 

6212 

MONONGALIA 

39  37 

7P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNOSVILLE 

MARSHALL 

SO  45 

620 

MOUNDSVILLE  SEWAGE  TR 

MT  STORM 

629; 

GRANT 

39  17 

79  14 

8A 

E 

MRS.  EILEEN  MINNICK 

4 

IZIC 

NEW  CUMBERLAND 

6442!  Ol!  HANCOCK 

8 

40  30 

80  36 

6P 

1 

WILLIAM  B.  MURRAY 

NEW  MARTINSVILLE 

60  52 

637 

DR.  I.    W.  ANKROM 

OAK  HILL 

6591 

o3  hSrgIn^ 

37  58 

1991 

7A 

C  H 

MILES  H.  MARTIN          j 

39  30 

950 

7A 

7A 

MRS.  E.  M.  HOVERMALE    I 

PARKERSBURG  FAA  AP 

6849 

Olj  WOOD 

39  21 

81  26 

837 

MID 

Mia 

H 

U.  S.  WEATHER  BUREAU    { 

irPARKERSBURG  WB  CITY 

6S59 

01  WOOD 

39  16 

81  34 

615 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

oi  TUCKER 

FERNOW  EXP.  FOREST 

PETERSBURG 

9 

1013 

7A 

MRS.  8ESS  S.  MOHL 

PHILIPPI 

6982 

021  BARBOUR 

10 

80  02 

1281 
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2   -   CHEAT; 


KANAWHA;       5   -   LITTLE   KANflVfHA; 


'  MONONGAHELA; 


■  POTOMAC;   10  ■ 


■  YOUGHIOGHENY 


HBrKHKNCu;  N(nii:.s 

AiklltuuiBl  tufoi-niaiuui  retf«i<ltitg  the  tUniftlv  of  Wp»i  Virginia  may  b«  obtnlnBit  Uy  wrltlnii  lo  Ihv  Suia  CllnifttolonUI,  A||rlcullur«l  ICn«ln«*rU)g  Ilullillntf,  W»b!  Virginia  Unlv«ralty,  MorganKmn.  W.»t  VlrglnU    a«60a, 
or  tu  any  Wrathvr  Hui-*>«u  Offtrr  near  you. 

PlMK^=^ltf^^Al    VMTS:       Unlwa  uthcrwlNtf  IndlcatoH,  (Umenalonal  unit*  iiatid  In  thla  bulletin  aro:      Tonipvnilura  In  *F.  praclplUtlon  and  vvaporallon  In  InehM  anil  wind  movarrwnl  In  mlUa.     Monthly  d«gr««  rlay  toUU 
..r.'  i(u>  Hum*  .»(  111.'  ne^tWo  dvparturo  of  avrragn  dally  tvmpvraturm  from  (I5*  F.     In  "Supplemvntal  Data"  tabl«  direcllona  antarad  In  riiuraa  are  tana  of  dagrcea. 

*^*StiRVrtTIVM  TIMt;        Th«  station  Indax  ahowa  obairrvAtlon  llmea  In  local  atandard  ttma.     During  Ihv  aummer  montlia  aomv  obivrvera  taka  thv  obaarvatlona  on  daylight  aavlng  tUna.     Snow  on  ground  In  Iha  "ftftowfall 
uul  Snow  oil  C. round"  lablo  la  at  obaervatlon  tima  for  all  flxrefit  Weather  Bureau  and  FAA  aUtlona.     For  thoae  aUttona  mow  on  ground  valuea  are  at  7:00  a.m.  ,   E.S.T.     Data  in  the  "Cilramea"  table,   "Dally  PraclplU- 
uon"  ublr.  "IMlty  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  (able,  and  anowrBll  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publlahed,  are  for  the  24  houra  ending  at  lime  of  obaervatlon. 

L;VA>\M<'^TK>N  >•  meuBured  In  the  atandard  Wi-ather  Bureau  lypo  pan  of  4-foot  diameter  unleaa  otherwlae  ahown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Uble 
refer  to  extrcnira  of  trmporaturc  of  water  In  pon  aa  recorded  during  a-*  houra  sndlng  at  llmr  of  obaervatlon. 

WATER  tXJUIVALENT  valu<>a  publlHhrU  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  anow,  aleat.  or  Ice  on  the  ground.    Sample*  for  obtaining  meaauremenia  are  Uken  from  different  polnU 
for  micceaaive  obitervAtlona.    conacquently.  occaalonol  drifting  and  other  cauaen  of  local  vorloblllty  In  the  anowpack  moy  raault  In  apparent  Inconalatenclea  In  the  record. 

snowfall  m  the  "CUmotologlcal  Data"  tabic,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tublc,  and  In  (he  "Seaaonal  Snowfall"  table.  Include  anow  and  aleet.     Entrlea  of  anow  on  ground  Include  anow, 

NORMALS  for  all  stations  arc  cUmatologlcal  atandard  normal*  based  on  the  period  19:11-1960, 

DIVISIONS,  aa  uaed  In  this  publication,  became  effective  with  dota  for  Jonuary  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowint!  the  station  nome,  such  as  12  SSW,   indicate  diatance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES;       Monthly  ond  acaaonal  snowfall  and  heotlng  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  precodlng  June  data  will  be  carried  in  the  July  isaue  of  thia  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wtU  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annunl  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  oarher  date  or  dates. 

■w-      Highest  observed  one  minute  windspced.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  thsui  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  daU.  if  carried  for  this  aUtlon, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearmg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc. ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


;  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  SO  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Doctlnients,   Government  Printing  Office,    Washington.   D,   C.    20402. 
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Volume  72        No.  8 


ASHEVILLE:  1964 


OCT  2"  i954 


WEST  VIRGINIA  -  AUGUST  1964 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest   Temperature:    100°  on  the  4th  at  Williamson  and  on  the  3d  at  Huntington 

WB  Airport 

Lowest   Temperature:     27°  on  the  15th  at   Canaan  Valley 

Greatest    Total   Precipitation:  8.28   inches  at  Summers ville 

Least   Total  Precipitation:     0,  96  inch  at  Wardensville  R  M  Farm 
Greatest    One-Day  Precipitation:     6.  18  inches  on  the  31st  at  Piedmont 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Soil  moisture  was  considered  deficient  in  many 
areas  at  month-end,  especially  in  the  Eastern  Pan- 
handle. The  last  general  statewide  rainfall  occur- 
red during  the  cold-frontal  passage  August  3-4. 
Most  of  the  State  received  a  good  ground- soaking 
rain  from  violent  thunderstorms  and  damage  was 
widespread  throughout  the  southern  half  of  the 
State.  The  accompanying  map  shows  that  rainfall 
totals  were  greatest  over  the  higher  elevations. 
Glenville  was  an  exception  with  2.47  inches  re- 
corded. In  the  Logan  area  in  the  southwestern  part 
of  the  State,  this  was  considered  a  drought-ending 
storm  and  was  the  first  heavy  rain  in  a  month. 

Another  strong  cold  front  passed  across  the  State 
August  11-12,  but  rainfall  did  not  carry  over  to  the 
eastern  side  of  the  State.  A  third  cold  front  August 
22-23  deposited  large  amounts  of  rain  just  on  sta- 
tions in  the  vicinity  of  the  Ohio  River. 

The  fourth  main  rainfall  period  was  from  the  re- 
mains of  hurricane  Cleo  at  the  close  of  the  month. 
Thundershowers,  however,  were  spotty  and  well 
scattered;  the  greatest  rainfall  was  at  Morgan- 
town,  Piedmont,  and  Bluefield.  A  3-hour  down- 
pour   at    Bluefield   washed    down   into  Bluefield, 


Virginia,  and  caused  a  flash  flood  that  resulted 
in  thousands  of  dollars  of  damage.  Although  dam- 
age was  less,  a  total  of  6.18  inches  was  recorded 
in  Piedmont  on  August  30.  This  may  be  a  record 
24-hour  rainfall  for  the  State. 

These  three  cold  frontal  outbreaks  kept  tempera- 
tures and  humidities  at  relatively  comfortable 
levels  the  first  three  weeks.  Record  lows  for  the 
day  were  noted  on  the  15that  Parkersburg(47  de- 
grees F.)  and  Elkins  (39  degrees  F.).  Elkins  also 
had  a  record  45  degrees  F.  on  the  9th. 

High  temperatures  prevailed  the  last  week  of  the 
month,  along  with  excessive  humidity,  induced 
into  the  general  circulation  over  the  State  by  the 
remains  of  hurricane  Cleo. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia   26506 
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70.8 
70.4 

-  2.1 

-  4,0 

-  2.5 

93 
94 
91 
91 

2 

3 
30 

4 

40 
41 
44 
46 

15 
16. 
15 
14 

18 
29 
17 
23 

4 
7 
5 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3,79 
4,62 
3,95 
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GLENvILLE 
6RANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIODlEHOURNE  2  ESE 

83.6 
83.1 
8<>.l 
82.6 
81.8 

58,8 
56,5 
57,4 
53.7 

57,1 

71.2 
69.8 

70.8 
68.2 
69.5 

.  4,8 
-  2,9 

92 
94 

90 

ll 

22. 

3 
23. 
30. 

2 

45 
44 
43 
38 
43 

15 
15 

\l 
15 

17 
25 
20 
29 
22 

3 
4 
5 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,26 
6.35 
3.75 
4.16 
4,13 

1.73 

-   .50 
.   .46 

.92 

1.75 
1.40 
1.15 

.80 

3 

4 

3 

23 

12 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

MORGANTCrtN  FAA  AIRPORT 
MORC-ANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

79.2 
81.7 
8*. 3 
82.0 

57,8 
58,0 
56,1 
55,0 

68,5 
69.9 
70.2 
68.5 

-  3,7 

88 
90 
92 
90 

30 

28. 

23. 

2 

44 
45 
44 
42 

15 
15 
16* 
15 

36 

25 

0 

2 
7 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.77 
4.70 
4.46 
4.99 

,44 
-   .17 

1.41 
1.49 
1.23 
l.U 

3 
23 
12 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

69.2 

.  3,4 

4.08 

.   .46 

.0 

•    «    • 

SOLTHWESTERN  03 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  I 

CORTON 

DUNlOW  5  E 

HAMLIN 

85.2 
85.9 

86.0 
S'l.O 
85. IM 

60.9 
61,6 
58,8 
60.1 
56. 2M 

73.1 
73.8 
72.4 
72.1 

70. 7M 

•   ,7 

95 
95 
93 
95 
97 

3. 
4 
22 

3 

4 

46 
46 
45 
45 
44 

15 
15 
15 
15 
16. 

13 
9 
13 
18 
22 

9 

U 

7 

3 

12 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 

2,49 
3.89 
3,54 
3.51 

-  .72 

-  1.46 

1.14 
1.08 
.93 
1.28 
1.32 

11 
12 
19 
12 
12 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

hOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

huntinSTon  fed  BlOG 
huntington  wb  airport 

LOGAN 
LONDON  LOCKS 

86.2 
86.2 
8*. 7 
«7.5 
85.5 

58.5 
63.2 
61.3 
60.9 
61,5 

72.4 
74.7 
73.0 
74.2 
73.5 

-  1.4 

.  1.0 

98 
97 
100 
98 
95 

4 
3 
3 
4 
4 

47 
49 
46 
54 
51 

15 

15 

15 

21. 

16. 

16 

9 

17 

0 

9 

14 
13 
6 
15 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.73 

6.21 
2,50 
2,66 

2,34 

3.39 

-  1.50 

3,52 

2,90 
1.35 
1,06 

23 

22 

12 
12 

■  0 
.0 
.0 
lO 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

PAVfNSWOOO  DAM  22 

RIPLEV 

SPENCER 

85.5 

86.6 
86.8 
87.6 
84.2 

'9,5 

57,6 
59.2 
58.8 
57,5 

72.5 
72.1 
73.0 
73.2 

70.9 

•  1.1 
-  2,3 

96 
96 
95 
97 
93 

4 

3. 

3. 

3. 

2 

47 
40 
43 
43 

40 

16* 

15 

15. 

15 

15 

13 
16 
17 
16 
24 

8 

8 

11 

13 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,31 
4,38 
3,82 
5,76 
3,46 

.41 
-   .57 

1.59 
1.82 

2,70 
2,01 
1.12 

4 
23 
23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

WAY^E  2 
WILL lAMSON 
WInFIELD  locks 

88.1 
85.5 

61.7 
59.9 

74.9 
72.7 

.  1.6 
•  2,3 

100 
96 

4 
4 

50 
48 

15 
16 

5 
11 

15 

9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.97 
2,76 

-  1,33 

.  1,03 

1.27 
1.61 

4 
12 

.0 
.0 

0 
0 

DIVISION 

72.9 

-  1.9 

3.77 

.   ,03 

.0 

«    «    ft 
CENTRAL  0* 

ARBCVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECklEY  WB  AP 

78.5 
76.2 
78.7 
76.3 

49.8 
49.8 
54.7 
56.3 

64.2 
63.0 
66.7 
67.3 

-  2.3 
..  2.6 

88 
85 
86 
87 

2 
22 
3 
3. 

34 
32 

36 
38 

15 
15 
15 
15 

66 
95 
44 
46 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.58 
1.98 
2.71 
2,38 

.  1,31 
-  2.72 
.  1.82 

1.48 
.80 
.81 
,66 

12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

BIRCH  RIVER  6  SSw 

BRANDONVILLE 
BUCKEVE 
CANAAN  VALLEY 
ELKTNS  wB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

77.3 
81.6 
74.8 
78.4 
74.7 

'1.4 
54.4 
47.6 
53.2 
53.8 

64.4 
68.0 
61.2 
65.8 
64.3 

-  3.0 

-  2,3 

88 
90 
84 
87 
84 

31 

3 

22 

22 

4 

34 
39 
27 
39 
36 

15 
15 
15 
15 
15 

85 

25 

130 

55 

79 

0 

1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

4,81 
3,36 
4,50 
3.55 

2.43 

•   .68 
-  1,94 

1,06 
1.31 
1.90 
l.U 
1.09 

12 
12 

3 

3 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 

74. 8M 

79.3 

81.9 

80.4 

75.4 

52.8 
54,4 
55.3 

55.6 
52.5 

63. 8M 
66.9 

68.6 
68.0 
64.0 

82 
88 
90 
88 
84 

1 

7 

4. 
23 
22 

39 
38 
41 
41 
35 

15 
15 
15 
15 
15 

64 
42 
35 

33 
81 

0 
0 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.40 
5.04 
4.66 
3.64 
4.20 

.94 
1.90 
2.35 
1.36 
1.55 

4 
4 
3 
3 
12 

.0 
.0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

RICHuOOD 
ROWLESBURg  1 
SPRLCE  KNoB 
WEBSTER  SPRINGS  I  E 

78. 4M 
81.7 
75.0 
83.2 

54. 4M 
56.2 
54.2 
56.3 

66. 4M 
69.0 
64.6 
69.8 

86 
90 
82 
91 

2 

30 

31. 

28. 

35 

43 
41 
42 

15 

15 
15 
16. 

44 
21 
68 
38 

0 

1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

7.00 
4.13 
2,01 
2,73 

1.86 

1.85 

.48 

.89 

3 

4 

4 

12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

DIVISION 

65.9 

-  1.9 

3.63 

-  1,31 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conllnuad 


weST  VIRGINIA 
AUGUST    1M4 


Tamparalur* 

PradpUatton 

1 

^1 

<s 

< 

1^ 
II 

I 

1 

J 

1 

1 

No.  ol 

D.r> 

2 

i! 

1 

J 

i 

faow.tU.! 

No.  o<  Dart 

SUUon 

Mu. 

Mln. 

1 

II 

i 

i 

> 

o 

1 

J 
t 

il 

;j 

hi 

l\ 

II    •    • 
SOITHEPN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

79.9 

56.* 

68.2 

86 

*« 

39 

29 

0 

0 

0 

0 

5.77 

l.*5 

29 

.0 

0 

BLUkFlELO  FAA  AIRPORT 

T6.1 

59.5 

67.8 

8* 

28. 

*6 

33 

0 

0 

0 

0 

5,1* 

2.15 

28 

,0 

0 

BLUE5T0NE  BAM 

82.9 

58.5 

70.7 

93 

* 

*7 

16* 

15 

3 

0 

0 

0 

3,U2 

l.*9 

12 

.0 

0 

SARv                 //R 

83.2 

56. « 

69.8 

-  3.2 

91 

* 

*3 

21 

* 

0 

0 

0 

3,12 

•   .95 

.92 

12 

,0 

0 

kopperston 

«2.2 

57.8 

70.0 

90 

*• 

*2 

22 

2 

0 

0 

0 

*,02 

1.96 

29 

,0 

0 

LEMlSaURG  2  SSW 

81.0 

56.2 

68.6 

89 

2 

39 

25 

0 

0 

0 

0 

2.98 

1.00 

3 

.0 

0 

PINEVILLE 

«».o 

56.6 

70.3 

93 

* 

*5 

15 

3 

0 

0 

0 

2,19 

.90| 12 

.0 

0 

UNIPN 

81.0 

53.5 

67.3 

-  3.0 

89 

* 

36 

*9 

0 

0 

0 

0 

2.7* 

-   .6* 

.92 

31 

.0 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

83.0 

56.5 

69.8 

-  1.* 

92 

2 

38 

18 

* 

0 

0 

0 

3.7* 

-   .10 

1.70 

31 

.0 

0 

DIVISION 

69.2 

-  2.7 

3.*1 

•   .** 

,0 

«    •    • 
NORTHEASTERN  06 

BERKELEY  SPRINGS 

8*. 2 

55.9 

70.1 

95 

2Z 

*0 

15 

21 

8 

0 

0 

0 

1.52 

.80 

3 

.0 

0 

} 

1 

0 

FRAMtLiN  2    NE 

61.5 

51.. 8 

68.2 

90 

25 

39 

15 

33 

1 

0 

0 

0 

2.89 

.76 

* 

.0 

0 

5 

S 

0 

HARPERS  FfRRV  NAT  MON 

86.* 

60.9 

73.7 

95 

22 

*7 

15 

1 

11 

0 

0 

0 

3.12 

l.*8 

30 

,0 

0 

3 

2 

2 

kEARNEYSVillE  I  NW 

82.9 

58.2 

70,6 

-  3.1 

95 

23 

*2 

15 

18 

6 

0 

0 

0 

1,97 

.  2.23 

1.53 

* 

.0 

0 

3 

1 

1 

KEYSER 

MARTINSBURG  FAA  AP 

8*. 5 

58.5 

71.5 

-  2.7 

95 

22 

*3 

15 

7 

8 

0 

0 

0 

2.11 

-  2.11 

1,60 

3 

■  0 

0 

3 

1 

I 

MATHIaS 

83.3 

53.7 

68.5 

92 

21 

36 

15 

3* 

* 

0 

0 

0 

1.77 

,50 

30 

,0 

0 

i 

1 

0 

HOOREFIELD  MCNEILL 

87. 3m 

53,5m 

70. *M 

98 

23 

*2 

17 

11 

8 

0 

0 

0 

1,23 

,80 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

OMPS 

63.9 

55.6 

69,6 

96 

23 

»3 

15 

21 

7 

0 

0 

0 

1.6* 

1.15 

* 

.0 

0 

3 

1 

1 

PETERSBURG 

86.6 

58. 2 

72.* 

•   .2 

95 

22 

39 

15 

13 

13 

0 

0 

0 

1.22 

•  2,*1 

.52 

* 

.0 

0 

* 

1 

0 

PIEDMONT 

81. « 

57.0 

69.2 

-  3.0 

95 

23 

♦  5 

15 

25 

2 

0 

0 

0 

6.89 

2,88 

6,18 

31 

,0 

0 

* 

1 

I 

BOMNEY  3  NNE 

85. 1 

55.0 

70.1 

96 

22 

37 

IS 

23 

8 

0 

0 

0 

2,10 

,89 

30 

,0 

0 

* 

2 

0 

WAROFNSVILLE  R  M  FARM 

8«.0 

5<i.8 

69.* 

-  1.7 

95 

23 

39 

15 

23 

» 

0 

0 

0 

.96 

•  3,63 

.58|  4 

.0 

0 

2 

1 

0 

riVlSION 

70.3 

-  2.0 

2.29 

-  1.75 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

5 

Day 

of  Month 

1  I  2  1 

3 

4  {  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  {  11  1 

12 

13  { 

14  1  IS 

16  1  17  1 

18 

19   2G 

1  ^' 

22 

23 

24 

25   26  1  27 

28 

29  1 

30 

31 

NCRTM.ESTEPN       01 

eELLFVILLE  0»"  ?0 
SENS  HWi    1  55E 
CAIRC  3  S 
CSESTON  1  5S» 
ELLEN3C00 

3.79 
<..62 
S.2S 

.20 

.11 

.55 

.14 
1.05 

.92 

.88 
1.00 

,06 

,03 

T 

.79 

1.07 
1.44 
1.26 

T 

-   - 

-   - 

- 

.05 
.45 

•  03 
.08 

.65 

2^25 

UOO 
U40 
1^60 

T 
•  08 

•  29 

•  24 

•  15 

•  11 

- 

- 

T 

T  . 
.09  . 

MC  MEChEN  dam  13 
MOLNDSvILLE 
NE»  CUMBERLAND 
NEh.  MARTINSVILLE 
PARKERSi^URG  EAA  AP 

3.93 

3.39 
3.00 
<..01 

.02 
.65 
.40 
.35 

.33 

1,05 

,27 

.25 

.72 

,02 

.22 
.19 
.27 
1.36 

1.15 
1.07 
1.26 
.87 
.01 

.07 

.11 

.08 

.11 

.20 
.04 

•  03 

•  02 

.02        .31 
.13   .22 

.07   .07 
•  05 

.01 
•  19 
.16 
.27 
1.30 

U33 

•  57 

•  57 

•  03 

•26   .01 

•  20 

•  16 

•  27 
•46   ^02 

T 

T 
T 

PABKERSBURO  1.B  Cllv      R 
51  MARYS 

k.ASHlNGTO'i  DAM  19 
kEIRTON 
l.ELLS9l,0G  3  NE 

3.72 
5.12 

A. 38 
1.93 
2. 75 

.50 
1.19 

.02 
.34 

.10 
.94 
.66 
.46 
,68 

.03 
1.00 

.63 

T 

.04 

T 

.90 

.86 

.97 

.69 

.02 
.02 
.11 

.03 

T 

•  02 

T 

•  16 

T 
T 
•03       .04 
.14 
.07   .07 

1.62 

•  56 

•  06 
,06 

•  94 

1.45 

.09 

•  06 

•33  •oa 

•  59 

•  28   T 

•  22 

•  15 

.01 

T 

T 

.02  '. 

mmeElING  WARk,OOD  DM  12 

2.98 

.65 

.57 

.02 

.72 

T 

.02 

.02 

.02 

.22 

.08 

.31 

.08 

•26   •Ol 

• 

•    *    • 

NCRTM  CENTRAL       02 

BELINOTON 
BENSON 

BUCKmANNON  2  w 
BURNSVILLE 
CENTRALia  2  NNW 

3.57 

2.64 
5.20 
3.12 

.03 

.41 
.64 
.69 
.57 
.15 

1.61 
.12 

.01 

.64   .02 
1.06 

.12 
•  22 

T 

.07 

.88 

1.05 
1.17 
.80 
.77 

•  02 

•  01 

T 

T 

.25 

.02 
1.26 
.09 

T 
T 

.20 
1.41 
.38 
.78 
.49 

T 

.01 

T 

•  90 

.07 

.09 

1.13 
•  20 

T   '. 

T  . 
•  06  • 

CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  Nu 

2.39 
3.81 
3.26 
6.35 
3.75 

,27 
,34 

.25 

.83 
.92 
.72 
1.40 

1.75   T 

.01 

.31 
.05 

1.06 

.39 
.61 
.71 
1.45 

•  OS 
T 

T 

.06 

.09 

.10 

.20   T 

2 

.07 

•  32 

T 

1.17 
1.42 

.51 
1.46 

.96 

T 
.06 

T 
•  OT 

.62 

•  TO 
.10 

T 
T 
•  41 

HASTINGS 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 

IRELAND 

JA^E  LEW 

4,07 
2.4'! 
3,46 
3.64 

4,00 

,55 

.48 
1.41 

.39 
1.75 
1.22 

,57 

T 
•  22 

T 
T 

•  96 
UOO 
.64 
.60 
.98 

•  02 

•  03 

.03 

T 

.10 
.52 

T     T 
.06 

.23 

.04 

•  02 

1.34 

1.86 
.40 
.92 

.65 

.0? 

T 

.36 

.02 

T   I 

LAKE  LYNN 
MANNINGTON  I  N 
MANNINGTON  1  M 
MTDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOw^  FAA  AIRPORT 

4,19 
4.16 
4,23 
4.13 

4,77 

,10 

,78 
.26 

.16 
.90 
.31 
.58 
1.41 

1,12 

,74 

T 

.14 

.02 

.90 
.96 
1.06 

•  60 

•  24 

•  02 

•  02 

•  03 

•  05 

.16 

T 

•  07 

T 

.05 
.02 
.09 

.52 

.09 
.01        .13 
.03   .02 

.13 

•  68 

•  51 

•  36 

1.19 
1.15 
1.93 
.66 

1.00 

.55 

T 

T 

•  01 

•  09 

uoe 

.09  . 

.01  ', 

•11  ! 

MORGANTOWN  L  AND  D 

pwILIPPI 

SUTTCN  RESERVOIR 

VANDALtA 

WESTCN 

4,70 
2,77 
3.98 
4.23 
4.46 

.05 

1.09 
.12 

,20 

2.10 

.66 

.93 
.85   T 

.62   .01 

.43 

.01 
.04 

.06 
.15 

.02 

•  41 

•  69 

•  71 
U06 
1.21 

T 
T 

•  02 

.12 

T 

.02 

.03 

T 

,05 
,45 
.11 
.24 
.35 

.17 

T 

T 

•  01 

1.49 
.39 
.50 
.66 
.94 

.03 

.02 

T 
•  S9 

.09 

1.62 

.02 

.41  . 
.21  '. 

•  02  '. 

UEST  UNION 

4.99 

.70 

1.05 

.66 

•  97 

•  04 

T 

.25 

1.11 

T 

.02 

•  17 

T 

• 

50UTMNESTERN       03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  MB  AP        R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  I  Sw 

6.94 
3.23 
2.49 
5.45 
2.21 

.53 

.17 
.40 
.36 
.90 
.12 

1.33 

.15 
.82 

.10 

T 

1.14 

3^21 

•  05 
U06 
1.00 

.85 

•  36 

.56 

.SO 
2.25 

.44 

.03 

.56 
.22 
.26 
.36 

.47 

.43 
•  35 

.01 

•  04 

.23 

.66 

.12 

.09 

.02  ' 

.01  . 
.10  . 
T 

COBTCN 

DUNLO«  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

3.89 
3.54 
3.51 
5.73 

.02 

.82 

T 

.30 
.75 

•  01 
.04 

.91 
1.28 
1.32 

.98 

•  03 

•  62 

.93 

.57 
.06 

•  02 

•  34 

.51 
.39 
.65 
3.52 

T 

T 
1.12 

•  65 

T 

T 

•  40 

.04 
.10 
.12 
.02 

•  02  I 

.10  • 
.03  , 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

6.21 
4.12 
2.50 
2.6R 
3.31 

1.03 
.04 

1.26 
1.03 
.24 
1.59 

.03 

T 

2.15 

T 
1.63 
1.35 
1.06 

.65 

.02 

•  04 
T 

T 

.01 
.55 

•  OS 

2^90 

T 

•  19 

•  02 

•  01 

.10   .03 

T 

T 

•  60 

•  16 

T 
1.17 
.06 

.61 

T    ! 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

4. 36 
3.82 
5.76 
3,46 

.03 
.60 
.29 

.30 
.46 

•  09 
.72 
.75 

.82 

.60 
.91 

T 

•  OS 

T 

•  07 
.70 
.34 

U13 

•  20 

ue2 

2^70 
2^01 
U12 

.51   .01 

.65 
.31 

T 
T 

T    • 

T  '. 
.09  . 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIElO  LOCKS 

5.93 

2.97 
2.62 

2.78 

1.71 

1.36 
1.27 
1.30 

T 

.15 

•  03 
.06 

.05 

.91 
1.21 

1.10 
1.61 

.13 
•  13 

1^02 
•  14 

•  32 

,60 

.03   .01 

•  13 

•  IT 

.03 
.03 

•  49 

•  09 

.01 

.10  . 
.01  I 

CENTRAL            04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

APPOVALE  2 

BAYARO 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

3.34 
4.03 
2.58 
1.98 
2.71 

•  22 
.35 

.40 

.73 

1.05 
.82 

.62   .05 

.30 
.08 

•  04 

•  14 
.15 

.65 

.90 
1.48 
.80 
.81 

.06 

•  04 

•  09 

T 

.06 
.45 
.05 
.34 

.07 
•  03 

.46 
.33 

T 

•  02 

•  05 

.40 

.10 
.30 

.22 

.11 

.22 

.0* 

1.01  . 
.0*  . 
.!<  . 
.99  . 

T   . 

6ECKLEY  W3  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

8RAND0NVILLE 

BUCKEYE 

2,38 

4,83 

4,81 
3,38 

.62 

.31 

1.03 

.65 
.02 

T 
1,26 

,49 
1.16 

.14 
.04 

.38 

.07 

.66 
.94 

1.06 
1.31 

T 
T 

.26 

.11 

•  07 

•  15 

•  04 

.75   T 

T 
.13 

•  30 

- 

T 
.38 

1.03 
.09 

- 

.10 

•  20 

T 
•  OT 

.06 

T 

.02  , 

Ito   ' 

•  96  • 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  w8  AIRPORT 

4)50 
1.73 
4.24 
3,55 

T 
.20 

.33 

1.90 
.16 
.67 

l.Il 

1.20 
.05 
.50 

1.95 

.06 
•  10 

,21 

.22 

.30 
.45 

1.35 

.47 
.67 
.60 
.61 

•  04 
.03 

•  OS 

T 

•  56 

•  23 

•  IS 

.10 
.03 
.25 

•  12 

T 

.40 
.36 

•  34 

•  56 

T 

T 

•  07 
.36 

•  09 
.60 

•  16 

T 
.21 

.04 

•  01  . 

.09  '. 
.10  • 
T 

FLAT  TOP 
HACKER  VALLEY 
HICO 
HOPEMONT 
MC  ROSS 

2,43 
4,06 
3,77 
3,40 
5.04 

.15 
.81 

1.03 
.62 

1,18 

.44   .07 
.70   T 
.96 
.94 
1.90 

T 
.01 

.02 
.20 
.28 

.08 

1.09 
1.40 
.98 
.06 
1.13 

.42 

•44   ^04 
•  01 

•  12 

•  13 

.02 
.31 

.43 

.20 

•  24 

.61 
.15 

.37 

.42 

•  02 

•  09 

•  21 

T 
T 

.14  . 
.20  . 

.14  I 

MT  STORM 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
RICHkOOO 

3.09 
4,86 
3,64 
4,20 
7,00 

.33 

.26 
2.35 

1.36 
.66 
1.66 

.69 
1.25 
.07 
.99 

,06 

,07 
,15 
,74 

.24 

T 

.16 
1.21 

.75 
.77 
.55 

1.55 
1.09 

.20 

•  04 

.14 
.46 
.28 

T 
.16 

.23   T     .07 
.10 
.20   .55 

T 

.05 
.16 
.45 

•  01 

•  02 

•  01 

•  11 

•  09 

•  49 

•  02 

.97  . 

.01  ' 
.09  • 
.64  • 

ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE 
THOMAS 

4,13 
2,01 
2.97 
6.28 
4.31 

.60 
.05 
.55 
2.23 
.25 

1.85 

.46   .08 

.86 
1.89 
1.40   T 

.16 

.10 

.30 
•  52 

.75 
.12 
.55 

1.23 
1.11 

T 

.10 
.05 

•  09 

•  15 

.25 

.10 
.15 
.24 
1.17 
.63 

T 
•  01 

.32 

.10 

.73 
.13 

•  04 

T 
T 

T 

.10 

•  91 

•  94 

T 
•  29 

.10 

.01 

•  la  '. 
.97  , 

T  . 
.10  . 

VALLEY  BENO 
VALLEY  HEAC 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.40 
3.08 
2.73 

.22 
.15 
.32 

.97 
.61 
.69 

T 
.08 

1.22 
U17 
.69 

T 

.10 
•  27 

.30 
.10 
.42 

T 

• 

•  42 

T 

•  10 

.20 
.94 

.07  . 
•  19  . 
.0*  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conlinuad 


iCUTHBBN 


Of 


>TmCNS    CONCOKD    COLLrCC 
BLUlFIfLO   f*«    AIMPOBT 

&«»»  / 

lAIW) 

«0»»f«STON 

HATOAK* 
riNIVILLC 

ftlNCCTON 
•CNICK  2  S 

UNION 

MMITC  SULPHUR  SPRINGS 


10    11    la 


NORTHEASTERN 


OA 


eCRKFLCv  SPRINGS 

BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  PERRY 
HARPERS  PERRY  NAT  HON 

kEARnEVSVILLE  I  NW 
AtYSER 

MARTINSeuRG  PAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD  MCNEILL 

OXPS 
PETERSBURG 

PIEDHONT 
ROHNEY  )  NNE 
MAR0EN5VILLE  0  "  FARM 


2.1« 


S.tO 

2.11 

t.ai 

>.12 
l.»T 


Day  ol  Monlh 
13  [U  f'S 


i«  I  irfia 


It    »    ai 


aa    aa    34 


as    at    37 


at    at    » 


1.1' 

f«a 

l.TO 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

cE  as 

1 

lis 

III 

SUbon 

1 

1 

Ill 

1 

> 
< 

1^ 

£  e 

JO 

S     J 

J2 

_  a 

< 
o  *- 

1 

oi- 

O  l/l 

r- 

a 
o  t- 

O  VI 

1^ 

8 
e- 

s 

A 

A 

0) 
I 

1 

BECKLEY  we  AIRPORT 

2* 

6 

7.1 

23++ 

32 

12 

88 

91 

57 

69 

5 

2 

6 

2 

0 

0 

15 

7.2 

CHARLESTON  WB   AIRPORT 

22 

9 

5.0 

32++ 

02 

3 

86 

89 

51 

56 

1 

4 

5 

1 

I 

0 

" 

6.5 

ELKINS  WB  AIRPORT 

16 

5 

4.4 

32++ 

33 

3 

98 

98 

50 

78 

4 

1 

7 

1 

1 

0 

14 

- 

7.5 

HUNTINGTON   WB   AIRPORT 

18 

7 

4.9 

30++ 

35 

3 

84 

91 

55 

59 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

7 

- 

5.8 

PARKERSBURG  WB  CITY 

- 

- 

5.8 

28 

SW 

11 

- 

- 

- 

3 

4 

2 

2 

1 

0 

12 

65 

- 

S*«  ratennc*  aot*t  toUowmg  Siatlon    lodca. 
-    103    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1964 


StaUon 

Day 

o(  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 

Mm 

C41R0  i    S 

MAX 

MDJ 

88 
52 

93 
60 

87 
68 

84 
65 

86 
64 

85 
58 

89 
52 

87 
66 

79 
49 

88 
52 

86 
59 

85 
63 

71 
50 

74 
49 

75 
40 

81 
43 

84 
52 

83 

58 

80 
50 

87 
46 

90 
55 

87 
66 

88 
62 

84 
56 

87 
54 

78 
63 

92 

56 

90 
63 

68 
64 

87 
66 

89 
68 

64.9 
57.1 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

85 
53 

89 
53 

94 
60 

90 
69 

84 
65 

86 

57 

85 
54 

91 
54 

85 
48 

81 
48 

90 
51 

90 
60 

71 
48 

70 
45 

73 
41 

76 
41 

78 
50 

83 
55 

84 
52 

77 
48 

88 
48 

90 
55 

90 
66 

82 
54 

65 
53 

84 
53 

79 
56 

87 
57 

87 
62 

86 
63 

86 
65 

84.1 
54.3 

MOUNDSVILLE 

MAX 

Mm 

88 
52 

90 
60 

82 
69 

81 
60 

85 
68 

S3 
53 

88 
54 

86 
58 

79 

50 

86 
51 

90 
58 

78 
63 

71 
51 

72 
50 

76 
44 

81 
47 

83 
54 

82 
60 

75 
52 

78 
48 

88 
58 

87 
68 

88 
67 

63 
57 

85 
57 

85 
67 

86 
55 

90 
61 

90 
64 

91 
66 

69 
69 

83.7 
57.8 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

52 

90 
62 

90 
68 

91 
61 

89 
62 

89 
52 

89 
55 

89 
54 

86 
49 

83 
53 

88 
59 

82 
61 

66 
51 

70 
46 

77 
47 

80 
49 

S3 
52 

80 
62 

72 
49 

73 
51 

86 
58 

85 
68 

63 
63 

81 
56 

86 
56 

83 
61 

84 
63 

89 
62 

89 
65 

89 
64 

85 
67 

83.5 
57.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

90 
55 

90 
62 

82 
69 

82 
62 

87 
66 

85 
58 

85 
54 

85 
56 

78 
56 

87 
54 

90 
60 

81 
62 

71 
52 

60 
45 

80 
46 

81 
50 

85 
57 

85 
62 

77 
55 

80 
50 

86 
58 

85 
71 

64 
69 

86 
58 

87 
58 

76 
63 

86 
57 

92 
64 

91 
66 

91 
68 

90 
70 

84.4 
59.1 

PARKERSBURC  FAA  AP 

MAX 

Mm 

89 
56 

92 

65 

88 

70 

84 
66 

86 
65 

82 
60 

90 
57 

83 
63 

75 
55 

87 
56 

86 
65 

69 
55 

70 
53 

72 
50 

76 
46 

81 
49 

63 
56 

85 
62 

76 
52 

87 
51 

90 
64 

81 
72 

83 
67 

84 
60 

85 
58 

76 
65 

84 
60 

88 
73 

88 

70 

86 
70 

87 
66 

83.0 
60.5 

PARKERSBUHG  WB  CITY 

MAX 

Mm 

90 
59 

93 
66 

88 
70 

84 
67 

85 
65 

85 
62 

89 
59 

82 
61 

78 
56 

89 
57 

86 
65 

68 
56 

70 
52 

72 
53 

77 
47 

81 
48 

85 
58 

84 
62 

77 
54 

88 
52 

89 
63 

80 
70 

82 
66 

84 
60 

66 
58 

77 
64 

87 

60 

90 
71 

89 
69 

87 

70 

86 
66 

63.5 

60.8 

WEIRTON 

MAX 

Mm 

86 
5* 

89 
65 

86 
69 

80 
60 

86 
63 

83 
55 

86 
56 

80 
67 

79 
51 

84 
53 

87 
63 

80 
60 

67 

51 

72 

47 

78 
48 

83 
49 

83 
53 

82 
62 

74 
48 

72 

50 

87 
59 

79 
70 

83 
69 

83 
58 

86 
57 

80 
60 

87 
50 

90 
66 

91 
68 

87 
66 

89 
68 

82.5 
58.5 

WELLSBURS  3  NE 

MAX 

Mm 

86 
47 

90 
57 

81 
65 

81 
58 

85 
61 

83 

49 

87 
46 

82 
47 

75 
45 

86 
49 

88 
56 

82 

54 

68 
46 

71 
45 

77 
38 

81 
41 

83 
44 

80 
58 

74 
45 

75 
42 

87 
54 

82 
65 

83 
66 

82 

50 

86 
49 

82 
59 

85 

45 

90 

67 

90 
60 

87 
60 

87 
61 

82.5 
52.2 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

*    ft    • 

MAX 

Mm 

81 
57 

80 
58 

90 
67 

81 
62 

79 
62 

85 
58 

81 
54 

86 
55 

78 
56 

74 
55 

87 
57 

88 
64 

70 
53 

69 
50 

70 
46 

74 
46 

81 
49 

82 
55 

81 
52 

74 
50 

74 
52 

87 
61 

82 

70 

82 
60 

82 
68 

84 
60 

74 
55 

84 
55 

90 
68 

91 
68 

9l 
68 

81.0 
57.5 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

82 
52 

85 
56 

86 
60 

84 
60 

78 
61 

82 

56 

81 
55 

84 
55 

82 
46 

76 
*7 

82 
53 

85 
57 

74 
53 

66 
49 

TO 
39 

72 

40 

76 
46 

80 
53 

79 
54 

69 

45 

62 
46 

86 
55 

88 
59 

81 
56 

83 
53 

75 
54 

85 
54 

89 

60 

86 
61 

87 
64 

80.6 
53.4 

BENSON 

MAX 

Mm 

85 
53 

92 

60 

90 
67 

79 
59 

85 
62 

87 
55 

86 
50 

84 
65 

85 

50 

82 

50 

80 
55 

68 
50 

70 
47 

76 
39 

79 
44 

80 
51 

80 
55 

79 
48 

84 
44 

87 
53 

90 
61 

88 
67 

BUCKHANNON  2    W 

MAX 

Mm 

85 
54 

88 
60 

83 
67 

80 
61 

83 
63 

82 
55 

85 
53 

82 
67 

85 
49 

87 
57 

80 
61 

68 
53 

70 
46 

78 
38 

77 
45 

80 
51 

80 
53 

70 
51 

82 
43 

87 
54 

69 
60 

81 
67 

82 
64 

85 
52 

86 
55 

69 
57 

88 
59 

85 
62 

89 
61 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

86 
54 

90 
60 

83 
68 

83 
61 

84 
62 

82 
56 

86 
52 

83 
56 

86 
51 

89 
59 

71 
57 

78 
50 

70 
47 

79 
43 

78 
45 

80 
54 

80 
56 

73 
49 

83 
46 

87 
56 

91 
65 

81 
61 

83 
56 

86 
55 

86 
56 

89 

60 

86 
62 

88 
63 

87 
69 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

85 
56 

85 
63 

84 
64 

80 
59 

84 
62 

82 
58 

86 
54 

80 
60 

84 
53 

87 
62 

68 
58 

66 
51 

67 
49 

73 
42 

80 
47 

80 
57 

81 
60 

73 
49 

80 
48 

86 
58 

87 
67 

81 
67 

83 
59 

84 
59 

66 
57 

86 
66 

86 
66 

87 
66 

87 
66 

GAS5AWAY 

MAX 

Mm 

88 
59 

92 

60 

90 
68 

82 
69 

85 
67 

84 
61 

87 
59 

84 
64 

85 
54 

88 
58 

82 

64 

71 
52 

73 

47 

74 
45 

73 
49 

81 
56 

82 
54 

75 
55 

85 
49 

88 
57 

92 

60 

85 
67 

84 
61 

86 
57 

87 
62 

89 

60 

89 
63 

84 
66 

67 
69 

GLENVILLE 

MAX 

Mm 

84 
57 

87 
58 

94 
60 

90 
67 

80 
65 

85 
59 

82 
57 

88 
58 

78 
53 

87 
55 

88 
58 

72 

50 

70 
49 

73 
44 

74 
45 

78 
47 

82 
57 

82 
55 

74 
60 

85 
52 

88 
54 

90 
60 

84 
58 

84 
58 

77 
59 

86 
59 

90 
63 

88 
66 

65 
70 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

86 
56 

90 
60 

90 
55 

85 
65 

85 
59 

85 
56 

90 
65 

85 
50 

89 
60 

88 
65 

64 
65 

84 
50 

69 
48 

73 
43 

75 
48 

83 
57 

83 
54 

75 
60 

76 

50 

69 
51 

90 
64 

90 
68 

83 
55 

84 
56 

60 
58 

88 
62 

88 
67 

89 
63 

67 
61 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

86 
48 

86 
57 

81 
58 

83 
62 

84 
62 

83 
52 

81 
51 

82 
62 

87 
48 

89 
53 

83 
62 

72 
52 

71 
48 

73 
39 

81 
38 

81 
52 

80 
50 

76 
47 

79 
49 

87 
55 

86 
63 

82 
67 

83 
52 

85 
53 

86 
51 

89 
52 

89 
58 

89 
60 

88 
67 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

85 
52 

90 
61 

82 
68 

83 
64 

85 
63 

84 
57 

87 
52 

82 
56 

86 
53 

86 
58 

74 
64 

69 
50 

71 
52 

75 
43 

75 
44 

81 
54 

75 
63 

75 
54 

80 
47 

88 
53 

86 
66 

62 
67 

82 
57 

85 
57 

85 
51 

89 
67 

87 
64 

88 
66 

85 
63 

MOPGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 
55 

83 
64 

78 
64 

77 
60 

81 
63 

79 
55 

82 
55 

78 
56 

82 
53 

65 
64 

67 
57 

66 
49 

68 
48 

70 
44 

78 
50 

78 
57 

80 
57 

71 
49 

83 
49 

85 
59 

84 
69 

79 
65 

79 
58 

82 
58 

87 
56 

87 
68 

84 
68 

88 
67 

87 
62 

morgantown  l  And  d 

MAX 

Mm 

85 
55 

85 
62 

81 
67 

81 
59 

84 
63 

81 
56 

85 
50 

80 
66 

84 
52 

90 
60 

78 
61 

68 
50 

69 
49 

75 
45 

60 
48 

81 
56 

82 
59 

74 
50 

80 
50 

85 
59 

87 
66 

63 
67 

83 
58 

84 
58 

86 
66 

90 
62 

67 
65 

89 
66 

68 
69 

WESTON 

MAX 

Mm 

85 
55 

88 

58 

92 
63 

87 
62 

83 
62 

85 
59 

85 
56 

90 
56 

79 
51 

90 
54 

90 
62 

74 
52 

72 

48 

74 
44 

77 
44 

80 
48 

83 
57 

81 
54 

74 
49 

87 
49 

89 
67 

92 

67 

82 
58 

84 
68 

81 
59 

91 
59 

91 
61 

86 
64 

68 
66 

WEST  UNION 
»    ft    ft 

MAX 

Mm 

86 
53 

90 
60 

85 
68 

80 
60 

85 
65 

85 

58 

87 
53 

82 
53 

75 
49 

85 
52 

87 
59 

75 
63 

70 
49 

70 
50 

74 
42 

78 
45 

80 
54 

82 
52 

74 
50 

80 
47 

84 
49 

85 
47 

84 
47 

83 
51 

85 
56 

85 
55 

88 
61 

85 
62 

88 
64 

88 
68 

62.0 
55.0 

SOUTHWESTERN        03 

Charleston  wb  ap 

MAX 

Mm 

90 
61 

95 
65 

95 
71 

87 
70 

86 
66 

86 
61 

91 
62 

89 
64 

83 
54 

90 
55 

93 
65 

73 
61 

71 
52 

74 
47 

75 
46 

83 
58 

81 
60 

77 
57 

88 
51 

90 
61 

91 
73 

86 
67 

84 
60 

87 
56 

80 
63 

91 
60 

89 
67 

89 
67 

85 

68 

89 
68 

85.2 
60.9 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

83 
62 

91 

64 

94 
69 

95 

70 

87 
71 

85 
62 

87 
62 

92 
66 

88 
55 

85 
57 

92 
62 

92 

67 

75 
55 

72 
50 

76 
48 

73 
59 

85 

60 

85 
60 

60 
53 

90 
56 

91 
65 

92 

70 

87 
62 

87 
56 

89 
62 

81 
62 

90 
65 

88 
68 

91 
69 

86 
70 

85.9 
61.6 

CORTON 

MAX 

Mm 

89 
59 

92 

61 

92 

67 

88 
66 

87 
68 

89 
55 

90 
60 

88 
60 

85 
52 

89 
54 

90 
60 

83 
63 

70 
53 

74 
46 

76 
45 

84 
55 

83 
55 

78 
58 

68 
49 

88 
57 

93 
64 

91 
66 

89 
69 

68 
56 

85 
61 

87 
61 

88 
62 

90 
65 

87 
65 

89 
69 

86.0 
58.8 

DUNLOW  5  E 

MAX 

Mm 

88 
59 

91 

60 

95 

71 

93 
65 

84 
68 

84 
60 

88 
60 

87 
68 

84 
55 

89 
54 

89 
67 

78 
62 

68 
51 

71 
47 

74 
45 

81 
51 

81 
59 

76 
53 

88 
53 

88 
64 

87 
68 

83 
62 

84 
60 

85 
57 

61 
67 

88 
69 

69 
68 

89 

67 

77 
66 

86 
66 

84.0 
60.1 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

85 
55 

92 
57 

94 
65 

97 
66 

88 
69 

87 
56 

90 
57 

89 
49 

85 
50 

91 

54 

90 
63 

72 

50 

70 
45 

75 
44 

74 
55 

64 
55 

84 
56 

79 
49 

80 
50 

90 
60 

91 
64 

85 
59 

85 
53 

86 
55 

80 
59 

90 
62 

92 

64 

90 
55 

80 
65 

85.1 
56.2 

HOGSETT  SALLIPOLIS  0AM 

MAX 

Mm 

86 
55 

93 
56 

97 
64 

98 
70 

90 
70 

90 
66 

88 
58 

94 
58 

90 
52 

84 
58 

93 
52 

91 
65 

71 
62 

68 
48 

74 
47 

82 
48 

86 
59 

85 
57 

79 
50 

90 
50 

91 
62 

88 
70 

84 
60 

85 
66 

86 
57 

80 
62 

90 
64 

91 
64 

90 
66 

82 
69 

86.2 
58.6 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

MAX 

Mm 

94 
59 

96 
69 

97 
72 

90 
70 

89 
72 

91 
65 

91 
64 

90 
68 

85 
57 

91 
58 

88 
66 

67 
59 

66 
53 

76 
51 

78 
49 

55 

84 
61 

86 
67 

83 
60 

91 
56 

90 
67 

68 
71 

83 

66 

86 
62 

86 
60 

80 
67 

91 
63 

93 

68 

91 
69 

82 
70 

88 
63 

86.2 
63.2 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
57 

97 
70 

100 
71 

88 
70 

89 
70 

86 
65 

9l 
62 

90 
70 

83 
55 

91 
55 

67 
63 

69 
59 

67 
52 

73 
47 

75 
46 

76 

50 

81 
57 

83 
64 

79 
56 

92 
53 

89 
66 

89 
70 

82 
67 

62 
58 

84 
67 

77 
64 

88 
61 

90 
66 

87 
65 

81 
66 

86 
67 

84.7 
61.3 
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Conttnusd 


DAILY  TEMPERATURES 


wcir  vmr.tNiA 

AUOUST    l«t« 


Sitllon 


9       10      11      12      13      M      1 


y  ol  Monlh 


19      10      21      22      23      24      26 


2t      29      30      31 


LOSAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  Pleasant  s  nne 

RAVENSNOOO  dam  2  2 

RIPLEY 

SPENCER 

MAYNE  2 

hilliamson 
winfield  locks 

*   ft   * 

CENTRAL  0 

ARBCVALF  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  WB  AP 
BIRCH  RIVER  6  SSw 
BRANOONvILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  MB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 
RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
MEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


0! 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIElD  FAA  AIRPORT 

bluestone  dam 

GARY 

KOPPERSTON 
LEWtSBURG  2  SSU 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


9*   95 

6)   6) 


91   94 


91   t* 
62   TJ 


96   96 

61   70 


9i   95 
62   TO 


9T   97 
62   71 


93   90 
59   68 


91  as 

6>   69 


95   ^9 
70   69 


96  a« 
6S   69 


86  »» 
6g   6} 


99   86 
70   65 


as  90 
69   65 


94   94 
68   64 


100 
67 


89   92 
53   62 


92   79 
57   61 


84   94   96 


97   97 
60   63 


81   82 
59   64 


86   90 
56   64 


79   76 
54   56 


85   82 
56   63 


90   82 
60   65 


86   83 
55   65 


89   90 
60   61 


95   90 
59   64 


92   79 
56   63 


96   75 
54   64 


96   83 
59   66 


90   91 
55   56 


91   96 
63   66 


MAX 

79 

82 

MDJ 

59 

61 

MAX 

91 

91 

MIN 

65 

64 

MAX 

95 

89 

MIN 

57 

62 

MAX 

97 

88 

MIN 

57 

58 

MAX 

86 

99 

MIN 

60 

59 

MAX 

84 

99 

MIN 

56 

60 

72   BO 
58   51 


72   78   78 
53   59   54 


62   59   51 


77   75   79 
55   57   47 


74   83 
59   62 


70   75 
52   55 


78   80 
58   57 


84   71 
62   59 


53   53   54 


97   79 
59   61 


90   82 
65   62 


78   91 
58   62 


74   76 
60   59 


77   79 
62   61 


78   65 
51   52 


63   63   57 


93   80 
66   62 


91   84   95 
69   62   57 


58   60   56 


90 
55 


80   76 
56   43 


76   72 
55   34 


79   73 
52   45 


72   76 
62   48 


79   79 
58   50 


96   96   84 
56   60   53 


78   70 
59   43 


82   76 

59   48 


84   82 
62   49 


80   75   76 
64   63   58 


•  9   92 
55   55 


89 
54 


90 
63 


98   88   89 
51   62   62 


92 

79 

80 

81 

55 

38 

50 

52 

75 

72 

79 

82 

45 

40 

40 

47 

79 

76 

81 

80 

63 

50 

50 

59 

56   61   52 


69   90 
45   51 


84   S3 
54   53 


76   81 
44   49 


76  78  73 

49  59  59 

76  74  66 

52  54  60 

91  79  79 


80   95 
54   55 


92   93 
51   53 


76   90 
47   57 


80   90 
48   59 


75   79 
48   56 


90   76 
60   60 


69   72   74 
50   45   40 


50   44   34 


65   66   70 


66   63   65 


60   60   69 
45   43   27 


63   63 
45   36 


67   65 
41   39 


68   66   69 


60   64   68 
50   43   35 


60 
46 


69   71   76 
53   47   42 


65   67 

48   46 


78   70   73 
55   49   47 


69   70   74 
54   44   42 


7J 
62 


73   94 
56   56 


85   96 
49   60 


77   77   85 
48   52   60 


45   59   44 


73   73   75 
39   50   49 


72   75   76 
41   52   54 


79   79 
56   49 


70   74 
50   47 


76   77 
53   51 


57   72 
53   56 


69   73 
49   56 


50  55  47 

73  67  90 
43  55  53 

74  78  79 
45  56  53 

69  73  7} 

45  52  48 

66  76  75 

50  56  47 

79  90  79 

46  59  54 

65  67  71 

43  46  59 


75   75 
45   43 


62   73   74 
55   59   56 


74   67   80 
47   60   55 


83       81        76       70       70        72 
54       60       60       51       43       39 
See  Reference  Notes  FoUowijig  Stdlion  Inde: 
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t)  «2 


81    79   99 
59   57   56 


56   53   54 


95   91   91 
51   46   60 


86   98   89 


54   4g   59 


93   80   89 


71   79   94 


42   38   49 


73   81   94 


77   70   75 


78   80   85 
52   45   49 


64   75   90 
37   35   52 


69   79   94 
48   45   54 


73   70   79 
46   43   47 


75   76   79 
54   50   51 


74   81 
51   44 


80   74   96 
52   47   49 


70   80   84 
52   46   54 


65   76   80 
47   42   47 


75   79   90 
52   53   56 


72   81   97 
53   48   56 


75   64   72 
50   49   56 


78   84   87 
45   47   55 


9J   »* 


92   92   86 
61   65   66 


68   69   56 


89  as 

67   66 


90  88  as 


86 
53 

91 
55 

85 
53 

79 
56 

84 
55 

81 
65 

83   92   84 
60   56   53 


87   86   83 
57   65   56 


84   79   79 


97  81  79 

57  61  56 

82  82  74 
55  61  57 

80  78  ao 

52  55  50 

83  94  79 
54  63  57 

89  89  83 

54  59  58 

87  88 


82 
57   65   57 

76 
53 


84   77 
57   64 


89   81   83 
61   61   57 


79   80 
55   56 


88   89   88 
57   63   60 


90   14 

»9   59 


90  ai 
62   62 


6) 


93 
61 


93 
59 


84   96   79 


83 

49 

78 
49 

79 

50 

79 
48 

75 
53 

80 
50 

82 
52 

90 
54 

79 
52 

53  78   80 

54  57   56 


78   80 
50   55 


86   86 
51   51 


79   79 
43   50 


82   74 
53   53 


76   80 
53   54 


80   81 
52   56 


83   82 
52   53 


84   86 
55   55 


83   83 
54   56 


79   71 
51   51 


81   78 
51   57 


86   78 
56   57 


77   80 
60   60 


87   86 
56   55 


84 
50 

S5 
60 

85 
58 

93 
55 

85 
55 

93 
63 

83 
66 

76 
64 

78 
62 

79 
59 

95 

54 

89 
59 

90 
61 

82 

60 

84 
59 

97 
50 

90 
54 

90 
59 

82 
59 

83 
57 

96 
54 

86 
58 

85 
62 

85 
60 

84 
55 

95 
53 

97 
59 

85 
62 

81 
56 

96 
54 

64   67 


a7  aa  9I  89 

66   68   68   69 


93 
65 


90   90   90   90 
69   65   67   69 


aa 

6T 


85 
64 


92 
69 


88   91   89   84 
57   66   69   69 


82   82   81 
52   55   60 


80 
63 


85   83 
59   61 


94   83 
59   63 


82   79 
52   55 


94   84 
59   62 


80   76 
60   60 


79   90 
58   50 


81   79 
60   65 


86   86 
63   64 


85   85 
61   63 


80   81 
57   60 


85   83 
59   63 


88   90 
63   64 


90   82 
58   60 


86   89 
62   65 


80 
62 

94 
68 

79 
58 

77 
69 

75 
68 

77 
55 

94 
65 

75 
64 

74 
66 

80 
65 

84 
57 

94 
61 

89 
65 

81 
65 

82 
66 

80 
57 

87 
57 

88 
60 

89 
65 

81 
67 

84 
56 

87 
62 

84 
61 

82 
69 

86 
67 

90 
56 

82 
63 

79 
61 

88 
59 

84 
66 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1964 


WHITE  Sulphur  springs 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2    NE 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

KEySER 

MARTINS8URG  FAA  AP 

HATHIAS 

MOOREFIELO  MCNEILL 

OHPS 

PETERSBURG 

PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  H  FARM 


Day  of  Month 


86  89  91 

S7  60  61 

80  84  88 

56  59  59 

95  92  90 

54  64  68 


90   75 
65   61 


84   88   85 
54   62   64 


92   90 
66   66 


92   78 
66   58 


93   87 
64   63 


82   95 
60   63 


94   87 
60   67 


83   88 
62   70 


91   87 
65   65 


82   92 
58   63 


93   83   85 
65   63   58 


89   83   84 
60   52   54 


60   62   54 


73   85   82 
57   57   55 


70   S2 
57   60 


58   63   60 


86   80   84 
56   58   56 


74   87   86 
58   62   54 


76   68 
52   55 


71  86  85 

57  60  54 

84  70  85 

58  59  55 


77   86   86 
58   56   57 


86   84   84 
55   58   55 


87   87   78 
49   62   48 


86   84   78 
49   59   45 


81   84   88 
52   68   50 


S6   88   77 


88  87  80 

50  62  42 

86  91  89 

50  59  49 

80  86  81 

50  56  55 

91  90  82 

54  65  47 

83  86  78 

50  62  50 

88  86  81 

49  60  46 

82  89  89 

52  57  46 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   28   27   28   29   30   31 


86   88   84 
52   54   63 


55   56   59 

85   86   80 


82   83   80 
50   65   63 


83   85   78 
53   55   59 


54   59   67 


80   82   85 
56   60   62 


86   88   89 
44   50   56 


50   58   62 


79   83   87 
52   58   60 


78   70   70 


74   72   74 
53   43   38 


78   70 
59   46 


78   78 
56   52 


75   80 
49   43 


52   48   36 


77   75 
50   48 


73   73 
47   43 


57   51   39 


66   68 
50   45 


82   71   73 
53   50   39 


77   77   82 
46   58   54 


80   85   84 
49   57   59 


72   82 
44   53 


80   SO 
44   42 


76   77   84 
50   42   44 


77   85 
54   46 


86 
52 

86 
59 

76 
48 

84 
42 

79 
53 

80 
51 

83 
43 

87 
59 

86 
60 

86 
51 

77 
50 

86 

57 

84 
51 

76 
49 

76   86 
52   49 


74   85   92 
48   44   52 


50   43   45 


79 
54 

85 
62 

86 

50 

75 
45 

86 
54 

84 
57 

87 
59 

75 

50 

89 
50 

94 

63 

75 
56 

84 
63 

84 
64 

79 
49 

83 
52 

as 

52 

84 
53 

79 

49 

85 
44 

91 
57 

76 
50 

85 
53 

85 
47 

74 
47 

87 
54 

90   83 
60   61 


58   65   55 


95   90   89 
60   66   57 


88   84   85 
56   67   53 


95   92 

64   63 


92   90 
73   61 


95   98   95 
53   71   58 


96   91 
61   58 


93   90 

74   57 


91   89 
70   60 


95   90 
65   55 


86   87   82 


82   87 
54   53 


88   87   83 
55   54   57 


93   88   85 
56   59   55 


89   80 
53   59 


93   92 

58   60 


84   85 
62   58 


84   82 
56   55 


87   90   83 
57   62   56 


94   92   86 


86   89   87 


82   85   (1   78 
57   58  60  65 


81  »Z 

60   66 


81   93 
57   59 


83   91   90   89 
65   69   72   71 


82   92 
61   62 


S3   91 
57   58 


87   89 
54   56 


83   85 
56   55 


90   93 
60   62 


84   82 
57   59 


85   93 
56   59 


82   83 
55   58 


90   92 
66   70 


89   88 
63   65 


94   89 
58   63 


90   91 
64   66 


88   88 

59   69 


88   87 

60   6S 


84.0 
56.6 


81.0 
53.9 


83.0 
56.9 


84.? 
55,9 


81.9 

5*.« 


86.4 

60.9 


82. « 
58.2 


84.9 
58.9 


83.3 
93.7 


87.3 
53.9 


83.9 
65.6 


86.6 
98.2 


81.4 
57.0 


89.1 

59.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

Day  Oi  Month 

3-P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A"^ 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL 

02 

CLARKSBURG  1 

EVAP 
WIND 

.11 
41 

.11 

40 

.04 
40 

.08 
34 

.U 
46 

.21 

40 

.10 
49 

.21 

76 

.11 
49 

.13 
39 

.19 
96 

92 

.09 
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REFERENCE    NOTES 


AddiUonal  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtamed  by  writing  to  the  State  Climatologist.  Agricultural  Engineermg  Building,   West  Virginia  University,   Morgantown     West  Vireinia    26506 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  j  a  .  e 


DIMENSIONAL  TNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  r 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  65*  F.     In  "Supplemental  Data"  uble  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 


Monthly  degree  day  totals 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  sum 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  the 
tion'"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Sn< 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  t 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  : 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice 


i  of  i 


*fall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 


met  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
ie  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,   E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipita- 
)w  on  Ground"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

hown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

sments  are  taken  from  different  points 
and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


1  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DmSlONS.  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

LN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wmd"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index, 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■•-      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this 


re  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  i 
adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


1  Ho 


rly  Precipitation  Data. ) 


hav 

R      Amounts  from  recording  gage,       (These  amounts  are  essentially  s 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G      "SoU  Temperature"  table. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omi£ 

J       "Supplemental  Data"  table, 

SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  mad 

VAR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

re  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-C' 


1  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or 


ed  ground,    howe 


1  ground  in  that  month. 


;  indicates  that  the  then 


Sta' 


Thermome 
building. 

s  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issi 


1  shelter  located  c 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar 
mformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Clinnato logical  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Supermtendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D,  C.    20402. 
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LUTHER  H.   HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,    Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


SEPTEMBER  1964 
Volume  72       No.  9 


ASHEVILLE:  1964 


'H  Si;  Tiii 
NOV  -'^  i3o4 

u»'""-  -7 !)?  Illinois 


WEST  VIRGINIA  -  SEPTEMBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   100°  on  the  10th  at  Logan  and  Williamson 

Lowest  Temperature:   18°  on  the  14th  at  Canaan  Valley  and  Hopemont 

Greatest  Total  Precipitation:   8.27  inches  at  Beckley  WB  AP 

Least  Total  Precipitation:   0.91  inch  at  Weirton 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.57  inches  on  the  29th  at  Beckley 

V  A  Hospital 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


The  first  18  days  were  generally  dry,  sunny, 
and  mild  with  a  continuation  of  the  summer's 
drought.  A  very  cold  air  outbreak  from  the 
west  abruptly  ended  the  September  heat  wave 
on  the  12th,  but  produced  only  light  sprinkles. 
Record  low  temperatures  for  so  early  in  the 
year  resulted  on  the  14th,  and  killing  frosts 
were  reported  in  many  of  the  north-central 
areas. 

The  first  rainfall  of  any  consequence  started 
the  evening  of  the  18th  from  a  low  pressure 
area  which  moved  up  the  Ohio  Valley.  The 
Eastern  Panhandle  received  more  rain  than 
the  rest  of  the  State.  Higher  humidity  existed 
east  of  the  mountains  as  a  result  of  the  general 
circulation  from  hurricane  Gladys. 

The  heaviest  rainfall  period  of  the  growing  season 
occurred  the  last  four  days  of  the  month,  and  re- 
sulted from  a  more  intense  Ohio  Valley  storm 
whose  slow-moving  cold  front  became  stationary 
along  the  mountains.  The  relatively  colder  air 
to  the  west  was  halted,  and  reacted  with  a  strong. 


moist  flow  of  humid,  tropical  air.  This  tropical 
air  moved  into  the  State  from  the  southeast  in  the 
broad  pattern  of  air  circulation  which  had  develop- 
ed out  over  the  Atlantic.  This  circulation  also 
resulted  in  the  formation  of  hurricane  Hilda 
on  the  29th  off  the  western  tip  of  Cuba. 

It  was  generally  reported  throughout  the  State 
that  most  of  this  heavy  rain  soaked  into  the 
ground  with  very  little  runoff.  Some  local  flood- 
ing did  occur,  however,  in  Raleigh  County, 
where  Beckley  reported  4.57  inches  alone  on 
the  29th.  Forestry  officials  were  still  appren- 
sive  as  the  fall  fire  season  approached  because 
of  this  extreme  dryness  resulting  from  the 
summer  drought. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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CENTRAL  0 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  I  5E 
PICKENS  1 

RICHwOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 


T9.A 
81. S 
TS.2 
83.0 
T«.9 

80. » 
79.0 
78.2 
79.7 
tO.i 

79.0 


T8.e 

8U3M 

80.0 

77.7 

77.1 

80.6 
79.5 
82.2 
80. « 
79.3 

76.7 
78.6 
81.1 
79.0 


80.9 
83.9 
82.9 
82. S 
81.1 

80.6 
81.0 
78.9 
84.2 
81.0 

82.0 
80.0 
81. <> 
83.2 
81. « 


8<i.7 
80,9 


76. 6 
73.9 
76.* 
75.3 


7*. 9 

79.0 
72.5 
75.2 
71.9 

72.3 
77.* 
79.7 
78.8 
73.6 

76.2 

79.8 
71.9 
80.* 


*8.8 
50.8 
»7,3 
51.1 
51.1 

52.5 
5*. 5 
5*. 3 
53,* 

*6.1 

52.0 


*5.* 

*6.0M 

*8.8 

*9.* 

52.3 

51.5 

*e.o 

*9.* 
*6.7 
*9.B 

51.8 
51.9 
*9.0 
50.9 


5*.0 
53.7 
51.3 
5*. 2 
*6.6 

51.5 

56.8 
52.* 
*9.8 
5*. 6 

50.1 
51.0 
52.9 
50,9 
51.7 


52.3 
53,3 


**,5 
**,1 
♦7,8 
51.* 


*5,2 
*7,9 
*3.2 
*7,* 
*''.9 

*6,9 
*6.9 
*9.6 
*7.7 
*7,1 

*7.9 
*9,2 
*9,6 
51.* 


6*.l 
66.2 
61.3 
67.1 
65.5 

66.6 
66.8 
66.3 
66.6 
63.3 

65.5 

65.* 


62.1 

63. 7M 
6*.* 
63.6 
6*. 7 

66.1 
63.8 
65.8 
63.6 
6*. 6 

6*. 3 
65.3 
65.1 

65.0 

6*.* 


67.5 
68.8 
67.1 
68.* 
63,9 

66.1 
68.9 
65.7 
67.0 
67.8 

66.1 
65.5 
67,2 
67.1 
66.6 


68.5 
67.1 


67.0 


60.6 
59.0 
62.1 
63.* 


60.1 
63,5 

57.9 
61.3 
59.9 

59.6 
62.2 
6*.  7 
63.3 
60.* 

62.1 
6*. 5 

60.8 
65.9 

61,7 


*,3 

.6 

5.8 

1.2 

1.5 
1,8 
2.0 
1.2 
1.7 


2.1 

.0 
1.8 
2.2 


*.7 
•  8 


1,0 
2.5 


l.S 
1.9 


.1 
1.5 


1.3 

1.3 


98 

55 

13* 

57 
76 

65 
57 
66 
62 
103 


117 

109 
73 
9* 
79 

*7 
88 
66 
90 
8* 

83 

65 

69 


1** 

181 

109 

93 


163 
83 
212 
12* 
163 

165 
108 
75 
97 
1*5 

103 
67 

156 
50 


2.55 

3.18 
3,7* 

1.82 
1.00 

1.99 

2.72 

2.9* 

.91 

,»* 

1.33 

2.10 


*.39 
3.18 
3,17 
3.85 

*.25 

*,ia 

3,75 
3,18 

2.83 
2.61 

3.** 
3,56 
3,83 

3,70 

3.56 


2.53 

2.60 
3.19 
2.33 
3,*2 

3,91 

*,53 

*,92 

*,*8 

3.10 
3.38 

3.08 
3.85 

3.90 


6.81 
*,03 


3.75 


5.08 
*.15 
8.18 
8,27 


3,60 
5,80 
5,22 
*.20 
3.77 

*.86 
5.75 
7,*1 
*,52 
7.26 

5.61 
*.55 
*.98 
6.62 

5.55 


,38 

.10 
.78 

1.92 

1.09 

.23 

2.29 

1.7* 
.90 


.20 

.27 

.65 

1.17 


.30 


.61 


.*6 
,21 


.2* 


.39 
.26 


1.2* 


1.99 
1.9* 


.53 

.92 


*.l* 
1.05 


2.18 

,96 

*.90 


1,13 
.90 


1.12 

1.36 

1.81 

.68 

.56 

.92 

l.*2 

1.59 

.** 

.39 

.50 


1,** 
1,7* 
1,19 
1,*0 
l.*6 

1,65 
1,*0 
2,00 
1,32 
1,20 

1,*2 
1,77 
1,*6 
1.50 


1,07 
,99 

1,37 
,99 

1,55 

1,35 

2.  19 
2,20 
1,30 

,85 

1,62 

1,** 
2,05 
1,50 


3,50 
1,60 


2,2t 
1.55 
*,57 
*,35 


1,91 
2,*3 
2,08 
1,75 
2,28 

2.56 
3.20 
3,95 
1,57 
2,01 

2.00 
2.32 

1.72 
2.2^ 


,0  0 

,0  0 

.0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

.0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 


,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

.0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 


,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

.0  0 

.0  0 

,0  0 

,0  0 

.0  0 

.0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 

,0  0 


2,18 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1964 


Temperature 

Precipilalion 

'J 
fl 

ll 

1 

i 
< 

i 

J 

1 

^ 

1 

No.  of  Days 

■a 

>• 
a 

Snon,  Sloel 

No.  oi  DaT« 

StaOoD 

Max. 

Mln. 

3 

11 

1 

\ 

• 

8 
°. 

2 

IT 

5| 

*   •   tt 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

76. 9 

52.0 

64.5 

86 

u 

34 

66 

0 

0 

0 

0 

3. IS 

1.97 

29 

.0 

0 

BLUEFIELD  FA*  AIRPORT 

72.3 

5<>.6 

63.5 

83 

11 

42 

82 

0 

0 

0 

0 

2,74 

1.13 

29 

.0 

0 

BLUE  STONE  0AM 

79.2 

51.3 

65.3 

91 

12 

38 

59 

1 

0 

0 

0 

2.92 

1.84 

30 

.0 

0 

GARY                   //R 

81.0 

48.0 

64.5 

•  2.4 

92 

10 

33 

71 

3 

0 

0 

0 

3.36 

.51 

2.40 

30 

.0 

0 

ICOPPERSTOn 

78.5 

51.0 

64.8 

91 

9 

35 

15» 

65 

3 

0 

0 

0 

8.09 

4. 35 

29 

.0 

0 

LEWISBURG  2  SSW 

78.1 

50.6 

64.4 

87 

11 

33 

60 

0 

0 

0 

0 

5.44 

4.03 

29 

.0 

0 

PINEvILLE 

82.1 

48.9 

65.5 

95 

10 

34 

16* 

63 

6 

0 

0 

0 

5.72 

2.81 

30 

.0 

0 

UNION 

77.3 

*7.2 

62.3 

•  2.2 

89 

12 

30 

107 

0 

0 

2 

0 

2.12 

-   .53 

1.38 

30 

.0 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

79.8 

♦9.9 

64.9 

.2 

90 

U 

30 

64 

1 

0 

2 

0 

3.91 

1.12 

1.74 

30 

.0 

0 

DIVISION 

64.4 

-  1.5 

4.16 

1.45 

.0 

•    •    • 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

79.8 

*9.6 

64.7 

97 

11* 

30 

14 

77 

5 

0 

1 

0 

3.44 

1.13 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

FRAMCLIN  2  NE 

77.1 

48.0 

62,6 

93 

9 

33 

15 

103 

4 

0 

0 

0 

4,07 

1.14 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

82.7 

53.6 

68.2 

97 

lU 

40 

14 

40 

8 

0 

0 

0 

3,16 

1.14 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

KEARNEYSVILLE  1  NW 

78.6 

51.5 

65.1 

•  1.7 

96 

12* 

33 

14 

92 

6 

0 

0 

0 

2.90 

-   .39 

1.16 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

KEYSER 

martinsburg  FAA  AP 

78.5 

51.2 

64.9 

.  1.8 

98 

11 

34 

14 

82 

5 

0 

0 

0 

3,38 

.32 

1.25 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

MATHIAS 

78.0 

47.6 

62.8 

95 

11 

30 

14 

100 

4 

0 

1 

0 

4,18 

1.10 

20 

.0 

0 

6 

5 

1 

MOOREFIELD  MCNEILL 

82.6 

47.7 

65.2 

99 

10 

32 

26. 

75 

10 

0 

3 

0 

4,48 

.97 

20 

.0 

0 

6 

6 

0 

OMPS 

77.7 

49.5 

63.6 

95 

12 

32 

14 

103 

4 

0 

1 

0 

5,26 

1.78 

I 

.0 

0 

5 

3 

3 

PETERSBURG 

81.7 

51.0 

66.4 

.3 

99 

10 

37 

26* 

59 

9 

0 

0 

0 

4,34 

2.10 

1.21 

29 

.0 

0 

5 

5 

2 

PIEDMONT 

77.6 

52.7 

65.2 

•   .2 

97 

11 

39 

26 

93 

4 

0 

0 

0 

4,16 

1.30 

1.87 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROMNEY  3  NNE 

81.7 

48.4 

65.1 

98 

10 

31 

14 

74 

9 

0 

1 

0 

4.49 

1.70 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

WAROENSVlLLE  R  M  FARM 

78.2 

47.9 

63.1 

-  1.2 

95 

12 

33 

14 

113 

6 

0 

0 

0 

5.32 

2.60 

2.32 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

64.7 

•   .8 

4.10 

1.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


NrOTHNr&TIQN        ot 

etiLiviLte  o*»  to 
BCNS  Run  I  ssr 

C«OT0N    I    SSta 

tLttNHORO 

MC    MECMFN  d*m    1 1 

Ntv>    (.UMt»f«L*NO 
Nfk    f**HT|NSVIlLf 

p»KtRSRua(>  F**  *P 

P«RKtR&0URC>    H^    C|Ty 
ST    MARYS 

nAShINOTQN  0A*»    19 
hElftTON 
HtLLSttURG  )  Hf 

WNEtllNG  mARmOOD  DH  12 


NORTH  CENTRAL       02 

BCLINGTON 
BENSON 

euCKHANNON  2    w 
BUBNSvILLe 
CENTRAlIA  2  NNm 

CLtRKSPUMG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
bLENVlLLE 
GRANTSVlLLE  2  NW 

HASTINGS 

hO«NER 

HlULT  LOCK  1% 

IRfLAND 

JANE  LEW 

LAKE  LYNN 
MAhNINGTON  1  N 
MANNINGTQN  \    y 
MIDOLEBOuRNE  2  ESE 
MOCGAr^TOMN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOwN  L  AND  0 

PMILIRPI 

SuTTON  RESERVOIR 

VANDALIA 

WESTCN 


WEST  UNION 


southwestern      03 
branchland 

CHARLESTON  we  *P 
CHARLESTON  I 
CLAY  1 
CLENOENIN  I  SW 

CORTON 

OUNLO*  5  E 

HAMLIN 

MHGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

HU^T1NGT0N  FED  BLOG 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

HERMIT 

LOGAN 

LONOON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  S  NNE 
RAvENSwOOD  DAM  22 
RIPLEY 
SPENCER 


WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 


CENTRAL 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NV« 

AUeOVALE  2 

BAYARO 

BECKLtV  V  A  HOSPITAL 

BECKLEy  wB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BHANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAInElLE  3  NNE 

ELKINS  Wa  AIRPORT 

FLAT  TOP 
HACKER  VALLEY 

HICO 
HOPEMONT 
MC  RCSS 

MX  STORM 

OAK  HILL 
PARSONS  I  SE 
PICKENS  I 

BICHWOOD 

RO^LESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIvER  0AM 
SUMMERSVILLE 

THOMAS 

VALLEV  BEND 
VALLEY  HEAD 
wEPSTER  SPRINGS  1  E 


1^ 

Day  ol  Monlh 

14 

1  {  a  1  3 

4 1 5  rr 

7|S|9 

10  ]  ii7  u 

^13  I'm  [is 

'l»7l7l  18 

J!l 

«T 

«] 

22  1  »  [ 

26  I  ae~f  » 

2t  1  2t  1  n 

31 

l.Jl 

t 

.>» 

.01 

,M    1.41      •IO 

!.»» 

.!• 

.ui 

.26 

••< 

>•»     <ot 

i.l* 

.01 

t 

.15 

.!> 

1.1*      ••• 

t          .19 

T 

.15 

•tl   t.d     •*! 

.51 

.01 

.It 

,11   1,>«      .Ot 

l.tl 

T 

.16 

.10 

T 

•  It      •tt      .01 

I.S/ 

.08 

.02 

.11 

,11 

,«•      ,40      .It 

1.00 

.02 

.56 

•  11 

•  It 

l.»« 

T 

.05 

.!■ 

•  iO 

•  92 

l.Jf 

t 

.01 

.1' 

•10    1,42      .19 

1.01 

t 

.09 

.01 

.10 

,46 

1,»9      ,17 

.09 

.01 

.15 

,24 

1.52      .51 

^.T^ 

.01 

.11 

.09 

.47    1.4t      .Ot 

.91 

.06 

.44 

T 

•  11 

•It      ^02 

.«« 

.02 

.19 

.02 

•  12 

•  It      .04 

1.9  J 

.12 

.12 

.10 

T 

t 

.17      .90      .12 

• 

».]« 

I 

T 

.07 

1.44 

.08 

•72    1.39      •T> 

9. la 

.31 

l^ll   1.T4 

I'M 

T 

T 

.41 

.32 

.03 

.02 

••It    1.12      .01 

,08 

.42 

.19 

,99   1.22   1.2T 

5.H 

.57 

,06 

.a2 

T 

.13      .99    l.tl 

9..! 

,60 

.20 

.90 

1.40    1.19 

>,29 

,09 

.89 

.24 

.06 

•  S* 

1.46    1.07      .02 

4,10 

,2a 

,02 

.65 

.02 

.01 

1.99    1.69      .12 

9.79I 

T 

T 

.07 

.45 

.09 

.02    1.40      .92 

9.iai 

.12 

.25 

.09 

.7t   2.00 

i.n 

,01 

.31 

.06 

.03 

.31 

.01 

•  24 

1.91      .61      .09 

J.*» 

T 

T 

T 

T 

T 

1.14   1.30 

9.61 

.12 

.77 

1.24   1.92      .16 

9.1? 

T 

.02 

.45 

.20 

1.11    1.89      .22 

9.S9 

.36 

.29 

.02 

1.90  i.at 

2.6T 

.08 

.28 

.05 

.19 

.98    1.60      .19 

2, (9 

,01 

.28 

.24 

.03 

,08 

1.92      .67 

2.9T 

.17 

.92 

.02 

.59    1.77      .10 

2.61 

T 

,02 

.48 

.09 

.14 

,92 

1.20      .42 

3.** 

T 

.20 

.41 

.32 

,45 

1.42      .64      T 

3.5k 

.28 

.16 

.66 

.04 

.92    1.77      .19 

<..9T 

T 

T 

T 

.09 

1.10 

.39 

.62    1,53      .76 

•..25 

.22 

.07 

.58 

T 

.04 

.69      .90    1,79 

3.81. 

.63 

.25 

.03 

1.42    1.48      .09 

3.83 

T 

.09 

.49 

.26 

.62    1.46      .91 

3.70 

.09 

.48 

.11 

.23 

•  22 

U50    1.12      .01 

• 

3.69 

T 

T 

.10 

.48 

1.40    1.10      .99 

2.53 

,07 

T           .12 

.10 

.44 

I. 07      .72      .01 

2.6* 

.01 

.06 

T 

.15 

.08 

T 

T 

.99      .98      .99 

<..60 

.46 

.10 

.50 

.08 

,70      ,97    1,79 

3.89 

.02 

.04 

.08 

1.02 

T 

,71    1.19      .87 

9.19 

.07 

.09 

.99 

.01 

.09 

1.97    1.27      .02 

2.99 

T 

.11 

.92 

.02 

,84      ,99      .09 

3.»2 

.29 

.29 

.11 

.80    1.55      .44 

9.91 

. 

- 

-              -             - 

. 

.            .            . 

T 

.27 

.10 

.04 

. 

.           . 

.80    1.95    1.95 

«.59 

.19 

.12 

.10 

.88 

2.19   1.05 

9.25 

T 

.92 

.19 

.56    1.05    1.19 

*.92 

.09 

T 

.35 

.14 

T 

.91 

,91    1,98    2.20 

4,»a 

1,90 

T 

.15 

.44 

.06 

,76      ,72    1.05 

3.10 

.07 

T 

.60 

.49 

T 

.46      .85      .69 

9. 98 

.11 

.41 

.01 

.04 

,49 

1.62      .68      .02 

9.08 

•  02 

.42 

.17 

T 

,06 

.69    1.44      ,28 

9.89 

,12 

.60 

.05 

.08 

2,05      .95      T 

9.90 

-           -           - 

.           .           . 

.              •              * 

-           .           - 

... 

T 

.23 

.21 

. 

. 

,94 

.           .           . 

.84    1.50      .78 

».«0 

,49 

.45 

.49 

,20 

.59    1.19    1.11 

6.81 

,49 

.24 

.91 

.85    9.50    1.48 

4.09 

T 

.13 

.17 

.28 

1.29    1.60      .62 

9,57 

.12 

.45 

.08 

.60    2.00      .92 

4.88 

.95 

,10 

.03 

.33 

T 

.72    1.75    1,60 

5.08 

.08 

1.15 

.20    2,21    1.44 

4.15 

T 

.08 

1.05 

.19 

.79    1.55      .61 

8.18 

.07 

T 

T           T 

.14 

.72 

T 

.93    4.57    2.95 

8.2T 

.09 

T 

,12 

.89 

.01 

,29 

1,25    4,99    1,99 

4.54 

.82 

T 

.13 

.54 

,96    1,22    1,27 

9.60 

.09 

... 

.11 

.29 

T 

.90 

... 

I7I    1I9I      ^29 

5.80 

T 

.29 

.05 

.88 

,92    2,49    1,89 

6.69 

.94 

.44 

.14 

1.38 

.13 

,43    2,69    1,14 

5.22 

.07 

I 

.30 

.52 

T 

.10 

T 

2,08    1,48      ,67 

7.13 

.01 

.09 

.15 

.98 

.03 

.10 

,96    1,65    9,82 

4.89 

,20 

.10 

.42 

,92    2,05    1,80 

4.20 

.06. 

,05 

.35 

.08 

.04 

,29 

1,75    1.25      .99 

9.77 

T 

.14 

.84 

.03 

,14 

.94   2.28 

5.08 

.11 

,45 

.07 

.97 

.02 

.09 

,65      .95    1.89 

6,56 

,07 

,07 

,17 

.11 

1.59 

,22    1.49    2.90 

4,86 

.05 

.89 

.09 

.22 

.77    2.56      .34 

5,75 

,95 

.22 

.43 

.95    9.20    1.20 

4.22 

T 

.12 

1.00 

.11 

.19 

.72    1.94      .60 

7.41 

.14 

.19 

.90 

.69   2.20    3.95 

4.52 

,09 

T 

.07 

.69 

.28 

.93    1,57    1.01 

7.26 

1.20 

,49 

.46 

.08 

.45 

.04 

.05 

.51    1.97    2.01 

5.61 

.08 

.22 

.41 

1.09    1.81    2.00 

4.55 

.08 

.87 

.10 

.97    2.92      .61 

4.98 

.04 

.76 

.09 

1.04 

.29    1.72    1.10 

5.12 

.10 

1.14 

.10 

.10 

.66    2.28      .74 

7.99 

,67 

.17 

1.04 

•  06 

.94    9.21    1.64 

4.60 

.02 

,01 

,08 

.aa 

.15 

.55    1,89    1.02 

6,06 

.71 

,24 

.75 

.05 

.40 

.02 

.59    1.68    1.62 

4.69 

.04 

T 

.94 

.06 

.64 

.28    1.50    1.89 

6.62 

.75 

,29 

.22 

.10 

.74 

.54   2.24    1.74 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

& 

Day  of  Month 

12        3 

4        5    1    6        7        8        9 

10   1   11   I   12 

13  I   14      IS 

16       17       18 

19  1 

20 

21 

22   1  23   1 

24 

25  1  26   1  27 

28      29   I  30 

31 

•      •      • 

MUTMEBN                            05 

ALOEBSON 

ATHENS   CONCORD   COLLEGE 

BLUEflELO    F»»    AIBPORT 

BLUESTONE    DAN 

GARV                                              I/O 

3.6« 
3.1! 
2.TA 
2.9S 
3.3« 

T 

.05 

.05 
.06 

.03 

T 
T 

.09 

.35 

.09 
.15 

•  24 

T 

.61 
.18 

T 

.01 

T 

.21 

•  01 

•  06 

.02    1.69    1.75 
.11    1.97      .86 
.65    1.13      .72 
.05      .28    1.86 
.07      .50    2.60 

IAE6ER 

KOPPERSTON 
LEktSBURG    2    SSu 
MATOAKA 
PTNEVlLLE 

5.02 
8.09 
5.*« 
3.75 
5.72 

.20 

T 
.09 

.08 

T 

T 

.21 

•  OR 
.60 
.1' 

.19 

.03 
.21 
.31 
.89 

.05 

•  05 

•  09 

T 

•  02 

.50      .92    3.06 
.63    4.35    2.29 
.18    4.03      .85 
.84    2.20 
.49    1,34    2.81 

POINCEION 

RENICK    2    S 

UNION 

MHTTE    SULPHUR    SPRINGS 

2.39 
6.03 
2.12 
3.91 

.06 
.05 

.09 

.15 
.12 

T 

.06 
.09 
.04 
.10 

.39 
.39 
.24 
.35 

•  01 
.02 

T 

.42    1.44 

.16    2.53    2.86 

.23    1.38 

1.55    1.76 

NORTHEASTERN                   06 

BEfi«LE»    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS   FERRY 
HARPERS   FERRY    NAT   HON 

3.M 
4.79 
A.OT 
2. A3 
3.16 

.27 

T 

T 
.26 

.86 
.62 
.13 

.73 

.06 
•  91 
T 
.13 

.59 
1.15 
.37 
.97 
1.14 

.06 

T 

T 

T 

1.13      ,63      .09 
.26    1.27    1.19 
.21    1.02    1.14 
.26      .66      .37 
.43      .85      .35 

KCARNEySvILLE    I    NW 
KEYSER 

hartinsburg  faa  ap 
maihias 
hoorefielo  "cneill 

2.90 

3.38 

6.18 
6.68 

T 
.08 

-        -        - 

.11 

.06      .25 
.63 
.50 

.07 

T 

.01 

1.25 
.50 
.55 

1.16 

.06 
1.10 
.97 

.09 

T 

T 

- 

.13 

.24      ,B2      .60 

1.01      .60      ,26 
.47      ,83      .57 
.85      .86      .75 

0MP5 

PETERSBURG 

PIEDHONT 

ROMNEY    3    NNE 

mAROENSVILLE    R    H   FARM 

5.26 
6.36 

6.16 
6.69 
5.32 

1.78 

T 

.18 

.65 
.10 

T 
.61 

.03 
.02 
.05 

1.65 
1.02 
1.87 
U70 
i.32 

.01 

.10 
.33 

.30 

.03 

.27    1.32      .23 
.58    1.21      .88 
.51    1.49      .16 
.33    1.58      .50 

.46      .77      .73 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relati 

V©    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  predpitAtion 

I  I  ° 
s.  as 

1 

station 

o> 

> 
o 

ill 

O.X1  a 

£ 

1    . 

S.1 

s 

0  a 

1  'o  1 

S     J 

< 

O  UJ 

<  ^ 
o  tn 

O  tu 

a 

o  Ul 

£ 

a 

o  \n 

O  UJ 

s 

3 

3 
A 

k 

8! 

i 

3i 

1 

III 

BECKLEY    we    AIRPORT 

14 

9 

6.5 

23++ 

28 

24 

82 

88 

50 

64 

I 

2 

2 

1 

2 

1 

9 

- 

S.4 

CHARLESTON   WB   AIRPORT 

04 

7 

5.0 

27++ 

23 

24 

78 

85 

44 

55 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

- 

5.1 

ELKINS    WB   AIRPORT 

16 

4 

4.9 

22++ 

25 

24 

94 

95 

52 

74 

0 

4 

3 

0 

2 

0 

9 

- 

5.6 

HUNTINGTON   WB   AIRPORT 

02 

5 

4.5 

21++ 

28 

24 

82 

88 

54 

60 

0 

0 

3 

1 

I 

1 

6 

- 

5.0 

PARKERSBURG   WB   CITY 

- 

- 

5.5 

29 

NW 

23 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

8 

64 

- 

•  nolaa  loUowlng  Station    Indai. 
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d; 

UL 

Y 

TE 

Ml 

3E1 

RA 

TU 

RE 

:s 

HCtT  VIMINIA 
SCPTeMBCN  196* 

SUUoa 

l).,V 

..1  M 

Mllh 

} 

1 

a 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

e 

10 

11 

12 

13 

i« 

li 

IS 

17 

18 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

2* 

27 

2* 

21 

30 

31 

1 

■   •   • 
NORTHWF STERN        01 

BFNS  RUN  I  hit 

MAX 

MIM 

^5 

86 
56 

77 
52 

84 
5J 

89 
55 

81 
45 

80 
47 

88 
48 

92 
53 

90 
53 

66 

40 

71 
16 

80 
48 

84 
51 

74 
61 

72 
61 

80 
46 

68 

40 

74 
38 

70 
41 

CAIRO  1  S 

MAX 

Mm 

?2 

»3 

59 

85 

50 

90 
51 

85 
59 

82 
43 

90 
44 

93 

48 

94 
52 

95 
52 

74 

40 

76 
32 

l\ 

88 

»0 

70 
60 

82 

60 

72 
45 

74 
54 

TO 
5« 

CRFSTCN  I  SSk 

MAX 

MIN 

75 
51 

79 
49 

85 
49 

90 
49 

85 
42 

86 
42 

94 

47 

83 

47 

85 
49 

58 
40 

64 
30 

72 
35 

72 
40 

62 
60 

65 
59 

72 
45 

78 
35 

66 
60 

MOUNOSVILLE 

MAX 

MIN 

88 

88 
54 

85 
49 

91 
54 

90 
58 

83 
44 

93 
47 

94 
51 

95 
55 

96 
56 

77 
33 

84 
46 

90 
49 

73 
60 

80 
64 

79 
44 

84 
58 

TO 
SO 

NFW  CUMBERLAND 

MAX 

MIM 

81 
»5 

77 
56 

85 

48 

91 
58 

88 
49 

80 
44 

89 
49 

93 
52 

94 
56 

95 
56 

74 
38 

85 

42 

87 

50 

70 
60 

75 
62 

79 
48 

80 

61 

69 
46 

NFW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIM 

75 
»7 

81 
6) 

88 
53 

91 
54 

85 
60 

86 
48 

93 
49 

95 
52 

96 
58 

97 
56 

Is 

'8 
38 

84 
49 

90 
51 

71 
60 

81 
65 

71 
48 

77 
46 

70 
50 

PARKERSBURG  FAA  »P 

MAX 

Mm 

76 
?7 

78 
58 

85 

57 

88 
57 

82 

60 

82 

50 

92 
52 

91 
56 

94 
58 

94 
59 

77 
35 

86 

50 

89 
59 

71 
62 

80 
64 

68 
»4 

73 
55 

70 
48 

PARKERSeURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

75 
58 

78 
59 

85 

54 

88 
57 

81 

60 

82 
50 

90 
54 

90 
56 

93 
58 

95 
58 

76 
37 

84 
49 

88 
58 

70 
61 

80 
62 

67 
54 

70 
54 

69 
51 

MFIRTON 

MAX 

Mm 

78 
57 

80 
57 

87 
49 

90 
59 

82 
57 

83 
49 

92 
51 

94 
54 

96 
58 

96 
59 

76 
41 

84 
46 

88 
52 

68 
61 

77 
62 

72 
53 

78 
S3 

72 
48 

NElLSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

83 
50 

81 
49 

87 
41 

90 
49 

87 
51 

82 
38 

93 
42 

94 

44 

96 
49 

95 
49 

75 
29 

84 
39 

88 
43 

70 
58 

77 
60 

79 

40 

78 
55 

71 

44 

MHEELING  WARNOOO  DM  12 

*    «    • 

MAX 

Mm 

87 
57 

74 
58 

80 
51 

85 
53 

89 
57 

80 
48 

82 
49 

93 
51 

94 
55 

96 

57 

84 
55 

71 

40 

74 
47 

82 

50 

89 
53 

72 
61 

71 
61 

80 
58 

87 
59 

80 
51 

82 
43 

73 

50 

50 

58 

50 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

88 
53 

67 
53 

77 
45 

84 
45 

88 
49 

82 

40 

82 
41 

91 
44 

92 
48 

93 

48 

93 

48 

91 
52 

61 
42 

72 
31 

73 
31 

79 
34 

84 
42 

86 
46 

73 
57 

71 
57 

74 
54 

80 
46 

82 
46 

78 
44 

69 
44 

66 
35 

79 
35 

77 
49 

68 
55 

78.6 
45.4 

BENSON 

MAX 

Mm 

78 
47 

77 
39 

85 
48 

90 
47 

94 
47 

97 
48 

96 

48 

96 
48 

72 
28 

79 
33 

87 
39 

88 
45 

90 
60 

84 
53 

86 
47 

85 
45 

68 
43 

67 
43 

57 
49 

67 
55 

81.3 
46.0 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

83 
»7 

78 
59 

84 
45 

88 
49 

82 
59 

84 
49 

93 
43 

94 
48 

95 
49 

94 
48 

92 
55 

73 
52 

74 
43 

73 
29 

79 
33 

85 
40 

86 
45 

77 
60 

72 
58 

76 
61 

80 
49 

85 
46 

80 
58 

70 
42 

67 
47 

79 
35 

77 
55 

67 
48 

65 
55 

80.0 
48.6 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

71 
51 

78 
55 

83 

50 

86 
50 

80 
52 

82 
43 

88 
44 

88 
50 

93 
52 

94 
52 

91 
59 

65 
54 

71 
42 

73 
33 

80 
36 

83 

44 

87 
47 

74 
61 

72 
60 

78 
59 

80 
54 

83 
49 

77 
60 

67 
38 

65 
42 

79 
37 

76 
52 

58 
50 

67 
48 

77.7 
49.4 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

69 
55 

76 
59 

82 

48 

86 
54 

78 
60 

80 
47 

90 
50 

91 
55 

94 
57 

93 
66 

88 
58 

65 
52 

70 
44 

74 
35 

78 
41 

83 
49 

87 
53 

73 
62 

70 
59 

76 
61 

80 
58 

81 
52 

80 
60 

68 
53 

66 
46 

81 
43 

76 
50 

55 
50 

66 
49 

77.1 
52.3 

GASSAKAV 

MAX 

Mm 

85 
56 

77 
59 

86 
53 

88 
56 

82 

60 

85 
47 

90 
45 

91 
51 

93 
54 

92 
51 

91 
57 

76 
53 

72 

42 

73 
37 

78 
38 

83 
42 

83 
47 

76 
59 

69 

60 

78 
61 

82 
55 

83 
55 

80 
62 

80 
49 

78 
42 

79 
37 

82 
52 

71 
50 

68 
58 

80.6 
51.5 

6LENVILLE 

MAX 

Mm 

88 
53 

74 
54 

76 
53 

83 
53 

89 
56 

82 
46 

80 
46 

88 
48 

89 
50 

90 
51 

92 
54 

92 
51 

67 
41 

71 
33 

74 
35 

80 
36 

85 
39 

85 
46 

75 

54 

71 
60 

81 
55 

82 
54 

83 
55 

83 

47 

72 
42 

69 
36 

82 
37 

78 
49 

64 
57 

79.5 
48.0 

6RANTSVILLE  2  NM 

MAX 

Mm 

88 
50 

75 
56 

78 
56 

87 
53 

91 
60 

90 
60 

85 
45 

93 

50 

94 
51 

96 
52 

94 
60 

92 
51 

69 
43 

74 
33 

76 
36 

82 
42 

87 
49 

87 
49 

74 
57 

71 
60 

80 
51 

83 
54 

86 
48 

87 
46 

72 

40 

69 
37 

82 
45 

74 
44 

80 
55 

82.2 
49.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

84 
50 

79 

58 

83 

44 

86 
46 

89 
46 

83 
38 

92 
42 

93 

44 

94 
46 

95 
47 

90 
53 

76 
50 

72 

36 

75 

28 

80 
32 

84 

50 

87 
44 

80 
58 

73 
58 

79 

61 

83 
53 

84 
47 

81 
52 

70 
40 

67 

40 

82 
32 

79 
53 

65 
50 

67 
52 

80.4 
46.7 

MIDDLEBoURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

77 
54 

79 
61 

85 
51 

88 
52 

81 
59 

83 
43 

91 
44 

92 

50 

94 
51 

94 
52 

88 
57 

70 
54 

73 
39 

75 
31 

81 
36 

85 
45 

88 
48 

75 
50 

71 
55 

81 
63 

85 
55 

85 
52 

85 
55 

70 
43 

68 
42 

82 
37 

71 
55 

59 
51 

65 

54 

79.3 
49.8 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 

54 

76 
53 

80 
48 

88 
53 

78 
54 

79 
46 

88 
49 

90 
55 

92 

57 

92 
56 

90 
56 

65 
51 

70 
42 

73 
34 

78 
43 

81 
48 

85 
53 

72 
62 

70 
60 

76 
62 

77 
60 

82 
55 

79 
60 

68 
52 

65 

47 

82 
43 

76 
51 

57 

50 

66 
49 

76.7 
51.8 

morgantohn  l  and  D 

MAX 

Mm 

74 
55 

78 
59 

83 
47 

88 
52 

80 
62 

80 
47 

89 
48 

92 

54 

93 
56 

93 
56 

90 
59 

70 
52 

71 
42 

75 
36 

78 
40 

83 
49 

86 

50 

75 
60 

72 

60 

77 
60 

80 

57 

82 
49 

81 
56 

70 
49 

67 
47 

82 
41 

78 
58 

64 
50 

68 
5* 

78.6 
51.9 

WFSTON 

MAX 

Mm 

90 
53 

73 
52 

80 
52 

84 
52 

89 
53 

82 
46 

84 
46 

95 
46 

95 

51 

96 
53 

96 
53 

93 
52 

65 
47 

72 
36 

75 
36 

82 

38 

85 
44 

89 
51 

74 
60 

70 
60 

81 
55 

84 
53 

87 
53 

81 

48 

71 
48 

69 
38 

82 
38 

79 
50 

50 

65 
56 

81.1 
49.0 

HFST  UNION 
mum 

MAX 

Mm 

76 
52 

77 
60 

85 
50 

88 
51 

80 
58 

83 
50 

90 
44 

90 
49 

93 
51 

92 
52 

91 
59 

78 
53 

73 
40 

74 
31 

80 
37 

84 
44 

87 
49 

72 

60 

70 
60 

80 
67 

82 
54 

84 
50 

78 
62 

70 
46 

68 
4* 

80 
38 

75 
57 

62 

50 

60 
55 

68 
55 

79.0 
50.9 

SOUTHhESTERN        03 

CHARLESTON  wB  AP 

MAX 

Mm 

78 
55 

80 
52 

86 
53 

91 
55 

86 
57 

87 
49 

95 
50 

93 
55 

96 
57 

93 

56 

92 

64 

65 
56 

75 
47 

75 
42 

83 
40 

87 
47 

83 
57 

72 
62 

71 
62 

80 
62 

85 
57 

87 
55 

83 
62 

74 
55 

72 

48 

84 
41 

84 
58 

60 
52 

65 
58 

65 
57 

80.9 
54.0 

CHARLESTON  I 

MAX 

Mm 

90 
56 

79 
55 

82 
55 

89 
56 

94 
62 

89 
51 

90 
51 

97 
55 

96 
58 

98 
57 

98 
51 

97 
58 

64 
46 

76 
41 

79 
41 

86 
47 

92 
55 

85 
60 

73 
62 

71 
63 

81 
58 

88 
57 

91 
62 

84 
52 

76 
45 

74 
41 

85 
43 

62 
54 

65 
58 

83.9 
53.7 

CORTON 

MAX 

Mm 

83 
53 

78 
55 

87 
46 

90 
55 

90 
60 

87 
48 

94 

47 

93 
52 

95 
55 

94 
52 

92 

54 

84 
54 

75 
42 

76 
35 

83 
38 

87 
44 

85 
50 

77 

60 

70 
58 

81 
58 

85 
54 

87 
53 

83 

64 

76 
54 

72 
44 

82 
38 

86 
55 

76 

57 

64 
55 

82.9 
51.3 

OUNLOW  5  E 

MAX 

Mm 

86 
54 

78 
49 

87 
51 

90 
57 

90 
65 

88 
54 

94 
51 

93 
57 

95 
57 

95 
62 

95 
68 

83 
54 

76 
44 

76 
38 

78 
44 

87 
49 

84 
59 

74 
59 

69 
59 

81 
59 

86 
59 

82 
59 

83 
65 

79 
49 

74 
42 

83 
44 

84 
60 

68 
55 

6S 
54 

82.5 
54.2 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

88 
49 

79 
52 

81 
50 

87 
51 

91 
55 

85 
45 

87 
44 

95 
46 

91 
50 

95 
51 

95 
53 

83 
55 

66 

41 

71 
31 

77 
32 

84 
34 

88 
37 

82 
43 

70 
44 

72 
61 

82 
56 

86 
54 

85 
54 

82 
44 

73 
37 

71 
36 

83 
37 

59 
51 

62 
53 

81.1 
46.6 

HCGSETT  GALLIPOLtS  DAM 

MAX 

Mm 

87 
54 

78 
54 

78 
55 

86 
56 

90 
56 

84 
61 

84 
48 

89 
49 

90 
52 

94 
55 

96 
58 

89 
57 

68 
48 

78 
38 

75 
39 

83 
42 

87 
45 

88 
56 

71 
62 

74 
61 

80 
58 

86 
57 

85 
57 

85 
58 

70 
44 

71 
41 

83 
42 

56 
49 

61 
5* 

80.6 
51.5 

HUNTINGTON  FED  BlDG 

MAX 

Mm 

RO 
57 

82 
58 

88 
57 

90 
59 

83 
64 

88 
55 

93 
54 

93 
58 

95 
60 

97 
60 

90 
64 

69 
59 

73 
50 

78 
45 

86 
48 

91 
52 

84 
63 

73 
66 

75 
65 

86 
65 

90 
63 

83 
62 

80 
61 

70 
52 

71 
47 

80 
45 

75 
53 

60 
56 

71 
58 

81.0 
56.6 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 
56 

79 
52 

85 
51 

89 
57 

83 
60 

85 
50 

90 
50 

90 
54 

91 
53 

94 
57 

89 
61 

68 
55 

71 
46 

75 
36 

82 
40 

86 
45 

80 
56 

68 
60 

73 
60 

80 
61 

84 
59 

83 
58 

81 
62 

72 
49 

71 
40 

82 
40 

77 
50 

58 
52 

69 
5* 

78.9 
52.6 

See  Reference  Notes  Folloiving  SUlion  Index 
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WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1964 

Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

LCGAN 

MAX 

NUN 

04 
52 

82 
52 

85 
53 

92 
53 

93 
53 

91 
49 

94 
47 

97 
50 

95 
50 

100 
52 

96 
53 

96 
59 

63 
46 

76 
39 

76 
36 

84 
36 

90 
41 

80 
63 

71 
59 

74 
66 

61 
56 

69 
55 

87 
56 

83 
52 

76 

40 

74 
38 

86 
41 

64 
54 

66 
54 

70 
57 

84.2 

49.8 

LONDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

91 
57 

76 
57 

80 
56 

87 
58 

91 
61 

85 
55 

65 
54 

92 
53 

91 
57 

96 
59 

93 
58 

92 
62 

63 

50 

72 
46 

73 
45 

81 
47 

86 
50 

81 
65 

74 
61 

72 
62 

78 
59 

62 

58 

86 
59 

79 
55 

70 
46 

68 
45 

79 
44 

62 
55 

78 
56 

68 
58 

81.0 
94.6 

MADISCN 

MAX 

MIN 

89 
56 

60 
54 

60 
54 

67 
54 

90 
54 

88 
49 

90 
48 

96 
50 

90 
51 

98 
53 

93 
53 

94 
51 

63 

44 

76 

37 

79 
37 

84 
37 

87 
42 

79 
54 

70 

60 

70 
60 

79 
56 

86 

56 

85 
56 

81 
51 

73 

40 

73 
39 

85 
39 

84 
54 

63 
55 

69 
56 

82.0 
90.1 

POINT  Pleasant  5  nne 

MAX 

Mm 

es 

53 

78 
53 

83 
49 

68 
51 

86 
59 

82 
45 

90 
47 

90 
50 

93 
53 

93 
52 

90 
60 

74 
56 

71 
46 

75 
36 

61 
36 

86 
42 

83 
53 

76 

60 

73 
61 

62 
59 

85 
55 

83 
63 

61 
66 

76 

46 

70 
42 

62 
37 

74 

57 

63 

48 

59 
S2 

68 
53 

60.0 
51.0 

RAVENS^iOOD  DAM  22 

MAX 

MIN 

90 
54 

79 
54 

84 
56 

87 
54 

86 
66 

85 
47 

69 
47 

92 
52 

91 
54 

93 
54 

90 
61 

84 
55 

72 
46 

75 
35 

82 
39 

85 
45 

85 
52 

82 
61 

71 
61 

80 
69 

85 
58 

87 
56 

66 
64 

74 
46 

69 

41 

60 
41 

80 
62 

66 
66 

60 
54 

71 
56 

61.4 
92.9 

RIPLEV 

MAX 
MIN 

67 
52 

82 
52 

87 
51 

91 
54 

88 
61 

86 
45 

95 
46 

95 
50 

97 
53 

95 
53 

95 
60 

84 
53 

75 

44 

77 
31 

84 
43 

88 
43 

68 
52 

61 
60 

71 
60 

80 
60 

86 
55 

86 
64 

84 
59 

73 

47 

72 
38 

68 
38 

82 
55 

64 
48 

60 
54 

72 
55 

83.2 
50.9 

SPENCER 

MAX 

Mm 

65 
52 

78 
50 

87 
46 

89 
52 

89 
66 

85 
45 

93 
45 

93 
50 

95 
52 

95 
58 

92 
66 

62 
53 

71 
46 

74 
30 

62 
35 

86 
43 

87 
52 

61 
60 

69 
60 

61 
60 

84 
55 

85 
53 

83 
66 

71 
53 

70 
47 

79 
38 

79 
62 

68 
47 

61 
54 

69 
55 

61.4 
51.7 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

92 
56 

65 
54 

84 
55 

93 
56 

94 
59 

92 
52 

94 
49 

99 
51 

98 
54 

100 
55 

96 
69 

97 
62 

66 
49 

77 
41 

76 
39 

66 
39 

90 
43 

64 
55 

70 
61 

71 
63 

83 
57 

88 
67 

66 
57 

61 
54 

76 
42 

77 
39 

84 
40 

84 

54 

67 
57 

71 
59 

84.7 
52,3 

WINFIELD  LOCKS 

«    «    « 

MAX 

Mm 

69 
55 

78 
55 

60 
57 

66 
55 

90 
59 

63 
52 

87 
52 

94 
52 

93 

57 

94 
59 

94 
60 

92 
66 

70 
49 

74 
37 

75 
39 

63 
46 

87 
50 

82 

69 

73 
62 

72 
63 

82 

60 

85 
59 

65 
60 

82 
53 

64 
46 

70 
44 

82 
44 

60 
51 

59 

50 

62 
57 

80.9 
53.3 

CENTRAL             04 

ARBOVALF  2 

MAX 

Mm 

80 
50 

75 
38 

85 
39 

85 
43 

61 
50 

83 
35 

66 
39 

88 
41 

90 
43 

86 
51 

90 
59 

82 

50 

61 
41 

70 
29 

76 
26 

80 
34 

84 
40 

75 
49 

75 
52 

65 
65 

70 
45 

78 
42 

77 
46 

71 
47 

62 
43 

69 
28 

76 
46 

70 
57 

69 
60 

62 
57 

76.6 

BAYARB 

MAX 

Mm 

76 
47 

73 
52 

78 
37 

60 
45 

77 
55 

76 
35 

65 
36 

86 
42 

67 
42 

90 
41 

86 
52 

78 
57 

63 

37 

67 
25 

72 
31 

76 
37 

60 
40 

73 
53 

68 
54 

63 
55 

62 
55 

74 
45 

74 
44 

70 
45 

60 
42 

74 
30 

73 
45 

64 
44 

66 
47 

64 
51 

73,9 
44.1 

BFCKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

62 
49 

74 

40 

82 

44 

83 
49 

83 
59 

82 
42 

86 
46 

85 
46 

88 
46 

65 
46 

67 
59 

82 
52 

61 
48 

69 
31 

75 
31 

72 
36 

78 
45 

73 
55 

71 
53 

72 
54 

75 
56 

80 
48 

72 
56 

73 
46 

65 
35 

74 
33 

78 
48 

72 
56 

69 
62 

65 
56 

76.4 
47.8 

BFCKLEY  WB  AP 

MAX 

Mm 

72 

49 

74 

44 

84 
49 

85 
56 

84 
54 

83 
46 

64 
56 

64 
54 

68 
53 

65 
55 

68 
62 

63 
61 

60 
42 

69 
37 

75 

40 

81 

45 

77 
56 

69 
57 

69 
57 

73 
58 

73 
56 

76 
51 

76 
59 

67 

47 

66 

39 

73 
41 

78 
55 

72 
57 

66 
61 

64 
55 

76.3 

91.4 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 

Mm 

BRANOONVILLE 

MAX 

Mm 

63 
49 

67 
53 

73 
40 

60 
45 

63 
50 

75 
37 

77 
42 

88 
47 

86 
47 

89 
48 

90 
54 

87 
47 

62 
39 

68 
26 

70 
32 

74 
40 

78 
44 

63 
48 

72 

57 

65 
68 

70 
56 

70 
43 

79 
46 

76 
46 

65 
46 

62 
32 

60 
37 

73 
47 

58 
47 

63 
52 

74.9 
49,2 

BUCKEYE 

MAX 

Mm 

83 
46 

79 
46 

86 
46 

87 
52 

85 
53 

86 
48 

67 
41 

89 
45 

93 
47 

87 
47 

90 
56 

85 
55 

65 
48 

72 
38 

79 
32 

61 
35 

83 
41 

79 
54 

69 
57 

65 

57 

73 

57 

61 

50 

61 
52 

76 
44 

66 

36 

74 
30 

79 
39 

75 
58 

68 
62 

68 
62 

79,0 
47.9 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

77 
42 

70 
49 

78 
34 

79 
40 

77 
55 

77 
30 

82 
36 

83 
38 

86 
39 

86 
36 

82 
51 

76 
48 

62 
38 

65 
16 

70 
30 

77 
37 

62 
43 

73 
53 

63 
52 

64 
55 

62 
54 

74 
35 

72 
45 

72 
50 

62 
42 

62 
28 

72 
52 

64 
54 

64 
57 

62 
92 

72,5 
43,2 

ElKINS  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
50 

74 
49 

61 
47 

63 
52 

77 
48 

79 
42 

87 
41 

86 
46 

90 
49 

90 
46 

86 
66 

59 
62 

68 
39 

68 
35 

75 
31 

80 
41 

83 
46 

'3 
56 

69 
56 

72 
56 

77 
50 

76 
47 

77 
51 

67 
51 

62 
38 

77 
32 

77 
54 

63 

50 

67 
61 

62 
90 

75.2 
47.4 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

79 
53 

70 
43 

73 
45 

79 
47 

79 
58 

79 
43 

80 
45 

80 
50 

81 
48 

83 
52 

61 
62 

64 
64 

56 
46 

55 

30 

66 
31 

72 
36 

75 
40 

73 
60 

65 
56 

65 
56 

68 
56 

68 
47 

75 

47 

71 
50 

64 
41 

62 
36 

69 
46 

73 
53 

68 

59 

63 
98 

71.9 

47.9 

HOPEMONt 

MAX 

Mm 

76 
49 

77 
54 

76 
54 

78 
54 

74 
62 

82 
44 

82 
42 

81 
47 

82 

54 

79 
50 

80 
46 

77 
49 

74 

50 

70 
18 

67 
28 

69 
37 

70 
40 

74 
44 

70 
47 

66 
40 

66 
42 

69 
50 

68 
52 

64 
48 

62 
51 

69 
54 

67 
46 

63 
49 

67 
54 

70 
52 

72,3 
46.9 

MC  ROSS 

MAX 

Mm 

82 
51 

74 
44 

81 
46 

85 
46 

86 
55 

84 
40 

82 
41 

65 
45 

89 
46 

89 
46 

88 
56 

86 
53 

62 
43 

69 
36 

77 
29 

60 
34 

80 
41 

74 
53 

68 
64 

68 
58 

73 
56 

79 
51 

78 
57 

75 
43 

70 
37 

74 
29 

79 
45 

70 
57 

66 

60 

66 
55 

77.4 
46.9 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

86 
52 

74 
46 

79 
47 

87 
46 

90 
54 

90 
46 

87 
50 

69 
55 

89 
53 

94 
53 

89 
58 

94 
56 

68 
47 

68 
37 

72 
37 

81 
38 

85 
44 

78 
65 

70 
55 

72 
66 

77 
55 

75 
53 

83 
54 

78 
48 

78 
41 

69 
36 

78 
41 

83 
54 

70 
59 

69 

97 

79.7 
49.6 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

64 
51 

77 
57 

84 
47 

86 
51 

84 
57 

81 
42 

91 
43 

92 

49 

93 

51 

92 
49 

90 
64 

88 
52 

70 
40 

72 

33 

76 
33 

72 
42 

82 

44 

85 
47 

73 
57 

69 
66 

71 
53 

76 
46 

65 
46 

77 
47 

67 
48 

64 

34 

77 
47 

76 
48 

64 
49 

68 
96 

78.8 
47.7 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

74 
47 

70 
46 

78 
44 

80 
50 

77 
55 

77 
40 

84 
44 

85 
46 

86 
47 

67 
46 

85 
54 

72 

50 

64 
37 

66 
32 

70 
35 

77 
41 

79 
45 

70 
54 

70 
64 

69 

66 

73 
49 

76 
46 

74 
53 

65 
41 

61 

41 

71 
34 

74 
66 

67 
65 

65 
61 

63 
92 

73.6 
47.1 

RICHWOOO 

MAX 

Mm 

79 
52 

80 
43 

81 
45 

63 

50 

76 
55 

61 
41 

84 
45 

87 
42 

90 
49 

87 
49 

88 
57 

77 
43 

68 
32 

74 
31 

80 
39 

80 
45 

71 
54 

65 
55 

69 
59 

76 
55 

76 
46 

76 
56 

76 
53 

61 
46 

63 
39 

72 
33 

77 
50 

74 

58 

66 
60 

66 
97 

76,2 
47.9 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

62 
53 

79 

58 

85 
44 

87 
50 

84 
57 

64 
43 

93 
46 

94 
50 

96 
51 

96 
51 

90 
66 

62 

51 

72 
39 

73 
34 

78 
36 

82 
44 

67 
46 

76 

57 

68 
58 

75 

58 

75 
53 

82 
49 

77 
52 

68 
49 

67 
48 

62 
36 

76 

61 

66 
49 

68 
53 

70 
55 

79.8 
49.2 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

76 
49 

70 
48 

71 
50 

79 
55 

81 
43 

80 
45 

78 
48 

83 
54 

8* 
56 

65 
59 

68 
66 

93 
61 

61 
42 

66 
37 

67 
40 

70 
47 

76 
52 

78 
57 

70 
52 

69 
56 

63 
52 

61 
43 

69 
45 

72 
52 

62 

43 

58 
42 

69 
48 

72 

50 

63 

46 

63 
98 

71,9 
49.6 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

*    «    « 

MAX 

Mm 

77 
54 

77 
51 

66 
52 

87 
56 

83 
54 

83 
46 

92 
46 

92 

54 

93 
53 

94 
53 

91 

69 

85 
54 

71 
45 

74 
37 

80 
33 

84 
42 

85 
47 

75 
57 

72 
57 

74 
67 

82 
65 

83 
57 

80 
57 

78 

44 

68 
43 

78 
37 

81 
53 

72 
56 

69 
64 

67 
58 

80.4 
51,4 

SOUTHERN              05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

79 
52 

75 
43 

80 
47 

61 
51 

65 
54 

81 
52 

82 
54 

80 
53 

65 
50 

85 
58 

86 
60 

84 
69 

75 
44 

67 
34 

74 
36 

79 
39 

76 
47 

75 

58 

67 

58 

71 
60 

69 
61 

78 
50 

79 
61 

77 
62 

75 
52 

67 
37 

78 
45 

76 
60 

7* 
62 

66 
62 

76,9 
92,0 

Bl  uEFIElD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
55 

73 
46 

79 
54 

79 
60 

80 
63 

78 
56 

78 
53 

78 

57 

81 
56 

60 
63 

63 
64 

67 
53 

56 

47 

66 
44 

72 

48 

76 
48 

75 

57 

67 
60 

68 
60 

68 
59 

68 
56 

76 
60 

72 

58 

65 
47 

63 
42 

69 
45 

76 
56 

72 
60 

66 
63 

69 

97 

72,3 

94.6 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

mm 

86 
55 

76 
52 

78 
52 

65 
55 

89 
58 

89 
50 

85 
52 

86 
50 

87 
53 

89 
51 

88 
52 

91 
63 

65 
52 

63 
45 

73 
40 

80 
41 

84 

41 

60 
50 

72 

58 

73 

61 

74 
60 

75 
56 

82 
55 

80 
50 

73 
39 

70 
38 

77 
39 

82 
48 

74 
62 

69 
63 

79.2 
91.3 

GARY 

MAX 

Mm 

87 
52 

64 
49 

62 
49 

68 
51 

87 
53 

66 
45 

89 
45 

91 
47 

89 
47 

92 
48 

89 
49 

90 
60 

66 
63 

67 
42 

73 
34 

79 
33 

86 
38 

83 
49 

70 
66 

77 
67 

79 
53 

81 
51 

83 
51 

80 
50 

72 
35 

70 
34 

60 
35 

83 

51 

78 
61 

70 
61 

81.0 
48.0 

kopperston 

MAX 

Mm 

81 
52 

62 
47 

64 
50 

85 
52 

84 
59 

86 
48 

90 
49 

89 
49 

91 
52 

89 
51 

90 
60 

80 
55 

69 

48 

71 
35 

78 
35 

69 

40 

77 
49 

70 
57 

73 
56 

78 
68 

80 
54 

62 
51 

77 
66 

71 
48 

66 
39 

78 
37 

80 
49 

70 
62 

68 
63 

67 
99 

78.5 
91.0 

LFWISBUHG  2  SSW 

MAX 

Mm 

62 
50 

76 
46 

91 
49 

85 
50 

86 
59 

82 
45 

61 
51 

84 
50 

66 
50 

84 
61 

87 
59 

86 
60 

64 
49 

70 
41 

77 
33 

82 
39 

63 
46 

76 
51 

68 
59 

73 
58 

70 
68 

80 
47 

60 
60 

77 
55 

69 
39 

80 
38 

79 
46 

76 
58 

70 
61 

67 
60 

78.1 
90.6 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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CeaUnuwl 

DAILY 

TEMPERATL 

FRI 

...ih 

17 

[ 

:s 

HftT  VINOINIA 

BtettOB 

l>,V  "i   N 

i 

1 

1 

9 

4 

s 

t 

7 

( 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

!''■ 

11, 

1 " 

It 

10 

11 

a 

13 

14 

u 

u 

n 

3« 

» 

30 

•> 

I 

»tNfVILie 

MAX 

Mm 

»» 
s» 

•  1 
51 

52 

•  • 

53 

88 
54 

•  9 
46 

«1 

47 

94 
48 

«2 

95 

50 

«0 
50 

91 

60 

66 
46 

71 

44 

76 
14 

83 
34 

67 
39 

■  3 

50 

71 

96 

5* 

10 

59 

•I 

54 

§4 

54 

51 

7> 
16 

71 
15 

7» 
15 

*9 

44 

62 

TO 
61 

•I.I 

UNION 

MAX 

HIN 

as 

77 
♦  J 

76 
♦  5 

81 
50 

85 
53 

85 
43 

83 

46 

84 
48 

89 

46 

66 
49 

89 

99 

69 
99 

66 
46 

99 
57 

72 

JO 

77 
12 

62 

77 
47 

73 
55 

70 
96 

70 
56 

70 
47 

60 
50 

82 
52 

70 
35 

70 
II 

79 

40 

62 
46 

79 
57 

6* 

77,1 
4T.2 

wwiTc  Sulphur  sPfttNGS 

«   «   « 

MAX 

MIN 

•  7 
*3 

78 
»7 

85 

52 

88 

94 

88 
55 

85 

42 

85 

45 

86 
46 

66 
47 

85 
46 

90 
60 

68 
60 

65 
50 

74 
42 

60 
>0 

83 
37 

76 
43 

n 

56 

66 
59 

70 
99 

62 
99 

82 
51 

62 
56 

79 
53 

70 
39 

79 
31 

60 
41 

76 
59 

70 
62 

TO 
62 

79.6 

NORTHEASTERN        0« 

BERKELEY  SPRINSS 

MAX 

Mm 

it 

82 

88 
Al 

95 

49 

89 
59 

S3 
43 

87 
45 

89 
48 

99 
90 

97 

50 

97 
61 

84 
99 

'1 
51 

79 
30 

81 
42 

76 
46 

90 
46 

56 

72 

60 

61 
96 

67 
57 

76 
44 

82 

47 

77 
97 

66 
52 

79 
J5 

76 
46 

71 
47 

99 

46 

64 
94 

79,6 
49.6 

Franklin  2  nE 

MAX 

Mm 

7} 
52 

76 
«9 

86 
A3 

88 
51 

84 
55 

82 
40 

87 
44 

90 
47 

93 

48 

90 
46 

91 
97 

79 
51 

61 
46 

72 
36 

77 
33 

81 
42 

69 

47 

77 
57 

69 
56 

69 
97 

67 
56 

74 

52 

62 

45 

76 

44 

66 
46 

75 
14 

75 

47 

71 
49 

62 

90 

56 
54 

77,1 
46.0 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

MAX 

Mm 

89 
61 

83 

67 
50 

97 
57 

90 
53 

86 
51 

87 
93 

90 
60 

93 
97 

99. 
68 

97 
71 

92 
57 

69 
54 

60 
40 

63 
49 

62 
45 

91 
54 

69 

9J 

63 
53 

69 
56 

77 
57 

76 
49 

67 
94 

67 
59 

81 
51 

79 
43 

76 
96 

76 
92 

96 
46 

62 
55 

62.7 
53.6 

KEARNEYSVILLE  1  NU 

MAX 

Mm 

8« 
60 

78 
55 

80 
42 

86 
50 

96 
65 

92 

45 

83 

47 

86 
51 

87 
92 

92 

54 

96 
66 

96 
56 

63 
93 

65 
33 

76 
44 

81 

50 

77 
94 

90 
58 

80 
59 

68 
58 

61 
98 

71 
49 

75 

50 

63 
56 

75 
46 

66 
36 

76 

44 

76 
51 

52 

46 

57 
51 

76.6 
51.9 

KEySER 

MAX 

Mm 

MARTINSSURG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

76 

to 

80 
92 

87 
*5 

95 
52 

88 
64 

84 

49 

88 
49 

89 
52 

99 
92 

95 
93 

96 
64 

67 
56 

66 
43 

79 
34 

60 
45 

78 
51 

91 
90 

80 
60 

68 

60 

61 

56 

70 
55 

76 
50 

64 
49 

75 
53 

69 
46 

78 
39 

79 
99 

60 

47 

95 

47 

63 

46 

76.9 

51.2 

MATHtAS 

MAX 

Mm 

79 
»2 

•0 
50 

87 
40 

92 
52 

86 
57 

84 
41 

86 
4} 

87 
49 

93 

47 

91 
46 

99 

48 

79 
50 

63 
47 

74 

30 

79 
35 

80 
44 

67 
46 

80 
56 

70 
55 

62 
56 

65 
56 

74 
50 

62 

48 

71 

44 

67 
46 

72 

34 

79 
92 

70 
46 

66 
46 

64 
93 

76.0 
4T.6 

MOOREFIELO  MCNEILL 

MAX 

Mm 

89 
50 

82 
95 

90 

40 

93 

47 

92 

55 

88 
49 

93 
41 

95 

45 

98 
46 

99 
46 

97 
96 

97 
53 

70 
48 

76 
32 

81 
32 

83 
45 

90 
45 

69 
56 

75 
59 

64 
59 

66 
59 

76 
46 

63 
45 

61 
42 

71 
40 

77 
32 

81 
90 

76 
50 

56 

49 

63 
55 

62.6 

47,7 

OMPS 

MAX 

Mm 

89 
58 

80 
♦9 

75 
45 

84 
51 

91 
59 

S5 

45 

79 
47 

65 
51 

85 

56 

90 
92 

90 
54 

95 
90 

62 

50 

72 
32 

75 
36 

78 
92 

77 
49 

89 
53 

81 
59 

66 
57 

66 
56 

66 
46 

72 
46 

63 
53 

72 
51 

65 
36 

74 
49 

60 
50 

62 
47 

62 

47 

77.7 
49.9 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

86 

83 
59 

90 
45 

94 
51 

94 
59 

87 
44 

92 
45 

94 
49 

98 
90 

99 
49 

96 
69 

91 
92 

70 
52 

76 
37 

81 
37 

83 
49 

69 
49 

64 
61 

79 
59 

66 
60 

69 
60 

75 
53 

64 
49 

80 
53 

71 
54 

80 
37 

79 
39 

70 
50 

59 

90 

60 
99 

61,7 
91.0 

PIEDMONT 

MAX 

Mm 

ee 

5* 

71 
54 

79 
50 

88 
54 

90 
64 

82 
55 

64 
58 

88 
60 

89 
60 

92 
96 

97 
60 

92 
56 

70 
49 

75 
40 

78 
40 

79 
49 

79 
54 

89 
63 

79 
65 

65 
56 

60 
55 

61 
50 

75 
50 

78 
50 

69 
90 

66 
39 

76 
44 

76 
90 

52 

46 

60 
49 

77,6 
92.7 

ROMNEY  i    NNE 

MAX 

Mm 

89 
!1 

81 
5J 

89 
41 

93 

47 

90 
57 

85 
41 

91 
43 

93 

47 

97 

47 

98 
46 

96 

61 

93 
97 

71 
47 

79 
31 

81 
35 

62 

45 

91 
45 

88 
56 

77 
59 

63 
56 

65 
59 

76 
52 

62 
46 

78 
47 

69 
44 

76 
35 

78 
49 

75 
SO 

96 
46 

66 
54 

61.7 
46.4 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

Mm 

92 
52 

7« 
55 

SO 
41 

88 
47 

93 
55 

88 
43 

84 
44 

86 
40 

90 
48 

94 
47 

94 
55 

95 
55 

61 
49 

65 
33 

77 
37 

81 
41 

61 
47 

89 
50 

81 
59 

65 
59 

62 
59 

66 
51 

73 

49 

64 
46 

73 

48 

68 

37 

74 
38 

77 
50 

52 

49 

56 

50 

76.2 
47,9 

EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day  0<  Month 

■3.t 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

NORTH  CENTRAL       02 

CLARKSBURG  1 

EVAP 

WIND 

•  11 
39 

.10 
36 

.10 
31 

.07 
41 

.18 
69 

.07 
36 

.07 
32 

.09 
29 

.13 
29 

.10 
34 

.16 
56 

.15 

50 

.14 
57 

.06 
91 

.11 

39 

.07 
37 

.10 
33 

.02 

17 

.01 
19 

.03 
39 

.07 
40 

.09 
32 

.11 

44 

.19 
129 

.11 

96 

58 

52 

26 

17 

39 

2.93S 
1301 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.29 

46 

.12 
34 

,17 
38 

.20 
33 

.20 
35 

.29 
54 

.22 
35 

.18 
26 

.16 
26 

.26 
33 

.15 
21 

.16 
49 

.03 
30 

.21 
53 

.19 
53 

.06 
35 

.03 
32 

.40 
27 

.05 
19 

.02 
13 

.16 
37 

.12 
38 

.16 
26 

.12 
91 

.25 

64 

.19 
69 

.17 
41 

.11 
40 

.03 
17 

21 

4,90B 
1120 

•    4    * 

SOUTHWESTERN       03 

HOOSEtt  GALLIPOLIS  oam 

EVAP 
WIND 

.16 
54 

.17 
27 

.16 
32 

.15 
24 

.20 
53 

.42 

42 

.25 

34 

.05 
25 

.19 
26 

.21 

24 

.25 

24 

.23 

76 

.20 
T5 

.09 
50 

.22 

39 

.10 
25 

ft 
36 

.24 
25 

.22 
1* 

20 

.14 
19 

.17 
23 

.12 
37 

.15 

78 

.30 
96 

.10 
62 

.17 
43 

.02 
46 

.42 
25 

.31      5.56B 
34      1196 

1 

SOUTHERN           09 

' 

bluestone  oam 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 
47 
89 
60 

.20 
47 
65 
64 

.24 
24 
85 
56 

.19 
24 
86 
60 

.16 
21 

89 
63 

.23 
32 

69 
55 

.15 
17 
89 
55 

.23 

J4 
88 
56 

,19 

30 
87 
56 

.21 
35 

90 
55 

.13 
25 
82 
55 

.22 

37 
93 
65 

.11 
47 
65 
55 

.05 
28 
62 
51 

.20 
32 

76 
46 

.14 
22 

79 
46 

.18 
27 

79 
46 

.08 
16 
73 
!)4 

.01 
10 
69 
59 

.00 

11 

70 
58 

.09 
29 
73 
63 

.12 

29 

76 
56 

.08  .12 

24   44 
60   79 
58   56 

i. 

.22 
59 

75 
49 

.18 
37 
73 
44 

.15 

51 
75 
44 

.10 
34 
74 
51 

.02 
11 

74 
64 

9 
69 
64 

4,34B 

893 
79,2 
55,5 

•   •   ft 
NORTHEASTERN       06 

1 

MARDENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
29 

.08 

11 
61 

,37 
29 

84 
54 

.21 

20 
85 
52 

.27 
35 
93 
59 

.32 

50 
65 
54 

.20 
19 
86 
54 

.24 
25 

87 
53 

.21 
25 

90 
57 

,25 
23 
92 
55 

.24 

40 
92 
63 

.26 
55 
89 
59 

.01 
13 
62 

54 

.13 
24 

70 
43 

.20 

30 
80 
44 

.12 

19 
64 
46 

.16 
21 
83 

54 

.21 
25 

82 
50 

.10 
12 
T5 
62 

35 

65 

60 

33 

62 
52 

.05 
17 

67 
45 

.11 
16 
66 

44 

.10 
36 
77 
97 

.29 

110 
73 
48 

.20 
19 
71 
45 

101 
73 
45 

.35 

49 

74 
57 

.02 
30 
70 
51 

23 

70 
52 

5,68B 
1000 
78.7 
53.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


' 

♦-* 

OBSERVAHON 

o 

2 

M 

U 

o 

TIME  AND 

as 

2 

2 

6 

TABLES 

STATION 

s 

s 

COXWTY 

< 

§ 

< 

OBSERVEB 

If 

i 

" 

i 

i 

i 

i 

HLBBIGMT 

009* 

PRESTON 

~~2 

39  29 

79 

36 

1219 

MONONGAHELA  POWER  CO. 

ALDER SON 

0102 

7 

37  44 

60 

36 

1555 

RASStE  L.  SIMS 

ALPENA  i  NW 

0* 

2 

39  55 

3020 

OMER  S.  SMITH 

AH80VALE  2 

5t 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

37  25 

81 

01 

2600 

3f 

3P 

CONCORD  COLLEGE 

BAYABO 

0*2  T 

GRANT 

39  16 

2375 

5F 

H 

HOWARD  R.  FULK 

BECRLEV  V  A  HOSPITAL 

OS  90 

RALEIGH 

37  47 

11 

2330 

6P 

8A 

V>  A.  HOSPITAL 

BECKLET  «  *P 

ose2 

7 

2504 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BELINGTON 

0633 

02 

BARBOUR 

10 

39  02 

56 

1679 

GEORGE  R.  MILLYAfiO 

BELLEVILLE  DAH  20 

06A» 

01 

WOOD 

B 

39  09 

91 

45 

600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

066 1 

04 

NICHOLAS 

* 

38  14 

61 

12 

746 

7A 

RAYMOND  E.  PHILLIPS 

BENSON 

06T9 

HARRISON 

10 

39  09 

60 

33 

1080 

4F 

H 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

BENS  »UN  1  SSE 

0687 

01 

TYLER 

39  28 

64* 

BA 

8A 

ROBERT  N.  HALL 

BERKELEY  SPRINGS 

0710 

39  37 

6P 

6P 

H.  M.  RUPPENTHAL.  Ill 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0B4A 

04 

NICHOLAS 

6P 

SOUTHEASTERN  GAS  CO. 

BLUEfltLD  FAA  AIRPORT 

0921 

MERCER 

37  IB 

61 

13 

2605 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BLUESTONE  DAM 

0939 

0! 

SUMMERS 

60 

53 

1388 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8RANCHLAND 

1075 

03 

LINCOLN 

39  13 

62 

12 

600 

BRANDONVILLE 

10B3 

0* 

PRESTON 

2 

39  40 

1796 

eA 

BA 

VERL  E.  GALLOWAY 

BRUSHY  RUN 

120* 

06 

PENDLETON 

9 

38  50 

79 

15 

1375 

" 

JOHN  B.  SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

0* 

POCAHONTAS 

38  11 

60 

06 

2100 

5P 

TA 

MISS  ILEAN  WALTON 

BUCILHANNON  2  H 

1220 

02 

UPSHUR 

10 

39  00 

80 

16 

1*45 

6P 

6( 

DR.  ARTHUR  B.  GOULD 

8URNSVILLE 

1282 

02 

BRAXTON 

5 

36  52 

7A 

JOHN  W.  BROWN 

CAIRO  3    S 

01 

RITCHIE 

5 

39  10 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1363 

04 

WEBSTER 

4 

38  22 

2100 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

2 

39  03 

26 

3250 

6F 

BEN  F.  THOMPSON 

1526 

BRAXTON 

4 

38  38 

35 

1250 

JAMES  W  LINGER 

CHARLESTON  WB  4P 

1570 

* 

39  22 

36 

939 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  1 

1575 

4 

36  21 

39 

9A 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

CLARKSBURG  1 

1677 

02 

HARRISON 

6 

39  16 

21 

977 

MID 

MID 

HID 

HENRY  R.  GAY 

CLAY  1 

1696 

03 

CLAY 

4 

36  27 

81 

05 

722 

7A 

H 

MRS.  SARAH  B*  FRANKFORT 

CLENDENIN  1  SW 

03 

* 

81 

KATHERINE  M.  RADER 

1959 

03 

KANAWHA 

4 

38  29 

16 

640 

6P 

HOPE  NATURAL  GAS  C0> 

CRESTON  1  SSW 

2054 

WIRT 

5 

38  56 

17 

6*6 

SEWARU  R.  LYNCH 

DAVIS 

2209 

TUCKER 

2 

39  08 

79 

28 

3120 

C 

MRS.  MARY  L.  DUMAS 

DRV  CREEK 

0* 

4 

37  52 

7A 

MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

DUNLOW  5  E 

2520 

03 

WAYNE 

38  02 

20 

850 

KELLY  BROWNING 

EAST  RaINELLE  3  NNE 

2638 

GREENBRIER 

38  00 

Z420 

MRS.  SUE  V.  WALKER 

CLKINS  we  AIRPORT 

2T1B 

RANDOLPH 

K 

38  53 

51 

1970 

MIC 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ELLENBORO 

2T.6 

01 

RITCHIE 

5 

39  16 

04 

605 

7A 

MRS.  RUBY  L.  GORRELL 

FAIRMONT 

2920 

02 

MARION 

39  26 

08 

1298 

MIO 

MID 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072 

MERCER 

7 

37  35 

07 

3229 

7A 

7A 

C  H 

FRED  E.  BOWLING 

FRANKLIN  2  NE 

06 

9 

1900 

6( 

7A 

: 

GEORGE  0.  HAMMER 

FREEMANSeuRG 

3239 

LEWIS 

6 

39  06 

31 

1030 

: 

EQUITABLE  GAS  CO. 

GABY 

05 

MC  DOWEL L 

37  22 

33 

1426 

8A 

c 

3361 

02 

BBAKTON 

38  40 

8*0 

6( 

c 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

GLENVILLE 

3544 

GILMER 

5 

38  56 

50 

727 

LEWIS  WOLFE 

GRANTSVILLE  2  NW 

3646 

02 

CALHOUN 

5 

36  56 

06 

730 

8A 

BA 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GRIfFITHSVlLLE 

3749 

LINCOLN 

3 

38  14 

59 

950 

ROBIN  B.  MOORE 

HACKER  VALLEY 

3798 

0* 

WEBSTER 

4 

38  39 

60 

23 

1501 

7A 

MRS,  LELA  M.  CARTER 

HALL 

)B16 

02 

BARBOUR 

10 

39  03 

80 

07 

1375 

: 

MRS. OPAL  R.  JACKSON 

HAMLIN 

38  17 

BA 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

? 

39  19 

4* 

405 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 

HARPERS  FERRY  NAT  HON 

3932 

JEFFERSON 

39  19 

220 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

3974 

02 

WETZEL 

e 

39  33 

40 

760 

3P 

4128 

FAYETTE 

7 

38  07 

00 

1955 

MRS  MILDRED  £  CRIST 

HOGSETT  CALLIPOllS  DAM 

4200 

03 

MASON 

B 

38  41 

11 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRESTON 

11 

39  26 

31 

2490 

5P 

MRS.  HARRIET  SHARPS 

HORNER 

36  59 

22 

1075 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

MOULT  LOCK  15 

4  309 

02 

MARION 

39  30 

06 

876 

12M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDRED 

4369 

01 

WETZEL 

39  41 

27 

1034 

c 

MFGRS.  LT.  *  HT.  CO. 

(HUNTINGTON  FED  BLOG 

438B 

CABELL 

Mil 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  HB  AIRPORT 

4393 

03 

CABELL 

8 

36  22 

33 

626 

Mil 

HJ 

U.  S>  WEATHER  BUREAU 

lAEGER 

4408 

05 

MC  DOWELL 

37  28 

1064 

IRELAND 

447B 

LEWIS 

36  49 

26 

1142 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

JANE  LEW 

LEWIS 

39  06 

25 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

KEARNETSVILLE  I  NW 

JEFFERSON 

39  2  3 

BA 

W  B  AGRICULTURE  SER  OFF 

KERMIT 

03 

MINGO 

r 

EDWARD  H.  60WEN 

KEYSER 

4B36 

06 

MINERAL 

9 

39  26 

59 

93C 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KOPPERSTON 

4956 

05 

WYOMING 

3 

37  45 

34 

1*90 

6P 

6P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LAKE  LYNN 

5002 

02 

MONONGALIA 

z 

39  43 

51 

900 

7A 

- 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEWISBURG  2  SSW 

5224 

05 

GREENBRIER 

37  46 

26 

2165 

5W 

5P 

H 

RADIO  STATION  WRON 

LINOSIDE 

37  27 

LOUIS  E.  CANTI6ERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03 

JACKSON 

36  5* 

32 

665 

c 

BROOKS  E.  UTT 

LOCKNEY 

5341 

02 

GILMER 

5 

36  51 

56 

720 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

5353 

03 

LOGAN 

3 

37  51 

00 

COY  E.  MARSHALL 

5365 

36  12 

22 

6Z3 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BOONE 

36  03 

49 

675 

BA 

5621 

MARION 

39  33 

21 

6P 

6P 

JAMES  H.    MORGAN 

MANNtNGTON  1  W 

02 

MARION 

39  32 

22 

995 

7A 

ORA  G.  FROST 

MARLINTON 

5672 

04 

POCAHONTAS 

38  13 

05 

2150 

: 

CECIL  A.  CURRY 

MARTINseuRG  FAA  AP 

BERKELEY 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MARTINSBUHG  2  W 

5712 

06 

BERKELEY 

39  26 

00 

555 

c 

ROBERT  L.  CRISWELL 

5739 

HARDY 

38  52 

52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

MERCER 

37  25 

15 

2560 

7A 

PAY  B.  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

01 

39  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HC  ROSS 

5e7j 

04 

GREENBRIER 

37  59 

MIDOLEBOUHNE  7    ESE 

TYLER 

( 

39  29 

52 

750 

7P 

JOHN  W.  CRUMRINE 

MOOREFIELO  2  SSE 

6163 

HARDY 

39  02 

58 

830 

MRS.  ZELLA  H.  VEITER 

MOOHEFIELO  MCNEILL 

6168 

06 

HARDY 

39  09 

54 

800 

6P 

H 

MRS,  JOHN  W.  SAVILLE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6202 

02 

MONONGALIA 

39  38 

55 

1240 

MIO 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORGANTOWN  L  AND  D 

6212 

02 

MONONGALIA 

39  37 

58 

825 

7P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNDSVILLF 

620 

5P 

MOUNDSVILLE  SEWAGE  TR 

MT  STORM 

04 

GRANT 

MRS.  EILEEN  MINNICK 

NAOHA 

6362 

04 

RALEIGH 

29 

VIRGIL  G.  WEBB 

NEW  CUMBERLAND 

6442 

HANCOCK 

40  30 

36 

750 

6P 

6P 

WILLIAM  B.  MURRAr 

NEW  MARTINSVILLE 

6467 

01 

WETZEL 

j 

39  39 

52 

637 

6P 

6P 

OAK  MILL 

6591 

FAYETTE 

37  58 

09 

1991 

7A 

6674 

0( 

MORGAN 

39  30 

'"S 

MRS.  E.  M.  HOVERMALE 

PARKERSBURG  FAA  AP 

WOOD 

39  21 

26 

837 

Ml6 

MIO 

» 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

iPARKERSflURG  WQ  CITV 

6BS9 

01 

WOOD 

39  16 

3* 

615 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

686T 

TUCKER 

2 

39  06 

1680 

FERNOW  EXP.  FOREST 

PETERSBURG 

06 

GRANT 

39  00 

07 

1013 

6P 

MRS,  BESS  S.  MOHL 

PHILIPPI 

BARBOUR 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

RANDOLPH 

10 

7P 

MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 

PIEDMONT 

02 

1053 

6A 

8j 

C-  A.  SUTER.  JR. 

PINEVILLE 

7029 

05 

37  35 

32 

1280 

7A 

JAMES  G.  MC  DERMITT 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7112 

MASON 

36  55 

07 

610 

5P 

§ 

UNIVERSITY  OF  W.  VA. 

PRINCETON 

7207 

05 

MERCER 

37  22 

05 

2*10 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

HAVENSWOOO  0»H  22 

7352 

03 

JACKSON 

38  57 

46 

584 

4P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENICK  2  S 

7444 

05 

GREENBRIER 

37  56 

21 

1900 

MRS.  MARY  V.  MC  FERRIN 

7503 

NICHOLAS 

36  13 

31 

2300 

6P 

6P 

DAYTON  C  WEBB 

RIPLEY 

38  49 

5P 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

06 

HAMPSHIRE 

39  23 

5P 

MISS  FRANCES  VANCE 

ROWLESBUR6  1 

776! 

PRESTON 

; 

39  21 

40 

1375 

7P 

H 

MBS.  MAUDE  C.  BOLYARO 

ST  MARYS 

PLEASANTS 

39  Z3 

12 

650 

JOHN  H.  INGRAM 

SMIThBURG 

8274 

02 

DODDRIDGE 

39  17 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SMJTHVILLE 

02 

RITCHIE 

39  0* 

05 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SPENCER 

B3B4 

ROANE 

! 

36  46 

21 

96* 

6P 

W,  VA.  WATER  SVC.  CO. 

SPRUCE  KNOB 

8433 

PENDLETON 

36  41 

31 

3050 

eA 

H 

HARRY  J.  GORDON 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

04 

GRANT 

39  08 

79 

16 

3400 

8A 

SUMMERSVILLE 

0606 

NICHOLAS 

36  17 

80 

50 

1930 

z 

CHARLES  F.  CUM 

SUTTON  RESERVOIR 

S66: 

02 

BRAXTON 

80 

635 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TERRA  ALTA 

04 

PRESTON 

2 

39  27 

79 

2597 

CHARLES  £.  TREMBLY 

THOMAS 

8807 

TUCKER 

2 

39  09 

79 

30 

3010 

MRS.  MARGARET  PERKINS 

TRI8BLE 

MASON 

36  41 

61 

50 

630 

MISS  NORMA  RUTH  CASTO 

TYGART  OAM 

8986 

02 

TAYLOR 

1< 

39  19 

80 

02 

1200 

05 

MONROE 

37  36 

80 

32 

1975 

VALLEY  BENO 

9068 

RANDOLPH 

10 

38  46 

56 

2010 

MRS  VIOLET  L.  SWECKER 

VALLEY  HEAD 

9086 

04 

RANDOLPH 

10 

38  33 

80 

02 

2*25 

• 

KENT  SWECKER 

VANDAL I A 

910* 

02 

LEWIS 

36  56 

80 

2* 

1120 

6P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

HARDENSVlLLE  R  M  FARM 

9281 

06 

HAROY 

6A 

8A 

9A 

UNIVERSITY  EXP.  SIA. 

WASHINGTON  OAM  19 

9309 

01 

WOOD 

39  15 

60{ 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNE  2 

9323 

WAYNE 

38  13 

CITY  WATER  PLANT 

WEBSTER  SPRINGS  1  £ 

9333 

0< 

WEBSTER 

38  29 

60 

25 

15*0 

5P 

z 

THOMAS  w.  MOORE 

01 

HANCOCK 

1 

40  24 

80 

1040 

6P 

6P 

C.  E.  STETSON 

WELLSBURG  3  NE 

9366 

BROOKE 

B 

40  16 

35 

666 

6P 

6P 

MISS  DORIS  J.  PFISTER 

WESTON 

LEWIS 

28 

1026 

J.  ARTHUR  HENRY,  JR. 

WEST  UNION 

o: 

' 

6P 

61 

EARNEST  F.  SMITH 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

9*92 

OHIO 

8 

40  06 

80 

42 

659 

8A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


HITE  SULPHUR  SI 
lOEN 

ILLIAMSON 
ILLIAMSON  2 
INFIELD  LOCKS 


X         DRAINAGE  CODE:: 


2-CHEAT    a-CUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    B-MONONGAHBLA    7-NEW    8-OHIO    9-POTOMAC 
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URKKinCNCK    NOTRH 

AOdlUuiial  iitroimalloit  r«ipii(lliiK  Ih*  cUniBte  »f  WhbI  V..k»i >  i»-  ubtalnvd  by  wrllhi|[  l<>  the  Mat*  CUiiinI«Iu||UI,   AKrUullui^l  Knttlnnxrinu  lliiii g.    Weal   viik'oI*  l'i.lv..r«lly,    Mr.i  gintowo,    W>al   Virginia     ^ntior,. 

or  to  any  Wralhitr  Hurrau  orflcc  rio«r  you. 

DIMKNSIQNAI    UNLTl^:       UnlvN*  othrrwUv  tnilU:«l«d,  UlmenBlnnal  units  u«atl  Ln  thU  bullsUn  Br«:       T»mp«r«lur«  tn  T,   prerlpiuilon  an4l  waponillon  In   Int  li««  and  wind  mov«m*nl  In  mllsa.     Monthly  >]«gr*«  4ay  toUU 
are  (ht>  vuinn  of  Xhr  nog^tlvo  do^mrturca  of  avcr«gt>  dally  t«mp«ratur««  from  05'  K.    In  "Supplemental  Data"  (able  dlrecltona  antarad  In  flgurva  ara  tana  uf  dagreaa, 

OIK^KHVAilVlN  TIW^E         Th**  StatUm  Index  ahowa  obaervatlon  timea  In  local  alandarnl  lime.     IXirlMg  the  summer  montha  aome  obaervera  take  the  obaarvatlona  on  dayllghl  eaving  time,     ftnow  on  ground  In  the  "(Inowfal) 
and  Snow  on  Ground'  labli*  la  at  ubHfrvBtlon  time  for  atl  eKicpl  Weather  Huroau  and  KAA  aUtlona.     Kor  thnae  alatlona  anow  ^M^  ground  valuea  are  at  7:00  a.m.  ,    IC.8.T.     timXa  In  the  "Estremea"  Uble,    "Dally  PraclplU- 
tlon"  table.    "Daily  Tempf raturr"  table.    "Kvai>orallon  and  Wind"  table,  and  snowfall  tn  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  lablf,    when  published,  are  for  the  24  hours  ending  al  lime  of  obaarvallon. 

EVAIVHATltfr*  '"  meosured  In  the  standard  Weather  Bureau  tyjw  r»n  of  H-foot   diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "EvBt>onitlon  and  Wind"  Uble.     Mas  and  Mln  In  "Kvaporatlon  and  Wind"  table 
refer  to  oxlrrmea  of  tpm|>eraturr  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  houra  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  Ice  on  the  ground.    Samplea  for  obtaining  measurements  are  Uken  from  different  polnU 
for  succesalve  obaervallons.    consequently, occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tha  anowpack  may  raaull  In  apparent  Inconalatenclea  In  the  record, 

SNOWFALL:       Entries  of  anowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Uble,   Include  anow  and  aleet.     Entrlea  of  snow  on  ground  include  snow, 
aleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  otullons  nr<>  cUmalological  HtaiuUirit  nornmU  batipd  on  the  period  19:n-19ti0. 

DIVISIONS.  OS  used  In  thlK  publlcollon.  become  effective  with  ilata  for  January  1B&7. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  aa  12  SSW,   Indicate  disunce  Ln   miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowf&U  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU   will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wtU  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

LNTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preciplUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  tn  the  "Supplemental  Data"  Uble,   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  DaU"  tabic  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 

■*      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■*^       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  meaiiure  fastest  mile  daU. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  daU,   if  carried  for  this  aUtlon, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU, ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  m  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  m  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means    variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  m  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearmg  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,    all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  m  locations,    elevations,   exposure,   etc. ,    of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtion  History"  for  this  SUte.   price  35  cents.     Similar 
mformation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Locai  Climatological  DaU,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


I  Price:        20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
.s.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.    C.    20402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.   HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBKRT  M.  WHITE,    Chuf 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


OCTOBER  1964 
Volvime  72        No.  10 


ASHEVILLE:  1964 
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WEST  VIRGINIA  -  OCTOBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   85°  on  the  17th  at  Mannington  1  N 

Lowest  Temperature:    14°  on  the  7th  at  Hopemont 

Greatest  Total  Precipitation:  3.99  inches  at  Kopperston 

Least  Total  Precipitation:     0.11  inch  at  Creston  1  SSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:  1 ,78  inches  on  the  17th  at 

Wardensville  RM  Farm 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at  9  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  Trace  on  the  10th  at 

Hopemont 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Monthly  average  temperatures  were  3°  to  5°  F. 
below  normal  throughout  the  State.  This  re- 
sulted from  repeated  outbreaks  of  dry,  cold 
air  from  the  west.  Many  of  the  stations  had 
record  lows  on  the  following  days:  6th,  7th, 
10th,  Uth,  24th,  and  25th.  Minimum  readings 
on  the  11th  at  Charleston,  Elkins,  and  Parkers- 
burg  were  the  lowest  ever  recorded  so  early 
in  the  fall  season. 

In  spite  of  the  cold,  this  October  will  be  pleasantly 
remembered  in  most  areas  as  a  month  of  many 
mild,  sunny  days  with  afternoon  temperatures 
above  70°  F.  Parkersburg  had  above  average 
amounts  of  sunshine:  61  percent  of  possible 
against  a  long-term  average  of  53  percent. 
This  sunniness  was  representative  of  the  dry 
Ohio  River  basin,  as  most  western  parts  of 
the  State  had  less  than  1/2  inch  of  rain  during 
the  entire  month.  In  contrast,   higher  elevations 


in  the  southern  part  of  the  State  had  totals 
over  3  inches.  A  large  percentage  of  this  total 
fell  the  first  five  days  of  the  month  and  was 
a  continuation  of  rainfall  resulting  from  effects 
of  hurricane  HILDA.  Beckley  was  described 
as  having  a  cool,  wet  month.  Mountainous  areas 
in  the  northern  half  of  the  State  had  rainfall 
totals  above  2  inches,  most  of  which  fell  near 
the  17th  as  a  result  of  hurricane  ISBELL  (which 
had  turned  into  an  Atlantic  coastal  storm).  The 
third  rainfall  period  occurred  near  the  end  of 
the  month  as  a  result  of  a  cold  front  from  the 
west.  The  northern  panhandle  benefitted  most 
with  totals  over  1  inch. 

Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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.90 

.07            T 

•  06 

.01 

I.Oi 

,1* 

•    •    • 
NODTH  CENTRAL       01 

BELISOTON 

.91 

.09 

.02 

T     T                         T        1 

•  19 

.11 

•  07 

.09   T 

T 

•  09       . 

BENSON 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

>   ■   • 

a      •      • 

. 

•     -    . 

BUCKHANNON  2  w 

.» 

T 

T     i     "     '     "     "     '     T 

.19 

•  19 

T 

T 

.02       . 

euRNSVILLE 

.>» 

•  09 

.19 

■  Oi 

•  12 

.02 

CENTRALIA  2    NNM 

.»T 

•  09 

.10 

.21 

.32 

.Oi 

.20 

.02       ', 

CLARKSeURO  t 

,>■> 

.09 

.10 

.10 

•  07 

•  29 

FAIRMONT 

.<2 

.09 

T 

,06 

•  20 

.17 

•  li 

.2T 

OASSAHAV 

•  " 

■  18 

•  09 

.09 

T 

.36 

•  11 

T         '. 

6LENVIH.£ 

.1* 

.03 

.01 

.19 

1      • 

ORANTSVILLE  2    Ht, 

,t1 

.02 

7 

.19 

T  1     • 

HASTINGS 

1.6T 

.01 

.9* 

.12 

.01 

.29 

.19 

.01 

.01   .61 

.07       , 

HORNER 

.AT 

T 

.29 

T 

.li 

T 

HOULI  LOCK  15 

.TT 

.08 

.91 

•  09 

.li 

.09 

.12 

IRELAND 

.T5 

•  09 

.29 

.20 

T 

.22       ', 

JANE  LEa 

.92 

•  36 

•  16 

T 

LAKE  LYNN 

.TT 

.11 

.02 

•  29 

•  08 

.08 

.18 

.09       , 

MANNINGTON  1  N 

1.3a 

.32 

T 

.32 

•  30 

.02 

.92 

MANNINOTON  I  W 

1.12 

■  03 

■  22 

.01 

.02   T 

•  27 

•  02 

•  19 

.07 

.22 

.11       I 

MIDOLEBOURNE  I    E5E 

1.92 

■  85 

■  10 

■09                  ^02 

•  29 

.12 

T 

,01   ,92 

MORGANTOMN  FAA  AIRPORT 

.e« 

■  12 

T 

•  15 

•  19 

.18 

T    ,22 

MORGANTOWN  L  AND  0 

1.01 

.39 

T 

•  36 

.02 

.10 

.06 

.01 

.10 

PHILIPPI 

1.12 

T 

T 

.07 

T 

T     T 

•  22 

T 

.17 

,03  r 

.91 

.22      . 

SUTTON  RESERVOIR 

1.09 

.05 

.21 

■  15 

T 

•  27 

.22 

.13 

.09 

.02      , 

VANOALIA 

.90 

•  29 

.16 

»E5T0N 

,60 

.03 

T 

.02 

T 

T 

•  23 

.19 

.11 

.03 

T 

.03      I 

NEST  UNION 

.09 

■  12 

.07 

•  19 

.29 

.20 

.02      , 

SOUTHWESTERN        03 

branchlano 

■  TB 

.69 

T 

.12 

.02!      . 

CHARLESTON  KB  AP         R 

.59 

.18 

.02 

T 

•  09 

T 

T 

.03 

,2^ 

CHARLESTON  I 

.*T 

.1' 

■  03 

•  09 

.09 

,02 

.11    I 

CLAY  1 

.66 

.15 

.17 

•  19 

.12 

.08 

CLENDENIN  1  SU 

■  59 

.18 

.02 

.10 

.09 

.09 

.li    I 

CORTON 

.29 

.08 

.01 

.06 

T 

.06 

.01 

.02 

DUNLO"  »  E 

.53 

.09 

.19 

•  09 

T 

.12 

.03 

.09 

HAMLIN 

■  94 

" 

.10 

.09 

.29 

hogsett  gallipolis  dam 

.96 

.07 

•  01 

.09 

.01 

.26       . 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-    -    • 

... 

- 

. 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

.60 

■  65 

;  T 

.02 

T 

.19 

kebmit 

2.11 

■  17 

.22 

.99 

.92 

T 

.19 

T 

.11 

•  02 

.02 

.07   T    . 

LOGAN 

3.33 

.02 

■  18 

.07 

1.79 

.69 

•  16 

•  29 

.10 

T 

.16   T    , 

LONDON  LOCKS 

1.9T 

■  08 

■  08 

.06 

.22 

.95 

.09 

•  23 

.01 

.06 

.09 

.12 

.09 

MADISON 

1.23 

T 

■  08 

.19 

.98 

.09 

.11 

•  12 

.01 

.02 

.11       , 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

■  2S 

.09 

.02 

•  01 

.09 

.07 

RAVENSwOOD  DAM  22 

.91 

.26 

■  03 

T 

.07 

T 

.03       ! 

RIPLEY 

.2T 

.03 

T 

T 

.20 

T 

T 

.09        , 

SPENCER 

.22 

T 

T 

T 

.08 

.02 

T 

,12 

, 

mAYNE  2 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

... 

- 

- 

. 

UIDEN 

1.69 

.07 

■  06 

■  58 

.09 

.30 

.23 

.12 

.19 

.05 

.01 

,01 

WILLIAMSON 

3.31 

■  22 

.97 

1.16 

.92 

•  11 

.06 

.22 

.09 

, 

WILLIAMSON  2 

. 

* 

. 

. 

- 

*    »    * 

«      a      • 

. 

•> 

. 

• 

m 

,03 

, 

w INFIELD  LOCKS 

.99 

.29 

T 

.03 

T 

.12       , 

CENTRAL             0« 

[ 

ALBRIGHT 

.99 

.09 

•  12 

.00 

.09 

.07 

•  93 

.10 

ALPENA  I  NW 

1.56 

.20 

.05 

•  59 

.19 

•  09 

.19 

•  22 

.20   T    . 

ARBOVALE  2 

1.90 

.06 

■  23 

.80 

.05 

.10 

•  08 

•  Oi 

BAYARO 

1.B2 

T 

.03 

T 

T 

•  69 

.95 

•  03 

.13 

•  37 

.IT       '. 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2. '3 

■  39 

.93 

.91 

■  32 

T 

•  90 

T 

•  09 

T 

.19 

.09       . 

BECKLEY  «B  Ap 

3.39 

T 

.93 

1.18 

T 

•  95 

•  02 

•  13 

! 

:  T    .IT 

.01       . 

BELVA 

1.91 

.12 

.07 

T 

■  71 

•  30 

•  10 

T 

.11 

BIRCH  RIVER  6  SSh 

. 

. 

. 

• 

-    -    . 

-    ■    ■ 

. 

> 

. 

. 

-    >    . 

.     .    , 

BRANDONVILLE 

1.01 

.09 

.10 

T 

.09 

•  38 

,09 

•  09 

.12 

.09 

.10       , 

BUCKEYE 

1.39 

.05 

.28 

.32 

.15 

.22 

•  28 

T 

T 

.09        , 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.96 

.09 

.02 

.25 

.29 

.39 

•  22 

.02 

•  02 

.01 

.21 

.02       , 

CANAAN  VALLEY 

2.91 

.10 

T 

T 

U51 

•  05 

•  10 

T 

.60 

•  05       , 

DRY  CREEK 

3.07 

.03 

•  33 

.10 

1.16 

.53 

•  12 

,97 

•  08 

•  12 

.09 

•  02 

•  07       . 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

3.21 

•  05 

•  90 

.07 

.98 

.91 

•  65 

•  05 

,05 

•  09 

ELKIN5  WB  AIRPORT 

.99 

•  09 

.07 

T 

•  07 

•  26 

•  08 

.91 

•  01 

FLAT  TOP 

2.57 

.29 

.06 

.71 

.29 

.15 

T 

.87 

,02 

•  03 

T 

•  20 

HACkEH  VALLEY 

2.03 

.10 

,02 

.93 

.33 

,10 

•  12 

.07 

•  73 

.13       ! 

HICO 

2.35 

.06 

.11 

.23 

■  12 

.95 

•  01 

.58 

,09 

•  13 

•  09 

.07   ,01  . 

HOPEMONT 

■  69 

.02 

.01 

T 

,05 

•  03 

.11 

•  92       • 

MC  ROSS 

3.26 

.55 

.83 

•  20 

.93 

•  10 

T 

.10 

•  09 

MI  STORM 

2.09 

.03 

.01 

T             j 

1.29 

•  99 

•  01 

.08 

,19 

•  05 

OAK  HILL 

3.93 

.90 

1.16 

.63 

•  01 

•  69 

.07 

•  13 

,06 

•  09 

PARSONS  1  SE 

1.23 

.03 

.10 

T     T 

.13 

.16 

•  09 

.09 

.01                  ,56 

.06   .07  • 

PICKENS  1 

2.17 

.16 

.22 

T 

.97 

•  32 

•  13 

•  10 

T 

.36 

•  91        • 

RICHWOOO 

1.23 

.32 

.56 

.22 

.11 

ROwLtSBURG  I 

1.03 

■  36 

T 

•  16 

•  10 

.12 

.12 

•  17       • 

SPRUCE  KNOB 

1.57 

.09 

.19 

.20 

.10 

T 

•  92 

•  09 

T 

•  03 

STONY  RIVER  DAM 

2.8S 

.20 

l.IO 

•  87 

.12 

.96 

•  13       , 

SUMMER5VILLE 

1.95 

.08 

.05 

■  90 

•  29 

.11 

•  07       , 

THOMAS 

1.59 

.09 

■  05 

T     T 

.01 

.26 

•  27 

.02 

.02   .03 

•  98 

•  29 

VALLEY  BEND 

2.27 

.20 

.81 

.36 

.27 

•  10 

T 

.06 

.16 

•21   .06  • 

VALLEY  HEAD 

1.95 

.07 

.16 

.80 

T 

.05 

.25 

•  15 

.03 

T 

.15 

•  29 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 

1.60 

.12 

.07 

.57 

.91 

.16 

•  09 

.07 

.09 

.06 

•  02 
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DAILY  PRECIPITATION 


"fl 

Day  of  Month 

station 

£ 

1     1 

2    1 

3 

4    [ 

5    1    6 

7        8        9 

10    1   11       12 

13      14      IS 

16 

17 

18 

19  1 

20       21 

22   1  23   1  24 

25  1  26      27 

28      29 

30 

31 

SOUTMEPN                            05 

alderson 

1.91 

.29 

,o« 

.53 

.55 

.23 

.22 

•  09 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

2.19 

.02 

.A6 

.31 

.37 

.30 

.32 

.03 

BLUEFIELO    FAA    AIRPORT 

3.12 

.02 

.37 

T 

.88 

1.37 

.02 

.05 

T 

•1*       .ZT 

T 

BLUESTONE    DAH 

2.«6 

.1« 

.08 

1.15 

.42 

.16 

.«« 

T 

; 

GART                                              //R 

2.63 

.U 

.02 

.20 

.30 

.17 

.39 

1.12 

T 

.09 

T 

.20 

T 

lAEGER 

3.32 

.le 

.20 

.76 

.80 

.36 

.76 

.15 

KOPPESSTON 

3.99 

1.75 

.20 

1.11 

.50 

.20 

.10 

.05 

T          »0^ 

.04 

LEMISBURG    I    SSa 

l.U 

.11 

.15 

.12 

.«5 

.13 

.15 

KATOAKA 

1.T9 

.15 

.32 

.39 

.50 

.24 

PINEvILLE 

3.02 

.08 

.21 

.66 

•  <.> 

.63 

.76 

T 

.09 

T 

■  11 

T 

PRINCETON 

2.S6 

.12 

.*8 

.23 

.U 

.11 

1.04 

T 

.05 

T 

RENICK    2    i 

1.29 

.12 

.20 

.32 

.09 

.37 

.19 

T 

7 

UNION 

2.17 

.17 

.08 

1.01 

.25 

.!« 

.03 

.35 

.02 

•  12 

kiHITE    SULPHUR    SPRINGS 

l.Al 

.2« 

T 

.21 

.39. 

.17 

.36 

•  0« 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 

1.97 

.01 

.11 

.03 

1.57 

.23 

BRUSHY    RUN 

1.91 

.2* 

.05 

.06 

T 

T 

1.23 

.22 

,06 

FRANKLIN    2    NE 

1.61 

.16 

.07 

.27 

.82 

.21 

HARPERS    FERRY 

1.13 

.12 

.08 

.39 

T 

T 

.18 

.09 

T 

!20 

HARPERS    FERRY    NAT    HON 

l.«9 

.02 

•  57 

T 

.46 

.07 

.17 

•  1« 

.02 

KEARNEYSVILLE    I    NW 

1.32 

.08 

.o« 

.25 

T 

.49 

,08 

T 

.32 

08 

KEYSER 

1.57 

T 

1.36 

■  21 

MARTINSBUSS   TA*  AP 

1.25 

T 

.30 

T 

.27 

.41 

.21 

MATHIA5 

2.31 

.03 

.31 

.02 

.02 

.20 

1.36 

.12 

.18 

.01 

MOOREFIElO    MCNEILL 

- 

- 

- 

- 



... 

... 

- 

.        .        - 

. 

. 

OMPS 

1.97 

.08 

.05 

.05 

•  93 

.49 

.37 

PETERSBURG 

1.11 

.26 

.85 

PIEDMONT 

1.13 

.0". 

.02 

.01 

.74 

.20 

•  10 

ROMNEY    3    NNE 

1.8S 

.12 

.05 

.10 

.79 

.60 

.16 

BABDENSVILLE    fl    K    FARM 

2.9> 

.17 

.06 

.18 

1.78 

.37 

.04 

.29 

.05 

• 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»       •       • 
CENTRAL 

0« 

MC    ROSS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

•        •        « 
SOUTHERN 

05 

BLUEFIELO    FAA 

AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   SNC 

T 

«        «        • 
NORTHEASTERN 

06 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN   ON   GNE 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.r" 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

«  -92 

o     »    « 

s  s  § 

p.  a  « 

1 

a 
a 

.  !£ 

III 

Slaboo 

1 

38? 
o  ®  > 

1 
1 

ji 

1     "b 

S      1 

^1 

1^ 

V) 
O  UJ 

o 

in 

OUJ 

o 

O  lU 

o 

a.  t- 
tn 

OUJ 

o 

s 

g 

3 

"•J- 
1 
o 

I 

01 

T 
8 

1 

1 

e2 

BECKLEY   WB    AIRPORT 

14 

6 

6.4 

25++ 

24 

21 

eo 

87 

52 

66 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

10 

- 

5.0 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 

2? 

6 

4,8 

22++ 

22 

21 

77 

84 

40 

51 

3 

3 

2 

0 

° 

0 

8 

_ 

5.0 

ELKINS   WB    AIRPORT 

30 

5 

4.7 

25++ 

23 

21+ 

92 

96 

50 

70 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

5.9 

HUNTINGTON   WB   AIRPORT 

13 

4 

4.7 

21++ 

23 

21 

80 

90 

50 

55 

2 

1 

1 

1 

0           0 

5 

♦•7 

PARKERSBURG   WB    CITY 

- 

- 

5.8 

28 

SW 

21+ 

- 

- 

- 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

8 

61 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


MtT   VIMINIA 
KTOM*    1*** 


SUUOB 

Day  ol  Mon 

)> 

\ 

1 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

13 

u 

IS 

IB   17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

21 

21 

30 

31 

1 

•   •   « 
NORTHWfSTCRN       01 

BENS  RUN  1  SSe 

MAX 
MIN 

TO 

ft) 

77 
44 

72 
45 

*4 

40 

91 

99 
11 

64 
12 

68 

19 

96 

27 

w 

72   7 
17   9 

9   77 
1   19 

77   99   90 
42   27   27 

67 
27 

99 

31 

92 
19 

56 

27 

66 
10 

74 
19 

74 
19 

71 
48 

61 
19 

60 
10 

65.6 
>9.9 

e«iiio  1  i 

MAX 

MIN 

T( 

75 
49 

66 
41 

9a 

91 

60 

la 

69 

2a 

70 
29 

60 
4* 

71 
29 

74 
12 

79   7 
46   9 

a  79 

2   17 

62   91   71 
41   26   29 

63 

27 

94 

29 

98 
21 

68 

24 

77 
29 

75 
39 

75 
29 

61 
99 

61 

44 

61 
28 

67,7 
19.7 

CBE5T0N  I  SSW 

MAX 

MIN 

TO 

81 

41 

76 
41 

68 

40 

60 
26 

61 
26 

69 

26 

70 
27 

60 
19 

71 
29 

69   7 
34   4 

9   78 

9   34 

80   91   92 
14   26   29 

70 
26 

59 

26 

48 

20 

98 

20 

68 

24 

79 
26 

75 
31 

76 
17 

71 
48 

62 
29 

67.7 
10.9 

moundsville 

MAX 

MIN 

ao 

42 

73 
49 

72 
4) 

65 
39 

60 
29 

64 
29 

67 
31 

66 

90 

68 
26 

72 
17 

90   7 
44   9 

9   79 
0   17 

77   96   67 
46   27   27 

66 
28 

94 

12 

97 
29 

69 
26 

79 
10 

73 
16 

74 
43 

67 
91 

62 
36 

64 
27 

68.4 
36,3 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

T« 
42 

74 
43 

70 
44 

61 
41 

99 
33 

64 
29 

66 
33 

66 
47 

67 
28 

72 

41 

83  a 

40   4 

2   81 
1   »7 

72   91   69 
49   29   28 

61 

34 

92 
14 

97 
29 

71 
10 

79 
19 

75 
19 

74 
49 

68 
91 

58 

16 

62 
11 

67,7 
37,9 

NEN  NARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

T« 

72 
46 

64 
49 

99 
41 

60 
10 

64 
12 

68 
»1 

98 

47 

69 
28 

72 
47 

BO   7 
49   9 

7   78 
1   19 

64   91   66 
46   10   27 

97 
12 

94 
14 

97 

27 

67 
JT 

79 
12 

74 
»9 

74 
49 

62 
91 

60 
41 

67 
11 

66.4 
18.9 

PARKERSBURS  FAA  AP 

MAX 

MIN 

77 
»7 

70 
43 

62 

49 

96 
39 

5a 

31 

62 
19 

69 

40 

96 
43 

67 
29 

70 
19 

78   7 
51   9 

8   76 

2   41 

54   48   68 
38   27   31 

99 

13 

52 

30 

99 

24 

tl 

74 
39 

72 

47 

71 

90 

62 

90 

97 
39 

66 

30 

64.4 
18.6 

PARkERSBURS  MB  CITY 

MAX 

MIN 

79 
>0 

73 

44 

62 

49 

97 

38 

59 

30 

69 
33 

66 
39 

98 

43 

68 
29 

72 
19 

78   7 
92   9 

9   79 
I   41 

56   90   67 
18   29   11 

96 
14 

51 
33 

96 
26 

67 
29 

74 
39 

74 
46 

74 
49 

69 
49 

59 

40 

66 
39 

65.7 
J9.4 

WEIHTON 

MAX 

Mm 

♦  3 

73 
43 

67 
48 

57 
42 

60 
32 

64 
10 

69 
39 

99 
49 

67 
29 

73 

44 

82  a 

41   4 

1   80 
7   42 

71   91   69 

4}   10   10 

64 
36 

99 

36 

99 

22 

71 
28 

79 
40 

77 

44 

79 
92 

69 
92 

60 
17 

64 
11 

67.5 
18.6 

NELLSBUdS  3  NE 

MAX 

Mm 

79 
3* 

73 
36 

6a 

36 

63 
59 

97 
21 

61 
21 

66 
29 

64 

44 

66 
19 

72 
19 

82  a 

19   4 

I   79 
1   91 

71   91   69 
49   24   22 

64 
27 

92 

30 

95 

19 

68 

21 

75 

29 

75 
11 

73 
42 

66 

91 

57 
12 

61 
26 

67.0 
11.7 

MHEELINa  WARWOOO  DM  U 

tt    ft    * 

MAX 

Mm 

70 
46 

77 
45 

71 
45 

64 
4) 

97 
13 

97 
12 

64 
14 

69 
IS 

94 

40 

97 
2« 

67 
28 

71   72 
40   1« 

74  a 

41   4 

1   80 
6   40 

80   58   50 
40   10   10 

69 
30 

93 

33 

52 

27 

96 
27 

68 
12 

76 
18 

74 
41 

73 

90 

62 
18 

99 
13 

65.5 

16.8 

NORTH  CENTRAL       02 

BELIN6T0N 

MAX 

Mm 

63 

50 

76 
53 

81 
44 

72 

43 

64 
41 

94 

26 

95 

24 

61 
29 

68 
28 

94 

17 

97 
20 

69 

24 

70   71 
10   14 

70   74   60 
19   47   19 

79   48   48 
19   27   22 

64 
23 

55 

24 

49 
19 

99 

19 

66 
22 

77 
28 

74 
32 

73 
37 

66 
46 

98 

26 

63.7 
11.7 

BENSON 

MAX 

Mm 

BUCKHANNON  2  M 

MAX 

Mm 

76 
49 

72 
41 

64 
43 

96 
40 

96 

24 

61 
29 

66 
26 

97 
41 

68 

22 

70 
27 

79   6 
47   9 

98   49   64 
49   21   22 

62 
26 

50 
24 

94 
18 

64 
20 

74 
28 

72 
12 

72 
37 

69 
48 

60 
41 

68 
26 

64.5 
31.4 

CLARKSBURS  1 

MAX 

Mm 

76 
»0 

73 
43 

67 
44 

96 
33 

97 

2a 

61 
29 

68 
29 

94 
42 

69 
21 

69 
32 

74   7 
46   4 

96   49   67 
12   26   24 

92 

28 

50 
27 

99 

21 

64 
21 

72 
29 

71 
14 

71 
16 

69 
49 

56 
14 

64 
29 

64.1 
J3.9 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

74 

4a 

69 
46 

67 
47 

93 
38 

95 

10 

61 
29 

67 
11 

53 

40 

67 
28 

69 
19 

79   6 
♦9   9 

91   49   64 
17   27   28 

91 
17 

48 
33 

95 
25 

69 
10 

71 

16 

72 
41 

72 
49 

64 
92 

56 

40 

64 
31 

63.1 
38.0 

sassaway 

MAX 

Mm 

75 
52 

71 
50 

69 
4a 

98 

44 

96 

12 

60 
91 

66 
12 

62 

40 

68 
28 

69 
19 

76   6 
46   9 

60   48   69 
42   11   29 

70 

10 

52 

30 

97 
27 

69 

27 

76 
12 

71 
16 

79 
19 

70 
91 

65 
50 

69 
34 

66,1 
18.4 

slenvillE 

MAX 

Mm 

67 
90 

82 

48 

82 

49 

70 
41 

97 
12 

98 

29 

62 
29 

67 
13 

95 

29 

69 
24 

18   4 

46   29   26 

28 

28 

21 

23 

25 

29 

11 

40 

48 

30 

34.2 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

70 
48 

81 
47 

76 
49 

68 
41 

99 

30 

69 

10 

68 

41 

70 
41 

60 
29 

80 
34 

79   7 

16   9 

79   99   60 
46   28   28 

60 
12 

67 
29 

92 

21 

97 
24 

68 

2a 

78 
19 

79 
38 

79 
47 

68 
47 

61 
29 

68.0 
36.1 

MANNINQTON  I  N 

MAX 

Mm 

79 
39 

72 
44 

71 
39 

99 
34 

97 
23 

64 
24 

67 
24 

64 
39 

69 
20 

71 
21 

80  a 

42   9 

67   53   66 

45   24   21 

60 
25 

92 
25 

96 
IS 

66 

20 

75 
26 

73 
32 

73 
34 

65 
44 

58 
42 

69 
26 

66.8 
31.7 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

77 
42 

73 
49 

69 

44 

9a 
40 

60 
29 

64 
29 

64 
10 

94 
46 

70 
24 

72 
15 

80   7 
49   9 

62   50   68 
44   25   26 

64 
27 

68 
29 

64 
21 

67 
29 

76 
10 

79 
16 

73 
19 

75 
52 

59 

42 

67 
29 

67.7 
39.4 

MCR6ANT0WN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
50 

69 
46 

67 
47 

93 

34 

59 

29 

98 

27 

66 

94 
41 

66 
26 

69 
17 

79   7 
46   9 

92   46   64 
39   28   28 

92 
33 

49 
32 

53 

24 

62 

30 

73 
38 

71 
42 

71 
43 

62 
52 

55 

35 

63 

30 

62.9 
16.8 

M0R6ANT0WN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

77 
4* 

71 
47 

69 
49 

98 
40 

57 
29 

61 
11 

68 
12 

57 
42 

68 
28 

72 
15 

80   7 
44   9 

63   99   69 
41   29   22 

64 
32 

51 
13 

56 
27 

61 
28 

74 
34 

73 

38 

73 
39 

64 
51 

58 
43 

64 

30 

65.8 
17,1 

WESTON 

MAX 

Mm 

6a 

49 

84 
49 

79 
49 

70 
42 

98 

29 

97 
29 

63 
29 

70 
10 

40 

59 
21 

70 
27 

72   7 
17   4 

78   92   90 

42   29   27 

67 
30 

67 
30 

92 

23 

98 
23 

68 
29 

74 
30 

75 
35 

77 
40 

68 
49 

58 

30 

66,4 
94,5 

WEST  UNION 
ft    ft    * 

MAX 

Mm 

78 
44 

80 
53 

73 
♦5 

68 
44 

96 
39 

98 
27 

62 
29 

67 

10 

55 

42 

90 
40 

20 

69 
25 

71 
11 

80   7 
46   5 

60   90   66 
49   26   29 

63 
27 

54 
27 

96 

21 

62 
20 

76 
30 

74 
36 

73 
41 

67 
47 

60 
45 

67 
28 

66,1 
35.4 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

76 
53 

82 

60 

74 
49 

66 

90 

98 

37 

98 

13 

63 

10 

68 

14 

97 

44 

70 
30 

72 
38 

78   7 
91   9 

7   80 
0   44 

99   91   71 

41   11   10 

60 
34 

54 

12 

99 
28 

67 
28 

77 

79 
42 

76 
45 

73 
56 

98 
38 

70 
39 

67,0 
39.3 

CHARLESTON  I 

MAX 

Mm 

66 
54 

80 
60 

84 
50 

T8 
92 

67 
47 

64 
36 

62 
33 

69 
34 

71 

47 

98 

30 

79 
39 

66   7 
48   5 

84   56   60 

47   34   11 

71 

34 

63 
33 

95 

29 

61 
28 

71 
32 

80 
19 

79 
41 

80 
47 

76 
90 

63 
39 

69.8 

40,5 

CORTON 

MAX 

Mm 

77 
48 

82 
54 

79 
47 

66 
49 

60 
42 

99 
31 

64 
29 

69 
10 

59 

42 

72 
28 

72 
12 

71   7 
45   9 

63   53   70 

42   29   25 

68 
28 

57 
26 

97 
24 

68 
24 

76 
30 

80 
31 

76 
38 

71 
50 

64 
47 

71 
33 

68.1 
36.5 

OUNLOW  5    E 

MAX 

Mm 

80 
51 

ao 

S9 

76 
47 

69 
94 

99 
41 

99 

10 

64 
39 

67 
37 

63 
48 

71 
31 

73 
18 

66   7 
47   9 

70   55   72 
41   26   32 

67 
16 

55 

29 

99 
29 

68 

29 

76 
39 

74 
48 

74 
48 

71 
48 

64 
44 

69 

30 

68.0 
39.7 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

69 

50 

ai 

51 

81 

47 

T5 
48 

66 
43 

98 
28 

99 
26 

69 
28 

69 
43 

98 
29 

71 
10 

69   7 
39   4 

81   97   95 

40   26   28 

71 
28 

60 
24 

99 

20 

60 
23 

68 
28 

79 
12 

75 
15 

75 
41 

72 
48 

60 
11 

»7.9 
34.6 

HOOSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

Mm 

70 
52 

82 

49 

79 
47 

79 
47 

66 
48 

58 
33 

60 
33 

65 
33 

68 
34 

59 
26 

71 
10 

68   7 
42   5 

79   56   52 
40   27   28 

70 
31 

5a 

30 

54 
27 

59 
27 

68 
29 

76 
29 

79 

40 

75 
44 

68 
49 

99 
35 

67.2 
36.6 

HUNTINGTON  FED  BLDS 

MAX 

Mm 

8* 
54 

80 
64 

78 
51 

66 
51 

58 
42 

59 
36 

66 
34 

67 
37 

60 
44 

60 
30 

71 
33 

74 

41 

74  a 

54   5 

5B   53   71 
41   13   41 

62 
38 

96 
39 

59 
32 

71 
33 

76 
37 

79 
46 

75 
49 

69 
55 

61 
46 

70 
36 

68,2 
42,6 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
49 

77 
60 

73 
45 

63 

50 

57 
39 

58 
28 

63 
29 

67 

34 

61 
39 

48   97 
15   26 

Seo  Refer 

68 
28 

tDCeN 

71 
36 

olesF 

jUowir 

67 
42 

gStab 

70   7 

50   5 

on  Index 

98 

41 

92 
27 

71 
39 

98 
34 

52 

29 

58 
24 

67 
28 

79 
33 

72 
45 

73 

47 

68 
52 

57 
41 

66 
32 

69,7 
38.6 

DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

Si 

LOGAN 

MAX 

MIN 

6* 
55 

81 

56 

81 
49 

78 
91 

63 
49 

99 
36 

60 
34 

72 
33 

62 
34 

99 
29 

63 

29 

72 
29 

74 
19 

77 
41 

64 
49 

9t 
4t 

80 
49 

99 

34 

94 

32 

73 
36 

65 

33 

94 

30 

62 

30 

49 
31 

76 
11 

79 

17 

70 
41 

72 
48 

99 

40 

67,1 
18.9 

LONDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

63 
56 

72 
57 

SO 
51 

74 

50 

63 

47 

99 

37 

97 
36 

68 
38 

94 

41 

91 

30 

98 

31 

68 

35 

70 
41 

74 
49 

62 

48 

67 
90 

77 
48 

91 

36 

90 
33 

70 
35 

60 
34 

91 
32 

98 

33 

64 
34 

79 
18 

72 

41 

74 
40 

71 
91 

97 

40 

44.9 

41.1 

MtOISON 

MAX 

MIN 

6} 
56 

80 
56 

SI 
50 

77 
50 

62 

46 

98 

36 

99 
33 

70 
32 

60 
34 

99 

28 

62 
29 

72 
30 

73 
37 

74 
43 

69 

49 

61 

49 

79 
44 

94 
34 

94 
30 

71 
33 

63 

31 

99 

24 

60 
29 

67 
30 

71 
11 

79 
17 

76 
42 

71 

90 

96 
3t 

66.8 
>7.9 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

van 

SO 
45 

77 
55 

73 
43 

69 
45 

59 
42 

60 
27 

64 
27 

64 

47 

90 
33 

96 

21 

TO 
26 

72 
34 

72 
37 

68 
37 

76 
46 

to 

91 

79 
45 

52 
23 

69 

30 

65 
26 

54 
26 

98 

23 

66 
26 

79 
29 

72 

10 

74 
41 

68 
53 

60 
41 

6t 
27 

67.6 
15.6 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

80 
47 

82 

60 

84 
44 

75 
48 

63 
42 

61 
29 

64 
29 

60 
90 

98 
36 

67 
23 

TO 
27 

79 
14 

75 
19 

79 
17 

79 
4* 

to 

91 

78 
47 

54 
26 

70 
23 

69 
28 

57 
30 

97 
23 

6t 
26 

77 
31 

72 
18 

77 
42 

71 
49 

69 

44 

79 
11 

70.4 
17.1 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

80 
46 

81 
56 

76 
43 

70 
46 

68 
38 

63 
27 

66 

27 

64 
4« 

94 
39 

60 
19 

72 
29 

79 
31 

77 
39 

68 
19 

82 

44 

80 
90 

63 

40 

54 
23 

71 
26 

68 
22 

60 
24 

60 
19 

70 
23 

79 
21 

79 
16 

72 
41 

72 
48 

62 

44 

71 

26 

69.8 
14.9 

SPENCER 

MAX 

MIN 

78 
47 

79 

60 

74 
43 

70 
45 

99 

41 

98 

26 

64 
28 

63 

46 

49 

30 

97 

21 

69 
29 

71 
33 

71 
16 

49 
37 

74 
49 

74 
91 

76 
43 

52 

24 

69 
29 

66 

27 

93 

26 

98 

20 

66 
21 

79 
30 

74 
43 

7! 

39 

70 

40 

99 
49 

6t 

29 

47.4 
19.9 

WAYNE  2 

MAX 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

65 

57 

81 
58 

83 
52 

80 
54 

62 

47 

99 
37 

62 
36 

67 
34 

72 
39 

61 
34 

99 

31 

66 
32 

74 
38 

76 
40 

79 
49 

69 
90 

91 

91 

79 
49 

81 

47 

56 
34 

93 

32 

73 
36 

69 
32 

98 

31 

68 
32 

70 
31 

7« 
39 

77 
39 

69 
43 

72 
92 

98 

41 

68.9 

40.8 

MINFIELD  LOCKS 

tt    ft    * 

MAX 

MIN 

68 
51 

78 
52 

80 
49 

75 
48 

67 
46 

98 
33 

60 
33 

64 
32 

68 
37 

96 
38 

92 

27 

99 
2t 

70 
34 

72 
39 

74 
41 

67 
42 

77 
90 

78 
4} 

79 
44 

57 
29 

93 

30 

70 
39 

59 
32 

94 
28 

97 
28 

68 
32 

76 
36 

74 
43 

79 
49 

49 
48 

60 
39 

66.9 
38.4 

CENTRAL             0* 

ARBOVALE  2 

MAX 

MIN 

59 

50 

70 
53 

69 
44 

66 
45 

98 
39 

92 

22 

96 
19 

98 

20 

99 
27 

49 

33 

60 
17 

61 
It 

70 
29 

62 

12 

64 
4t 

62 
19 

61 
32 

90 
21 

60 
19 

60 
29 

46 
20 

60 
19 

69 
19 

71 
24 

70 
27 

69 
28 

69 
42 

60 
40 

69 
22 

62.0 
29.8 

BAYARD 

MAX 

MIN 

61 
44 

76 
51 

69 

40 

63 
36 

93 
J* 

90 
22 

93 

19 

61 

20 

99 

2« 

47 
33 

92 

22 

61 
li 

69 
21 

64 

it 

67 
16 

61 
4t 

99 
38 

49 

23 

60 
19 

98 

27 

44 
30 

47 
18 

97 
29 

68 

27 

66 
28 

65 
31 

60 
40 

90 
42 

99 

24 

>t.l 
10.9 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

63 
53 

76 
55 

70 
45 

63 
52 

92 
42 

92 
26 

95 

29 

61 
30 

97 
96 

48 
94 

60 
18 

69 
2t 

69 
14 

60 
40 

98 

40 

61 
49 

61 

40 

49 
29 

64 
23 

97 
29 

50 
24 

94 
19 

61 
21 

71 
27 

68   70 

32^,33 

64 

47 

98 

47 

69 
29 

41.1 
14.9 

BECKLEY  nb  AP 

MAX 

MIN 

62 
52 

75 
53 

71 
49 

63 

45 

48 
34 

50 
27 

99 

27 

63 

37 

99 
38 

49 

26 

6t 
20 

6* 
39 

69 
39 

97 
43 

97 
46 

61 
46 

60 
34 

49 

29 

62 
27 

97 
32 

47 
27 

93 

22 

61 
27 

67 
36 

68 
46 

69 

44 

63 

47 

92 

36 

69 

37 

60.2 
16.9 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 

Mm 

BRANDONVILLE 

MAX 

MIN 

65 
34 

68 
50 

78 
40 

68 
39 

69 
36 

51 
22 

93 

23 

65 
35 

90 
34 

45 
1» 

96 
21 

66 
10 

69 
31 

68 
19 

74 
49 

70 
41 

47 
23 

49 

19 

60 
26 

49 
30 

47 
18 

95 

29 

62 
2t 

72 
32 

69 
35 

70 
40 

99 
41 

94 
29 

60.9 
31.1 

BUCKEYE 

MAX 

MDJ 

65 

50 

73 
53 

73 
42 

72 

46 

99 

40 

54 
28 

60 
29 

62 

30 

94 
32 

63 

It 

70 
20 

7! 
11 

67 
37 

79 
49 

64 
92 

69 
42 

48 
23 

64 
18 

62 
24 

54 
22 

98 

16 

68 
18 

73 
23 

71 
21 

72 
27 

66 
49 

63 

40 

67 
28 

69.4 

»2.0 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

62 

47 

74 
52 

69 
38 

65 
38 

60 
37 

46 
20 

51 
17 

52 
34 

40 
30 

92 

21 

60 
20 

61 

27 

61 
31 

62 
46 

99 

48 

95 
17 

42 
12 

98 

20 

94 

30 

40 
24 

46 
18 

97 
29 

67 
23 

68 
28 

63 
33 

97 
42 

90 
41 

62 
22 

»7.t 
31.9 

ELKINS  nB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
49 

80 
57 

70 
40 

64 
43 

92 
32 

91 
29 

97 
24 

97 
3« 

49 
24 

97 

19 

66 
22 

70 
19 

68 

33 

71 
46 

9t 

91 

92 
It 

47 
24 

69 
22 

92 

27 

49 
29 

92 

19 

62 

20 

73 

26 

71 

30 

7i 
35 

61 
49 

99 

32 

69 

29 

61.6 
12.4 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

62 

50 

54 
50 

70 
49 

64 
46 

61 

60 

46 
21 

48 
23 

98 

33 

99 

11 

41 

20 

93 

20 

*4 
11 

66 
40 

91 

40 

99 

49 

6t 
39 

41 
29 

42 
22 

99 

32 

96 
31 

49 

19 

91 
19 

61 
29 

64 
11 

65 
35 

67 
48 

61 
46 

99 

42 

96.9 
34.2 

HOPEMONT 

MAX 

Mm 

66 
48 

72 
50 

68 
44 

62 
42 

98 
28 

90 
It 

97 
14 

90 
30 

90 
26 

91 

20 

60 
21 

69 

16 

*t 
2t 

44 
29 

49 

10 

44 
27 

49 
24 

46 
It 

49 

23 

90 
27 

47 
24 

9t 
33 

69 
39 

74 
49 

72 

44 

61 

46 

64 

30 

67 
29 

98.1 
31.1 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

59 

49 

72 
92 

74 
43 

72 
♦  7 

92 

39 

9) 

26 

9« 

22 

62 
30 

94 

32 

62 
17 

69 
22 

71 

10 

69 
37 

61 
48 

99 

48 

94 

38 

46 
24 

69 
tt 

62 
26 

94 

22 

96 
16 

69 

18 

72 
21 

71 
28 

72 
28 

69 
49 

62 
49 

68 
2t 

41.7 
11. t 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

60 
54 

69 
96 

81 

46 

62 

44 

93 

29 

96 
22 

66 
41 

99 

35 

90 
20 

69 

20 

71 
12 

74 
41 

70 
44 

60 
4t 

79 

41 

48 
27 

49 
26 

66 
32 

99 

28 

49 
22 

98 

29 

67 
21 

74 
28 

75 
38 

79 
41 

70 
47 

90 
11 

61,9 
39,0 

PARSONS  t  SE 

MAX 
MIN 

65 

51 

68 
96 

79 
49 

72 
42 

49 

40 

92 
29 

92 

26 

66 
31 

97 
37 

49 

23 

99 

24 

6t 
16 

70 
14 

69 
18 

60 
91 

91 
41 

46 
12 

44 
22 

63 
26 

92 

26 

48 

20 

93 

21 

64 
27 

74 
11 

71 
31 

70 
40 

62 

46 

97 

11 

61.2 
34.1 

PICKENS  I 

MAX 

Mm 

70 
47 

79 
97 

68 
42 

64 
42 

47 
32 

90 
29 

94 

24 

93 

40 

42 
24 

99 

IT 

64 
29 

tt 
14 

69 
19 

6t 
49 

99 
43 

92 
37 

99 

26 

61 
14 

93 

37 

42 
23 

40 
20 

61 
22 

71 

29 

68 
39 

69 
35 

60 
44 

99 
39 

69 
2t 

39.6 
31,1 

PICHMOOD 

MAX 

Mm 

62 
49 

76 
96 

73 
43 

62 
48 

94 

40 

53 

28 

97 
24 

98 

36 

48 
34 

63 

18 

69 
28 

72 
11 

64 
11 

67 
49 

62 

90 

58 

41 

44 
30 

69 
22 

99 
26 

49 
24 

93 

18 

64 
21 

73 

27 

69 
32 

70 
33 

66 
46 

99 

47 

68 
28 

62.4 
14.2 

ROWLESBuRG  1 

MAX 

Mm 

72 
47 

81 

90 

72 
46 

68 

41 

98 

40 

99 

31 

61 
28 

97 
38 

90 
36 

60 
29 

68 

24 

74 
16 

71 
16 

72 
42 

69 
92 

96 

44 

47 
31 

64 
23 

60 
29 

49 
33 

99 
24 

69 

23 

74 
11 

71 
19 

72 

17 

61 

46 

99 

37 

68 

11 

64.4 
».t 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

69 
46 

67 
47 

73 
43 

70 
46 

69 

40 

92 
28 

48 

27 

97 
38 

99 

30 

39 

22 

92 
29 

69 

40 

*t 

42 

69 
11 

9t 

49 

99 

30 

49 
28 

40 
26 

9t 
32 

90 
28 

42 
28 

91 
39 

92 
41 

68 

49 

69 

47 

67 
90 

69 

46 

62 
19 

3t.6 

37,2 

WEBSTER  SPRINGS  I  t 
ft    *    * 

MAX 

Mm 

74 
50 

83 

64 

74 
49 

6t 

47 

99 
44 

94 

13 

64 
27 

60 
40 

94 
14 

69 
22 

72 
22 

76 
16 

49 

40 

74 
41 

60 
46 

69 

44 

49 
33 

69 
11 

64 

10 

92 

27 

60 
22 

69 
24 

79 

10 

76 
14 

74 
46 

6t 

46 

69 
36 

74 
40 

67,6 
36.9 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

70 
52 

71 

47 

TO 
46 

62 
43 

60 
27 

98 

26 

60 
33 

60 
28 

99 
26 

60 
21 

69 

27 

68 

29 

♦7 
36 

66 
It 

60 
47 

94 

49 

69 
42 

49 

26 

62 
29 

61 
36 

96 

27 

99 

21 

69 

26 

67 

10 

67 
19 

48 

19 

70 
39 

61 

47 

62 
12 

43.2 
39,6 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

58 
49 

69 
49 

63 
49 

47 
38 

49 
32 

94 
32 

97 
37 

49 

31 

99 
28 

64 
39 

66 
44 

66 

49 

99 

47 

48 
44 

97 

47 

62 
37 

43 

30 

60 
32 

98 

37 

48 

30 

93 

30 

64 
36 

68 
42 

66 
46 

47 
48 

61 
48 

96 

41 

61 
19 

39.1 

39,9 

BLUESTONE  0AM 

MAX 

Mm 

66 
56 

77 
91 

70 
92 

63 

91 

99 

34 

99 

33 

63 

34 

63 
38 

91 
28 

61 
29 

70 
30 

72 
36 

72 

40 

62 

46 

67 
90 

76 
47 

90 
30 

92 

27 

66 

30 

62 

30 

92 

29 

98 
28 

69 

29 

70 
11 

72 
14 

72 
34 

67 
91 

60 
17 

61.7 
It.O 

GARY 

MAX 

Mm 

65 

57 

82 
92 

79 
91 

63 

46 

93 
32 

99 

29 

48 

30 

61 
36 

90 
23 

67 
23 

71 
28 

71 
31 

79 
19 

62 

44 

91 

47 

71 
41 

90 
12 

91 
27 

66 
29 

63 
28 

93 

23 

9t 
29 

69 

26 

77 
29 

72 
12 

79 
19 

67 
41 

60 
18 

44,9 

19.6 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

78 
58 

70 
47 

62 
93 

96 

44 

92 
32 

97 
29 

58 
38 

91 
37 

62 
24 

63 
29 

69 
12 

71 
37 

64 
49 

91 

48 

6t 

90 

62 
43 

47 
29 

64 
26 

98 
34 

90 
29 

94 

29 

9t 

25 

70 
12 

67 
16 

68 

17 

69 
48 

97 
4* 

49 
19 

62.2 
»7,9 

LEWIS8URG  2  SSW 

MAX 

Mm 

65 

50 

70 
46 

69 
96 

98 
43 

93 

26 

99 
29 

60 
31 

94 
39 

61 
21 

68 
29 

70 
10 

71 
35 

69 
41 

61 

90 

67 
90 

70 
42 

48 
26 

64 
21 

61 
39 

93 

29 

96 
20 

66 
24 

70 
2t 

69 
11 

70 
12 

69 

«i 

99 
4» 

66 
11 

»1.« 
S5.» 
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ConllnuMl 


DAILY  TEMPERATURES 


M*r    VIMOINIA 
OCTOM*   1*6* 


SUIIon 

DtyolMoolk 

\ 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

le 

17 

11 

It 

10 

21 

a 

23 

14 

IS 

It 

» 

It 

It 

30 

tl 

I 

PINfVILLt 

MAX 

hdlN 

6S 

IT 

7J 

52 

62 
33 

56 
31 

62 
31 

5* 

31 

60 

69 
27 

79 
33 

99 
69 

62 

62 

»» 
26 

49 

2* 

49 

24 

71 
14 

91 

36 

44.2 
19.4 

UNION 

MAX 

MIN 

•SI 

70 
46 

53 

25 

55 
23 

59 
25 

62 

10 

70 
14 

71 
42 

62 

90 

47 
40 

51 

20 

66 
26 

69 
24 

72 
34 

60 
11 

43.2 
93,4 

NHiTC  Sulphur  springs 

•   «   • 

MAX 
MIN 

61 
^1 

65 
52 

57 
26 

62 
24 

63 

26 

64 
10 

72 
27 

66 

40 

67 
93 

77 

40 

67 
20 

64 

30 

72 
24 

66 

50 

66 

10 

66.2 
34.0 

northeastern       06 

bcricelEv  springs 

MAX 

MIN 

6* 
45 

6J 
55 

71 
47 

67 
42 

62 

39 

56 

27 

5T 
25 

60 
24 

64 

30 

5» 

42 

»T 
26 

70 
22 

T2 
34 

TO 
93 

99 

94 

64 
44 

92 
31 

99 
24 

94 
36 

9« 

22 

79 

62 

74 
40 

66 

47 

62 
41 

42 
29 

44.1 
36.4 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

Mm 

se 

75 
52 

72 
44 

66 

46 

60 
40 

55 

27 

59 
25 

61 
25 

63 
34 

53 
34 

97 

20 

79 
29 

90 

69 

39 

97 

90 

96 
43 

49 
21 

63 

24 

60 
2t 

60 
21 

74 
30 

4* 
99 

4S 
42 

4* 
2* 

49.9 
93.9 

harpers  FERRV  NAT  HON 

MAX 

MIN 

66 
»9 

66 
57 

76 
51 

71 
50 

66 
46 

63 
35 

62 
34 

62 
32 

67 
30 

60 
40 

99 

32 

69 
2« 

73 
59 

73 
39 

66 

97 

70 
4T 

60 
49 

60 
30 

41 
34 

41 
21 

79 
99 

76 
4« 

79 
49 

49 
39 

46.9 

40,3 

KEARNEYSVIllE  I  NW 

MAX 

MIH 

63 
46 

64 
56 

64 
51 

73 

50 

70 
45 

56 

30 

56 

26 

56 
26 

60 
32 

69 

40 

91 
30 

96 
24 

66 
13 

6* 
33 

T* 
96 

76 
46 

90 
34 

53 
26 

99 

37 

92 
24 

66 
39 

79 
49 

40 
46 

61 

31 

43,9 

37,7 

KEYSER 

MAX 

MIN 

62 

SO 

74 
54 

70 
39 

59 
57 

55 

29 

59 
29 

59 
32 

64 
36 

64 
40 

70 

67 
39 

»l 

T9 
61 

69 

47 

72 
36 

74 
3* 

79 
36 

73 
43 

44 
49 

47,6 

40.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

6<i 
46 

66 
56 

72 

49 

70 
49 

58 
41 

60 
31 

57 
30 

62 
26 

65 
32 

92 
39 

56 

29 

69 
24 

72 
33 

70 
36 

61 
99 

97 
41 

9] 
33 

60 
26 

96 

37 

96 

29 

76 
36 

62 

4T 

62 
46 

60 
39 

44,2 
37.9 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

S6 
SO 

74 
51 

69 
47 

65 
44 

60 

40 

55 

26 

57 
23 

56 
23 

63 
32 

93 
36 

96 

22 

70 
23 

70 
30 

65 

34 

96 

90 

74 
40 

56 

42 

46 
29 

59 
29 

99 
33 

96 

21 

72 
33 

64 

47 

62 

40 

61 
27 

42,4 
34,3 

MOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

Mm 

0HP5 

MAX 

Mm 

62 
46 

64 

47 

71 
52 

69 
43 

55 
29 

56 
26 

54 
26 

59 
27 

64 
34 

60 
32 

55 

30 

57 
32 

67 
36 

73 
3« 

60 
4« 

70 
41 

92 
24 

54 
29 

96 
32 

50 
30 

69 
99 

70 
42 

74 
43 

69 
49 

60 
30 

42.4 
34.1 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

61 
52 

77 
55 

76 

47 

66 
46 

57 
26 

59 
24 

64 
26 

65 
43 

56 
43 

57 
24 

73 
23 

74 
32 

66 
39 

64 
93 

97 
46 

92 

29 

64 
29 

4* 

♦0 

41 
23 

79 

91 

75 
39 

66 
90 

62 
91 

64 
29 

49. T 
3T.1 

PIEDMONT 

MAX 

Mm 

6T 
46 

60 
53 

61 
46 

73 

46 

56 
32 

55 

26 

56 

30 

62 
30 

59 
36 

46 
27 

59 
29 

69 
32 

71 
40 

92 

74 
46 

46 

30 

90 
24 

62 

30 

90 
26 

66 
49 

77 
50 

70 
94 

64 

44 

62 
32 

43,1 
36,9 

ROMNEY  J  NNE 

MAX 

Mm 

64 
49 

70 
55 

73 
43 

74 

47 

59 
29 

60 
27 

64 
27 

66 
34 

96 
39 

99 
22 

73 

21 

T4 
31 

69 
33 

69 
93 

66 
44 

94 

30 

65 
23 

60 
32 

99 
21 

76 

30 

76 
37 

67 
47 

63 
46 

62 
26 

46,6 
35,2 

MAROENSVILLE  R  N  FARM 

MAX 

Mm 

60 
S2 

61 
53 

76 

50 

72 
45 

56 

29 

57 
27 

56 

27 

60 
32 

66 
36 

90 
24 

5( 

24 

T2 
32 

TO 
39 

6« 

60 

71 
62 

76 
44 

4| 

32 

92 
29 

61 
31 

91 
24 

66 

26 

74 
3T 

79 
42 

66 

47 

62 
29 

43,6 
35.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Statton 

Da7  Ol  Montli 

■^-S' 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

HIND 

.1* 
S4 

.11 

47 

.11 
41 

.14 

a 

.04 
94 

.07 
44 

.09 
94 

.10 
91 

.10 

97 

97 

.19 

40 

.07 
94 

.06 
44 

.12 
94 

.02 
32 

•  IS 
11 

.12 

40 

.04 
3* 

.12 
4S 

.09 

47 

.09 
91 

.14 

72 

.10 
49 

.04 

47 

.07 
54 

.07 
93 

.04 

.10 
25 

.04 
22 

.08 
1* 

.01 
14 

2.71 

1190 

«    •    • 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  D 

EVAP 
WINP 

.09 
14 

.11 
23 

.13 

9J 

.29 
2« 

.19 
44 

.07 
49 

.02 
44 

.19 
39 

.07 
67 

.07 
74 

.10 
90 

.10 
32 

.06 
39 

.03 
20 

.11 

14 

• 
It 

.2S 
9t 

.04 
24 

.17 
67 

.01 
49 

.09 
32 

.21 

101 

.10 
39 

.09 
31 

.01 
16 

.16 
29 

.10 
It 

.01 
21 

.07 
28 

.19 

40 

.05 
18 

1.17 
1271 

•    •    • 
SOUTHERN 

09 

eLUESTONE  DAM 

EVAP 
NIND 
MAX 
MIN 

.06 
31 
49 
5t 

.07 
20 
42 
91 

.16 
29 
74 
»7 

.16 
24 
71 
»7 

27 
42 
4» 

.06 
46 

99 

.09  .06 
42   29 
41 1  42 

Sf   41 

.06 
37 
44 
St 

.11 
42 
61 
39 

.09 
46 
92 
94 

.03 
22 
40 
»» 

.07 
23 
41 
34 

.09 
21 
44 
U 

.08 
12 
47 

44 

.00 
18 
94 
4* 

.01 
3* 
»S 
4« 

.04 
3* 
40 
91 

.09 
94 
70 
91 

.04 
41 
91 
31 

.04  .09  .17 

37   *0i  40 
52   94I  40 
S4J  l»l  98 

1 

.11 
44 
91 
14 

.04.0! 
34;  23 
94   99 
19   19 

.09 
14 
98 
34 

.07  .04 
24   19 
99   61 
19   19 

.07 
11 
44 

.04 
49 
42 
41 

2.29B 
1029 
40.9 
42.6 

ft    tt    » 

NORTHEASTERN 

04 

MAROENSVILLE  R  M 

FAR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
12 
42 
49 

.0* 
22 
41 
99 

.14 
33 
77 
96 

.13 

20 
74 
99 

.09 
20 
79 
43 

.06 
22 
42 
39 

.19 
33 
42 
3» 

.11 
21 
44 

40 

'11 
69 
39 

.11 
44 
62 

41 

ft 

40 
62 
36 

.17 
17 
61 
39 

.10 
16 
66 
38 

.11 
90 
67 
43 

.12 

w 

49 

•  Ot 
11 

49 

44 

77 
44 

47 

20 

42 
91 

.14 
43 

71 
90 

.11 
19 

90 
40 

• 
24 
49 
99 

.07 
47 
99 
99 

.12 
14 

41 
40 

.09 
28 
48 

39 

ft 

ft 

.14 
48 
41 
94 

•  Ot 

T 
47 
42 

.Ot 

19 

44 
45 

.09 
13 
67 
49 

.01 

17 
40 
38 

.11 
28 

44 
40 

2.718 
89T 

64.0 
43.0 
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STATION  INDEX 


ALDERSON 

ALPENA  1  NW 

ARBOVAte  2 

ATHENS  CONCORD  COLLECE 

SAYARD 

SECKLET  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY   WB    AP 

6ELINGI0N 

BELLEVILLE  DAM  20 

8ELVA 
BENSON 
I  BENS    RUN    1    SSE 
BERKELEY    SPRINGS 
BIRCH   Rivca   b   SSW 
bluefielo  faa  airport 
bluestose  dam 

BRANCHLAND 
BRANDONVILLE 
BRUSHY  RUN 

BUCKEYE 

6UCKHANN0N    2    M 
I  BURNSVILLE 


CHARLESTON  I 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG    ! 


CLENDENIN    1    SW 

CRESTON  1  SSW 

DAVIS 

DRY  CREEK 

DUNLOW  5  e 

EAST    RAINELLE    3    NNl 

ELKINS  WB  AIRPORT 

ELLENBC'RO 


oseo  ( 

0582    C 
0633    C 


POCAHONTAS 
MERCER 
GRANT 
RALEIGH 


0679  02  HARRl; 


SUMMERS 
LINCOLN 
PRESTON 
PENOLETOI 


RITCHIE 
WEBSTER 
TUCKER 
8RAKT0N 


HACKER  VALLEY 

HALL 
I  HAFLIN 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY 
'  HASTINGS 
■  HICO 

HOGSETT  GALLI 

HOPEMOUT 

HORNER 

HOULT  LOCK  15 


22091  Ofc  TUCKES 
2462  O".  RALEIGH 
2520  03  WAYNE 
263b!  O*.  GREENBRll 
2718'  cl  RANfOLPH 
RITCHIE 


MARION 

MERCER 

PENDLETOf 

LEWIS 

MC  DOWELl 

BRAXTON 

GILfER 

CALHOUN 

LINCOLN 

WEBSTER 


32361  or 

3353  05 
3361  02 


3798,  ( 


3816,  02i  BARBOUR 
3e«6'.  03'  LINCOLN 
3927;  06,  JEFFERSON 

,  3932  06  JEFFERSON 
■   3974|  02  WET2EL 
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Addlttonal  Infurmmtoit  r*g«rill]ie  thfi  rllinalv  tiT  Went  Vir|[li>tn  may  iw  ohUlnvd  Uy  wrltlnu  to  Hip  Sta|«  (.'lliikalutuiilBl,   Agrliullural  Kti|ttn«arlna  tlulUIIng,    W««t  Vlrgtnl*  IJnlverally.    tAorgantmrn.   W«>1  VlrylnU    3060)1, 
or  to  any  Woathvr  Huroau  lUttrv  nvar  yuu. 

DIMENSIONAL  UyJlTS:  UnlruM  olltPt-wUr  liulUatrd,  (hmriiBlnnal  uiUta  umkiI  tn  UiU  bulletin  Aro:  T<imp«raturi>  In  *K.  |>riicl|>IUtl<iii  anil  r.va|inralU>n  in  Inrlia*  and  wind  niov«m«nl  In  mlUa.  Montliljr  4«grM  day  loUl« 
•  r*  lh«  auniN  of  lh«  nagKtlva  driMi-tkirca  nf  av(>i-aK<>  dally  t«nt|>«ialuirB  fiimt  OK*  K.     In  "Supplaniental  I)ala"  table  dlr«ill(>ne  enlarvd  in  flguraa  ar«  t«na  of  d«(r*ea. 

OBSERVATION  TIM^::  The  Multon  IndeM  ahuwa  ubanivatlon  time*  Ui  Imal  alandanl  time.  Durlnu  Ute  aummer  montha  aome  obaervera  take  Hie  obaervatlona  on  daylltfht  aavUiK  lima,  Htwrw  tm  ground  In  Um  "Snopwfall 
and  Snow  on  Ground'  tablr  U  at  obaervalton  time  for  all  except  Weather  llureau  and  FAA  atatlona.  For  thaaa  alatlona  anow  on  ground  valuaa  ara  al  7;00  a.  m.  ,  E.ll.T.  l)aU  In  the  "Kalremea"  l«b)a.  "Vmllf  PraolfriU 
lion"  table,   "Dally  Temperature"  table.   "KvaporalUin  and  Wind"  table,  and  anowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble,  whan  publlahed.  ara  for  the  24  houra  ending  al  time  ot  obaervatlon. 

EV^PQ|^AT\gf)  la  m««auret1  In  the  elandanl  Weather  Bureau  ty)>e  pan  of  4-foot  diameter  unleaa  otherwlae  ahown  by  foolnoU  following  the  "Kvaporatlon  and  Wind"  Ubla.  Mai  and  Mln  In  "Evmporatlon  and  Wind"  lAbU 
rvfar  to  «xtr«mea  of  temperature  of  water  in  |Hiii  ua  reconled  during  34  houra  ending  al  time  of  obaervatlon. 

WATER  EQUIVALENT  values  publlMhcd  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  anow,  aleet,  or  Ice  on  the  ground.  Sample*  for  obUlnlng  mMffuremanla  are  Uk«n  from  dlffarant  point* 
for  aucceaatve  obaervatlona.    consequently, occaalonal   drifting  and  other  caiiaea  of  local  variability  In  tha  anowpark  may  reault  In  apparent  Iticonalatenclea  In  the  record. 

SNOWFALL:  Entrlea  of  snowfall  ui  the  "CUmatologlcal  Iteta"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  th«  "Scaaonal  Snowfall"  labia.  Include  anow  and  alaol,  EntrUa  of  inow  on  ground  Include  mnem, 
aleet.  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  clLmatologlcal  standarit  normals  bnsvd  on  the  period  lUHl-lOGO. 

DIVISIONS,  as  uaed  In  Ihls  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASQNAL  TABLES:        Monthly  and  seasonal  anowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data    will  be  carried  in  the  July  laaue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  Jun«  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUla  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  ui  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  tabic,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•»-»       Highest  observed  one  minute  wtndspeed.     This  station  is  not  eqmpped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    usmg     a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  coltunn  in  Station  Index  means   variable. 

9      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  m  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,    were  either  missmg  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOUDGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,    all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,    D.    C.    20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc. ,   of  substations  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Clmiatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,    Washington,    D.   C.    20402. 

USCOMM-WB-Asheville,    N.    C.  -X2A4/64-750 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,    Chl.J 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 


NOVEMBER  1964 
Volume  72         No.  11 


I 


ASHEVILLE:  1965 


WEST  VIRGINIA  -  NOVEMBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:   80°  on  the  3d  at  Charleston  1  and  Corton 

Lowest  Temperature:    3°  on  the  22d  at  Arbovale  2  and  McRoss 

Greatest  Total  Precipitation:  5.07  inches  at  Rowlesburg  1 

Least  Total  Precipitation:   1.40  inches  at  Wardensville  R  M  Farm 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.90  inches  on  the  20th  at 

Winfield  Locks 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  8.0  inches  at  Richwood 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  6  inches  on  the  30th  at 

McRoss 

SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


Enjoyment  of  the  mild  pleasant  weather  the 
first  half  of  the  month  was  marred  by  numerous 
forest  fires.  The  State  Forester  noted  that 
there  were  over  200  in  all,  most  of  them  south 
and  southwest  of  Charleston,  and  that  smoke 
over  southern  West  Virginia  was  the  worst 
since  1953.  From  the  8th  to  the  12th,  the  low- 
level  wind  flow  was  mostly  light  and  from  the 
southwest.  This  flow,  combined  with  unusual 
upper-air  temperatures,  prevented  normal  dis- 
sipation of  the  smoke  concentrations.  Residents 
of  Charleston  with  respiratory  diseases  were 
warned  by  health  authorities  to  stay  indoors 
until  the  smoke  concentrations  abated.  Effects 
of  this  pall  of  smoke  were  noted  throughout 
the  State  to  a  lesser  degree:  the  atmosphere 
was  unusually  hazy  and  smoky  in  Morgantown 
and  atmospheric  turbidity  measurements  taken 
at  Elkins  showed  the  highest  readings  of  any 
fall  period  to  date. 

The  U.  S.  Geological  Survey  noted  in  their 
Water  Resources  Review  that  streamflow  was 
still  below  median  at  month-end,  but  that  the 
ground-water  level  in  the  key  well  at  Glenville 
rose  from  mid-month  to  a  new  November  high 
for  the  12  years  of  record. 


Temperature:  Many  warm  dry  days  and  cool 
nights  throughout  the  month.  Record  lows  at 
most  stations  on  22d. 

Sunshine:  Parkersburg  reported  58  percent  of 
possible,  10  percent  above  average. 

P  recipitation:  Average,  but  most  occurred  during 
last  half  of  month. 

Snowfall:  First  significant  fall  of  the  season 
occurred  on  the  30th. 


Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  I  SSE 
CAIRO  3  S 
CRE5T0N  1  SSW 
MOUNOSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  MB  CITY 
WEIRTON 
MELLSBURG  3  NE 

WHEELING  wARwOOO  DM  12 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  M 
CLARKSBURG  I 
FAIRMONT 

GASSAMAY 
GLENVILLE 
GRAMTSVILLE  2  NW 
MANMNGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  0 
HESTON 
WEST  UNION 

DIVISION 


SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  NB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

H06SETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BlDG 
HUNTINGTON  wB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


CENTRAL  0 

ARBCVALE  2 

BAYARD 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKIN5  V«B  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 


60.0 
62.2 
62.8 
60.2 
54. 9M 

59.9 
58.0 
58.8 
58.6 
SB. 8 

58.5 


61.0 

59. 9M 
58.3 

57.6 

62.6 
60.4 
62.9 
61.3 
59.3 

58.3 

59.7 
60.8 
60.6 


61.5 
65.2 
64.0 
63.5 

64. OM 

61.8 
62.1 
60.4 
63.2 
63.0 

62.0 
61.5 
63.3 
63.2 
61.7 


65.6 
62.2 


56. 5M 
54.6 
60.0 
57.5 


56.8 
59.6 
53.5 

58.6 
54.6 

55.4 
60.5 
61.8 
58.6 
57.3 

60. t 
60.8 
56.7 
61.8 


2.1 
1.4 

*.} 

>.l 

2.7 

2.8 

3.3 

2.7 


2.4 
2.5 
3.1 


2.6 


.7 


2.1 


3.7 


3.6 
2.5 


3.3 

2.7 


4.0 
2.6 


3.0 


2.6 
3.4 


3.3 

3.9 


23. 


600 
568 

599 
550 
497 

52* 
530 

517 
517 
593 

553 


612 


474 
457 
516 
418 
552 

531 
436 

504 
483 

4»2 

526 
540 
490 
543 
527 


433 

496 


TOT 
713 
572 
550 


638 
636 
711 
624 
652 

650 
60$ 
548 
622 
629 

575 

5*0 
580 
526 


3.70 
3.90 
4.14 

2.60 

3.37 

3,10 
2.67 
2.76 
2,9J 

2. 53 


2.40 

3.0* 
2,76 
3.25 

2.70 
3.39 
3.80 
3,5* 
3.*8 

3.50 
3.13 
3.52 

3.89 

3.26 


2.95 
3.09 
D  2.93 
3.58 
3.8* 

3.79 
3.*9 
3.37 
2.67 
2.9* 

3.03 
2.99 
3.33 

5.0* 
4.29 


2.76 
3.93 


3.*l 


1.72 
3,07 
2.12 
2.35 


3,51 

2.17 
3.32 

2.00 
2.96 

3.02 

3.00 
1.85 
2.95 
3.80 

3.23 

5.07 
2.5* 
2.21 

2.83 


.92 
.93 

1.16 

.07 
.53 
.31 
.30 
.02 
.68 


.14 
.17 
.5* 


.22 

.55 

.76 


.37 

.19 


.29 


.16 
.29 


1.08 
.85 

.91 
.05 


.76 
1.55 


.02 
1.2* 


.75 

.27 


1.37 

1.35 

1.77 

.85 

1.02 

1.45 
1.34 
1.18 
1.10 
1.02 

l.Ot 


.85 

1.17 
1.52 

.90 
1.55 
1.50 
1.10 

.83 

1.31 
1.26 
1.69 
1.12 


1.33 
.95 
1.30 
1.07 
1.32 

1.59 
1.89 
1.81 
.69 
1.02 

.77 
1.05 
1.52 
1.55 

1.61 


.97 
1.90 


.70 

1.05 

.67 

.99 


1.32 
.80 
.85 
.60 
.88 

1.70 
1.21 
.55 
1.04 
1.23 

.94 
1.72 
1.25 

.68 


•      .30 


1.0 
3.0 


1.5 
1.0 
1.0 
.5 
2.0 

l.O 

l.l 


UO 

4.0 
1.2 
1.0 

3.2 

1.0 
UO 
2.0 
1.0 

1.0 

T 
1.0 
1.5 

1.5 


1.3 
2.2 
2.0 
1.5 

1.0 

1.0 
.3 

1.0 
.0 
T 

1.0 
.4 
.0 

2.0 
.5 


1.0 


T 
1.5 

T 
3.3 


1.0 

T 

5.0 

4.6 

1.0 

3.0 
6.0 
.0 
2.0 
1.0 

8.0 
T 
T 
.0 

2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ConUnued 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1964 


Temperature 


No.  oi  Days 


Precipitation 


No.  of  Daym 


SOUTHERN 


05 


athens  concord  colle&e 
bluefiElO  faa  Airport 
bluestone  0am 

6ARV  //R 

KOPPERSTON 

LEWISBURG  2  SSM 

PINEvILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEYSVILLE  I  NW 
KEYSER 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 

PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
WAROENSVILLE  R  M  FARM 


59.5 

56.9 
60.2 
63.2 
59.2 

60.1 
60.5 
60. T 
62.2 


59.3 

60.7 
63.0 
59.2 


59.1 
59.2 

57.9 
62,6 

58.9 
60.8 
61. 2M 


3*. 7 
38.1 
32.2 
31.3 

3<>.8 

32.0 
30.6 
29.2 
31.3 


33.0 
30,9 
36,7 
33,8 


32.5 

32,2 

33,8 
33.6 

36,8 
32,7 

31, 6M 


*7.1 
*7,5 
«6.2 
*7.3 
47.0 

*6.1 
*5.6 

45.0 
46.8 

46.5 


46.2 
45.8 
49,9 
46,5 


45.8 
45.7 

45.9 
48.1 

47.9 
46.8 
46. 4M 


1,0 


3.1 

4.4 


1.6 
1,9 

3.5 

5.0 
3.6 
3,1 


530 
517 
558 
525 
511 

560 
574 
»9J 

5*1 


5S9 

567 

447 
547 


570 
570 

568 

496 

507 
541 
551 


1,8 
2,T 
2,1 
2,2 
2,9 

1,7 
2.6 
1,8 
2,5 

2.31 


2,25 

D  1.96 
2,31 
1,58 


1.86 
1.66 

1.48 

1.85 

1.7* 
l.*0 

1.84 


.      .03 


.38 

.OS 


.08 


1.07 
.67 

.32 
.31 
.75 

.40 


1.12 

1.29 

.72 

.68 

l.*5 

.82 
.93 

.61 
.96 


1.6* 
1.19 

1.00 
1.01 


1.18 
1.20 

1.60 
1.03 

1.00 

1.13 

.92 


3.0 
3.0 
2.0 

T 

.5 

2.5 

.0 
,0 
,0 

1,2 


1.0 
2.5 

2.0 
T 


1.0 
1.0 

T 
.0 

T 

1.0 

.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Slalton 

l_ 

Day  ol  Month 

•  1  2  1  3 

«l»|. 

H»|. 

10  1  II  1  12 

13  1  14  1  16 

H 

17  1  It 

le  1  ao  I  21 

22  1  23  1  M 

2B  1  28  1  27 

-I 

»   1  20 

II 

NMTHMlirfdN        01 

•flLCVlll.1  0A«  10 

■fN>  auN  1  at 

ctiao  1  s 

CHIitO"  1  s»» 
ILLCNBOIIO 

2. TO 
I.TO 
>.«0 
4.14 
9.49 

•  U 

.14 
.01 

.11 
.11 

.04 
.04 
.11 

T 
.01 

t0« 

.91  .01 

■  11 
.10 

.08  1.09 
.07  1.94   ,01 
1,00   •TO 
.11  1.7T 
.09  1.42 

.IT   .«* 
.10  I.IT 
1.11   .11   .01 
.11  I.I* 
•19  l.lt 

T 

...  ..J    . 

.1*    . 

.09   .!> 

.09    .or         . 

H0UND9vllLr 
Nik  CUMICDltNO 
NCw  KtaTIISVILLI 
P4RKCR9SUII0  HA    AP 

I.Tl 

2.40 
9.9T 

9.10 

M 

.04 
.11 
.10       .01 

.41 
.40 
.19 

.14 

T 
t    T 

:it  ::: 

.41   .30 

.47 

•89   .12   T 

T 

T 

1.01   .07 
1.41   .97 
1.94   .09 

.04 
.01 
T 
.09 

.11 

.17       . 
.1*       . 

P»K(«98U«C  an  CI  TV      II 
ST  liKVS 
U4SNIN0T0N  DAM  19 

■etatON 

•tLlSOUPS  •  Nt 

2.4T| 

2.TA 
2.TI 
t.»9 

•      •      ■ 

.     .     . 

-   •   • 

.11       .01 

.19 
.09 

.09 

.14 

.09 

.49 

.41 

I    - 
,21   .2, 

.01 

•8T   ,0t   7 

.10   .84 
.90  .11      T 

,4*   ,*1   T 

T 

1.19  .09 

.90   .80 
1.10   .14 
1.01   .19   ,09 

•  02 

T 
.02 

.0*       . 

.04   .01 
.0* 
.07   .11       . 

■.HCILINO  aAHaooo  Dm  12 

1.99 

.04 

.10 

.14 

,08   ,87   T 

.11  1.01   .01 

T    .09 

• 

•   •   « 

NODTH  CENTIIAL       02 

aiLINOTON 
BINSON 

BUCKHANNON  2  W 
BUPNSVILLC 
CENTRAL lA  2  NNH 

1.41 

9104 

2. 41 
I. 41 

•  .  •   ■ 

•      ■      ■ 

•      •      • 

.IT 

.14 
.09 
.22 

.09 

.97 

.01 
.09 

.44   T 

.09 

.18   T 
.49 

,20   .40   T 

,89   ,92   T 

,19  1,14 
,20   ,99 

T    7 

.04   .41   T 

Iti  IlO 

.91   .42 
.20   .99 

• 

.09  .10 

.07   .24. 
T    .12 

.07   T 

CLARKSBuat  1 
fJiaaONT 
6ASSAMAV 
GLENVILLt 
6RANT9V1LLE  2  NH 

I.Tt 
9.11 

2.r( 

9.91 
9.9< 

:Si 

.04 
.10 
.17 

.41 
.49 

.93 

T 

.01  T 
.02 

.19  T 
.12 

1,17   ,19 
l^il   .19   T 

.79   .27 

.12  1.99   T 

.19  1.90 

T 

•41   .97 
.*•   .11 

.*0   .14 
.49  .99 

.TO   .91 

.08 
.03 

•M 

.02   .17 
.04   T 
.09   .IT 

HASTIN6S 

HORNER 

MOULT  LOCK  H 

IRELAND 

JANE  LEh 

9.9T 
2.91 
2.<1 
2.9! 
9.2( 

:5; 

.11 

.02 

.19 

.31 
.49 

.09 
.42 
.99 

.07 

.94 

.02 

:*'  I'M 

.12  1.41 
.99   .90 

1.09   .44 

.T4   .99   .01 
•  TO 

.01   .TT 
.41   .19 
.79  .04 

T 

T 

T    :J} 

.09   .04 
.93 

.11 

LAKE  LYNN 
HANNINGTON  1  N 
MANNINQTON  1  M 
alDDLEBOURNC  2  E9C 

HoetANToaN  PAA  Aiapoar 

9,01 
9,9< 
2. 41 
9.41 
9.90 

.04 
.09 
T         T 

.09 
.47 
.04 
.90 

.70 

lit      .1. 
.92 

T 
T 

.12   .99 

1.10   .70 
.11  1.29   .01 
.41   .74   T 

1.10   .14   7 

T 

T 

T   1.94  .01 
.10 

.02   .80 
.89   .91 
1.11   .01 

.02 

T 

T 

:SJ      : 

••':S   : 

HOafiANTOaN  L  AND  0 

PHILlPPt 

SUTTON  aESERvOIR 

VANDAL t A 

aCSTON 

9.11 
9.11 
2.4« 
2.41 
9.92 

.19 

.14 
.10 

.07 
.09 

.09 
.49 

.09 

.40 

.72   T 
.98 

.29 

.14  1.24 
.14  1.14   7 
.22   .71   T 
.87   ,11 

,11  1,49   T 

T 
T 

T   1.07   ,01 
.09   .77   f 
.19   .49  T 
.70   .11 
.11  .19  T 

:!i  :.. 

.04   .04 
.04   .24 
.10  .10 

atST  UNION 

9.t1 

.11 

.99 

T 

1,12   ,90   T 

1.04   .94 

.09 

.01  .11 

• 

SOUTHatSTERN        09 

branchlano 

CHARLESTON  we  AP         R 
CHARLESTON  I 
CLAY  I 
CLENOtNlN  I  Sa 

2.04 

2.4! 
9.04 
2.1! 
9.4< 

T 

.19 

.20        T 

.11 

.94        .04 

T 

T 
.09 

.03 

.04 

.07 
.07 
.20 

.24  1,14 
,81   .14   T 
,29   ,84 

,29   ,84 
,12  1,08 

.09 

.4T   .92 
t.99   .10 
.99   .49 
.48   .40 

.44  1.94 

.01 
.07 
.01 

.08 

.19 

.0. 

.09  .19 

.10 

.11 

CORTON 

OUNLOa  S  E 

HAMLIN 

HO«SETT  GALLIPOlIS  DAM 

HUNTINGTON  fED  BLOG 

B   2.43 
9.91 
I.X 
9.T? 
9.4< 

T 

.01 
.11 

.10 

.01        .04 

.08 
.09 

.19 

.01 

.09 
.02 
.04 

.01 

.79   .30 
1.07   ,92   T 

.29  I.IO   T 

.29  1.59 
1.89   .12 

T 

1.90   .20 
1.00   .27 
.99  1.92 
.19  1.91 
1.27   .04 

•M 

7 
T 
.09 

.040  .loj      . 
.09   .18 

.2a         . 

.12   .091 

•"1 

HUNTINGTON  aB  AIRPORT 

«ER«IT 

L06AN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

9.3T 

2.41 
2.»« 

9.0! 

T 

T 

.01        .09 

.20 

.20 

.19 

.14 

.01 

.09 
.02   .09 
.04   .02 
.09   T 
.07   T 

1.81   .09   T 
.99  1.07   .09 
.92   .49 
.28   .89 

.44   .77   T 

T 

.47   ,40 
.41  1.02 
.74   .47 

.11 

.10 

*    • 
.04  .07 
.14   .01 
.04   .0. 

POINT  PLEASANT  S  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

aAYNE  2 

2.94 
9.3! 

9.04 
4.24 

.29       T 

.10 

.17 

T 
• 

.12   .11 

T     .04 
.27 

.89   .99 

.11  1.92 

1,50   ,90   T 
.14  1,45 

1.09   .19 

.21  l.l9 
1.99   .30   T 

.42  1.41 

.09 

.99 

T 

.02 
.09 

.20 
.03   .09 

alOEN 

alLLIAMSON 
alLLIAMSON  2 
aINFIELD  LOCKS 

2.4« 

2.T< 
1.B1 
9.9! 

.29 
.99 

.09 

.02 

.02 
.08 

.24 

.09   .04 
.09 
.19 

,14   ,72   T 
,30   ,49 
.29   .47 
.12  1,90 

.91   .79 

.97   ,19 
.4*   .41 
.44  1.09 

.04   .09 
.04   .09 

CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

9.U 

2.2! 
l.Ti 
9.0! 
2.1! 

.07 
.20 
.04 
.10 
.10 

.00 
.10 

.12 

.91 
.40 
.19 

.87   T 
.02 

,21  1,09 
,20   ,49   T 
,24   ,99 
,20   .43 
,34   ,27 

1.09   .09 
.01   .49   .09 

.24   .70 

1.09   .09 
.49  .47 

.09   .02 

.04 

T 
.09  .14 
.04   .03 

BECKLEY  aB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  4  SSk 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

2.9! 
2.9< 

9191 

2.11 

-   -   - 

■      ■      • 

T 

.   .   . 

.09       T 
.21 

Io9 
•  05 

.02 

.49 

.02 

.14 
.29   T 

.24 

.07 

,48   .18   T 
.28   ,92 

.29  1.32 
.39   ,99 

.09 

.99   .04 
.90   .74 

T    llll 
.31   .10 

.04 

T    ro9 

.09   T 

• 

CAMDEN  ON  GAULET 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELCE  3  NNE 

2.49 
9.3i 
2.9! 
2.9( 

2.0t 

.24   .02 
.19 
.20 

.07   T 
.19 

.89 

.40 

.42   T 
.09   T 
.04   .02 
.09   .02 

T     .02 

.32   .42   T 
,52   ,10   T 
,40   ,39 
.90   ,91 

,44   ,11   ,01 

T 

T 

:?f  :?2  T 

.79  1.00 
.99   .90 
.94   .07 

.02 

.07 

.91 

.09   .04 

.07   .OT 
.11 

FLAT  TOP 
HACKER  VALLEY 
HICO 
HOPEMONT 
MC  ROSS 

2.94 
2.21 
2.0< 
9.01 

9,01 

.17   .09 
.29 

.14 

.13 

.09 
.91 

•M      T 
.03   .04 
.79 
.08   .08 

,79   ,44 
,29   ,01 
,24   ,43   T 
,08   T 
,59   ,40   T 

.44   .81 

.19   .14 

.19   .49 
.09  1.70 
1.11   .11 

.04 
.10   .14 
.04   .04 

.09 
.11   .97 

• 

HT  STORM 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
RICMaOOO 

2.21 
1.8! 
2.9! 

9. at 

D  3.23 

T 

.20 
.32   T 

.27 

.03 

.14 
.13 

.09 

.33 

.19   .04 
1.04   .01 
1.23   T 

,21   ,21   T 
,28   ,91 

,20   ,41   T 
,29   ,70   T 
,58   ,29 

T 

T 

.09  1.19 
.34   .99 
.01   .96 
.13   .93   T 
.94   .24 

.04   .14 

.09   .19 

.07   7 
D  .80 

ROaLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVILLE 
THOMAS 

5.01 
2.94 
3.4( 

2.3( 

3.3e 

.20 
.21 
.20 
.19 
.24 

.29 
.10 
.20 

•  13 

1.72   .02 

.29 
1.08 

.24 
1.24 

,29  1,10   T 
,22   ,29   T 
,25   ,20 
,34   ,94 
,23   ,24   T 

.09  1.10   .19 
.19  1.25 
.13  1.94 
.22   .72 

T     .99   .04 

.20   7 

.09 

.04 
.11 

.07   .10 

VALLEY  6EN0 
VALLEY  HEAD 
aEBSTER  SPRINGS  1  E 

1.9! 
2.7! 
2.21 

.15   T 

.20   T 
.24 

.08 
.14 
.09 

.48   .01 
.84   T 
.32 

,19   ,29   .03 

,19   ,23   T 

,49 

T 
.01 

.04   .98   T 
.14  1.00   T 
.12   .49 

.09   T 

7 
.09 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


WEST    VIRGINIA 

Continued 

NOVEMBER   196A 

S 

Day  of  Month 

^ 

12        3 

4    1    S    I    6 

7    1    8    1    9 

10       11       12 

13      14   1   15 

16  I 

17   1   18 

19 

20  I  21 

22      23      24 

25      26      27 

28 

29        30 

31 

SOUTHEQN                             OS 

•L0EB50N 

«TmENS    concord    C01.LE6E 

BLLEFIElO    F»»    AtdPORT 

BLUESTCNE    0»» 

GIBT                                              //R 

2.03 
1.6] 
2.T1 
2.1t 
2.21 

.oa 

T 
T          T 

.03      ,04 

.09 

.09 

.02 

T          .09 

T 

.10      T 

.39 

.S9 
.59 
.Al 
.59 

.27 

.16      T 

.21 

.92 

T 

.92      .70 

1.12 

1.29      .05 
.62      .72 
.66      .61 

T 
.03 

.03 

.19 

.01       .06 

T          .02 

IIESER 
KOPPEHSTON 
LEktSeuRG    1    SSu 
HAtOAK* 
PINIVILLE 

2.M 

•OA      .1* 
.0« 

.29      T 

.It 

.19 
.03      T 

.At 
.AS 
.75 
.65 

.30 

.29 

.2A 

.10 
.26 
.96 

.79      .90 
1.69      .39 
•  92 
.60 
.67      .93 

T 
.03 

.Ot 
.13 

PRINCETON 
RtNICK    2    S 

UNION 

•HITE    SULPHUR    SPRINOS 

!:Si 
i,<« 

2.9t 

.02 
.0« 

IlO 
.09 

.09      T 
.19 

T 
.0« 

.AT 
.61 
.79 

.29 
.22 
.22 
.33 

.67      .69 
.39      .69 
.66      .97 
•39      .96 

.06      T 
T 
.06     T 
.06 

NORTMEASttflN                   Ot 

berkelcv  springs 
brushy  run 

FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRV 
HARPERS   FERRT    NAT    HON 

2.29 

l.«« 

1.*! 
2.91 

.09 

•  02 

.09 

T 

.12 

T 

.12 

.10 

.11 

.02 
T 

.39 

.29 

.2A 

.09 
.22 

T 

.19 

.12 

.16 
.06 

1.66      .09 
.10      .99 
.11    1.19 
.02    1.09 

1.00      .73 

T 

T            .06 
T 

0   .29 

T          T 

.20 

KtARNEYSVILLE    1    NW 
HBYSER 

1.91 

*               •               ■ 

•         •         • 

T 

.09 

.01 

.16 

.26 

.09    1.01 

T 

HARTINSBURO    PAA    AP 
MATHIAS 
nOOREPIELD   MCNEILL 

l.tt 

•               •               « 

•               •               • 

... 

■         •         • 

T                      T 

.13 

T 

T 

.AA 
.39 

T 
.02 

.  .  . 

1.19  .02 

1.20  .02 

. 

•  09 

.07 

OKPS 

PETERSBURG 
PIEDMONT 
ROHNEr    1    NNE 

l.i! 

t.TA 
I.AC 

.0* 
.02 

.1* 

.16 

.01 

,02 

.02 
.09 
.02 

.It 
.22 

.20 
.22 
.19 

.17 
.23 
.40 
.19 
.21 

1.60 

1.09 

.07   1.00 

.01    l.lt 

.06      .91 

T 
T 

•Ot    •or 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^speed 

Relabve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

ill 

0.    a  n 

Slatioa 

> 

III 

a,xi  a 

9 

> 

< 

li 

g  1 

.a      ■5 

0       3 

as 

EAST 
1    AM 

ERN   STA 
7   AM 

NDARO    T 
1    PM 

I  ME 
7    PM 

g 

3 

1 

0 

8! 

I 

^1 

CM    S 

BECKLEY   KB  AIRPORT 

24 

6 

9.1 

37++ 

20 

19 

71 

79 

50 

58 

3 

5 

4 

1 

0 

0 

13 

- 

5.2 

CHARLESTON   WB  AIRPORT 

22 

10 

6.2 

24++ 

32 

19 

72 

80 

47 

53 

3 

5 

3 

1 

1 

0 

13 

- 

5.6 

ELKINS   we  AIRPORT 

2S 

6 

S.5 

29++ 

26 

20 

84 

91 

50 

65 

2 

4 

5 

1 

0 

0 

12 

- 

5.8 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

16 

9 

6.4 

24++ 

30 

19+ 

79 

91 

55 

59 

2 

6 

2 

0 

2 

0 

12 

- 

5.1 

PARKERSBURS  WB  CITY 

- 

- 

6.5 

29 

NW 

20 

- 

- 

- 

- 

3 

6 

2 

1 

1 

0 

13 

58 

- 

S*«  i*t«[«Dc«  nolaa  loUowlng  Siation  Indsi, 
-  140  - 


DAILY  TEMPERATURES 


MST  VIMINM 
NOVUMa  l«M 


Slallon 

D., 

..1  M 

mill 

\ 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

li 

16 

n 

18 

18 

20 

21 

22 

21 

24 

2S 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

1 

■   •    ■ 
NORTHWFSTFRN        01 

bfns  run  I  at 

MAX 

MIN 

65 
51 

72 
5* 

72 
37 

72 
37 

66 
51 

60 
26 

64 
25 

52 
25 

51 

50 

68 

30 

71 
58 

72 
66 

69 

29 

67 
50 

T4 
54 

65 
53 

57 
54 

53 
59 

60 
52 

n 

29 

10 

50 
14 

50 
14 

98 

1» 

32 

40 

55 
55 

60 
51 

63 

29 

49 

22 

60.0 
29.6 

C«TRO  J  S 

MAX 

MIN 

7* 
50 

7* 
52 

74 
32 

69 
37 

60 
28 

68 
23 

65 
21 

61 
29 

77 
29 

72 
53 

75 
55 

70 
45 

68 

50 

75 
27 

6T 
55 

M 

54 

40 

54 
S3 

60 
32 

41 
18 

54 

6 

50 
10 

?? 

u 

92 

38 

61 
31 

Vz 

59 
26 

40 
25 

62.2 

291t 

CRrSTON  1  SSN 

MAX 

MIN 

71 
25 

75 

30 

75 
28 

75 

50 

TJ 
28 

11 

63 

20 

61 
52 

62 
28 

70 
27 

72 

50 

72 
58 

70 
25 

70 
25 

79 
25 

TO 
41 

60 
39 

96 
43 

60 
52 

42 

22 

51 
6 

34 

6 

90 
7 

96 

16 

56 
41 

56 

31 

64 
31 

61 
24 

94 

24 

62.6 

26. T 

MOUNOSVILLE 

MAX 

MIN 

71 
2« 

70 
35 

71 
55 

67 
41 

64 
54 

62 
29 

54 

54 

59 
58 

67 
54 

72 
36 

72 
36 

70 
48 

64 
52 

75 

29 

65 
55 

66 
34 

55 

57 

99 
58 

50 
32 

41 
29 

52 

I* 

49 
13 

94 

17 

54 
29 

5T 
42 

59 
54 

65 
34 

59 
51 

40 
22 

60.2 
32.6 

NFU  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

72 
53 

70 
37 

73 

64 
42 

59 

41 

65 

51 

64 
56 

61 
58 

71 
46 

72 

90 

68 

51 

65 

52 

71 
52 

64 
38 

65 

51 

52 
53 

48 
36 

49 
51 

50 
21 

39 

12 

13 

94 

20 

91 
33 

55 

44 

55 

41 

61 
40 

58 

29 

50 
23 

59.9 
35. T 

NFW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

72 
52 

72 
59 

7* 
51 

66 
43 

61 
57 

62 
28 

61 
57 

51 
57 

67 
32 

71 
59 

72 

40 

69 
51 

66 
59 

75 
51 

65 
58 

61 
36 

56 
42 

59 
*l 

58 

32 

40 
20 

51 
15 

30 
15 

99 

20 

51 
56 

55 

41 

58 

41 

61 
58 

49 
53 

3T 
20 

59.9 
54. T 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

71 
57 

72 
39 

72 
42 

65 
45 

58 
55 

64 
29 

55 

37 

55 
55 

68 
5> 

70 
90 

72 
56 

66 
♦  7 

65 
31 

72 
56 

64 
55 

56 

40 

55 

42 

58 

41 

41 
32 

34 
17 

50 
11 

48 
20 

97 
29 

It 

55 

40 

59 
43 

65 
42 

43 
32 

52 

16 

56.0 
36.2 

PARKERSeURG  MB  CITY 

MAX 

MIN 

73 

57 

72 

75 

41 

64 
44 

60 
34 

63 
29 

53 
38 

60 
55 

69 
35 

71 

47 

72 
57 

66 
45 

66 
34 

73 
56 

65 
51 

5T 
42 

53 

43 

59 
38 

41 
31 

53 

19 

51 
15 

50 
18 

99 
24 

94 
41 

55 

41 

61 
42 

65 
42 

44 
31 

31 
17 

58.8 
56.2 

XFIRTON 

MAX 

MIH 

73 
32 

69 
39 

74 
40 

64 

47 

61 
45 

66 
33 

55 

40 

63 
37 

66 

40 

72 
52 

72 
52 

62 

50 

65 
55 

72 
52 

69 
59 

62 
56 

50 
55 

49 
35 

*2 
29 

35 

20 

50 
12 

50 
22 

95 

23 

50 
56 

55 

41 

55 

40 

60 
45 

55 

50 

56 

21 

56.6 
56.5 

MELLS6UR6  S  NE 

MAX 

MIN 

72 
27 

70 
32 

71 
32 

64 
59 

98 
36 

69 
2* 

55 

51 

60 
56 

66 
29 

71 
58 

72 
55 

68 

47 

64 
27 

71 
25 

64 
52 

64 
54 

55 

52 

48 
36 

51 

50 

40 
21 

29 
13 

48 
12 

97 

19 

91 
27 

55 

42 

55 

40 

62 

34 

59 
51 

55 

22 

58.8 

51.2 

NMtELING  WARHOOD  DM  12 

•    «    • 

MAX 

MIN 

62 
5* 

73 
35 

71 
41 

71 
42 

64 
41 

60 
32 

62 
55 

52 

59 

99 
31 

67 
39 

70 
39 

T2 
46 

68 
55 

65 
55 

72 
54 

66 

40 

57 

40 

52 
38 

60 
33 

59 
23 

28 

1* 

30 
14 

49 
21 

91 
22 

51 
42 

54 

59 

58 

41 

61 
53 

42 
23 

58.9 

34.2 

NORTH  CENTRAL       02 

BELlMGTrN 

MAX 

MIN 

70 
27 

7* 
30 

74 
31 

73 
29 

72 
30 

64 
51 

56 
22 

69 
22 

60 
26 

62 
2* 

68 

29 

70 
32 

69 
55 

68 
25 

68 
25 

75 

27 

62 

44 

59 
43 

57 
43 

65 
52 

38 

25 

31 
6 

31 

6 

91 

10 

II 

60 
*1 

59 

95 

64 
56 

60 
2T 

49 
29 

61.0 
2T.7 

BFNSON 

MAX 

MIN 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

MIN 

72 
29 

72 
30 

70 
29 

64 
52 

57 
59 

66 
21 

58 

50 

59 
24 

69 
25 

69 
56 

67 
93 

64 
25 

71 
26 

64 
54 

62 

41 

94 

44 

60 
42 

65 
51 

59 
21 

29 
6 

49 
9 

59 

IT 

61 
42 

53 

40 

61 
56 

62 
5T 

58 
26 

51 
21 

99.9 
50. t 

elAPKSBuRG  1 

MAX 

MDJ 

69 

50 

70 
32 

68 

32 

68 
35 

97 

50 

63 

24 

u 

59 
51 

66 
28 

69 

34 

69 
36 

66 
58 

65 
28 

72 
28 

65 

49 

IS 

93 

46 

55 

41 

55 

50 

41 
14 

n 

48 
12 

58 

18 

55 

38 

54 
55 

58 

53 

65 

29 

44 
29 

99 

20 

58.1 

50.2 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

71 
57 

70 
39 

68 
58 

65 

44 

59 

40 

63 

50 

48 
55 

57 
52 

66 
32 

70 
49 

68 
51 

66 
48 

62 
59 

73 
55 

65 
55 

57 
59 

52 

40 

62 
41 

48 
51 

39 

I* 

29 
12 

48 

18 

60 
24 

54 
42 

53 

40 

59 
40 

60 

40 

43 

51 

31 
16 

57.6 
55. « 

CASSAWAV 

MAX 

MIN 

7* 
53 

75 
36 

72 
32 

67 
55 

62 

50 

69 
28 

61 

50 

60 
29 

68 
51 

71 
35 

72 
55 

70 
51 

69 

50 

T6 
29 

71 
91 

65 
40 

58 

46 

60 
44 

66 
33 

42 
29 

32 

9 

51 
12 

56 
20 

55 

41 

5T 
40 

63 
33 

64 
35 

60 
29 

58 

24 

62.6 
52.6 

<i  ENVILLE 

MAX 

Mm 

68 
51 

72 
33 

70 
32 

69 
54 

66 
27 

57 
23 

58 

25 

58 
28 

60 
29 

68 
50 

70 
33 

T2 
54 

70 
21 

TO 
22 

79 

28 

69 

42 

5T 

40 

56 

42 

64 
54 

42 
29 

30 
15 

31 
12 

49 
13 

58 

14 

99 

38 

57 
32 

61 
54 

64 
21 

49 

24 

60.4 
28.1 

6RANT5VTLLE  2  NH 

MAX 

MIN 

70 
SO 

75 
32 

75 
32 

75 
31 

68 
28 

61 

29 

67 
28 

60 
30 

62 
29 

67 
12 

68 
34 

12 
♦  9 

69 
27 

69 
28 

79 
58 

68 
39 

99 

44 

56 
44 

64 
33 

42 
29 

40 
10 

45 

18 

59 
22 

94 
38 

55 

39 

57 
52 

64 
54 

62 
26 

47 
22 

62.9 
51.0 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

73 
27 

73 
40 

71 
31 

65 
34 

66 

50 

75 

21 

64 
29 

97 
34 

69 
27 

T2 

32 

TO 
32 

85 

45 

74 
25 

T4 
21 

64 
54 

65 
54 

54 

54 

55 

35 

98 

32 

37 
20 

32 

7 

49 
9 

60 
13 

94 

32 

54 
28 

59 
32 

65 

52 

62 

29 

36 
22 

61.9 
26.9 

MtDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

72 

30 

75 
33 

72 
34 

65 
59 

60 
52 

60 
25 

92 

32 

53 
25 

68 

50 

70 
56 

71 
56 

tl 

65 
28 

T5 

28 

65 
97 

64 
56 

55 
58 

52 
42 

59 
52 

1! 

51 
8 

49 
12 

98 

IT 

60 
34 

55 
34 

59 
34 

62 
55 

48 
27 

37 
21 

99.9 

91.1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

71 
35 

72 
39 

70 
37 

65 

44 

54 
38 

62 
29 

47 
31 

57 
55 

66 
51 

70 
52 

71 
52 

66 
49 

62 
34 

71 
56 

69 
53 

56 
41 

53 

41 

65 
45 

47 
32 

40 
14 

28 
12 

49 
22 

61 
23 

5T 
46 

55 

43 

59 
45 

64 
45 

45 

51 

32 

16 

98.3 

36.4 

MORGANTOWN  L  AND  0 

MAX 

MIN 

71 
5<> 

72 
36 

70 
55 

65 
39 

56 
58 

62 
32 

49 
30 

59 

54 

66 
52 

71 
41 

70 
39 

69 
11 

63 
94 

72 
52 

65 
55 

64 
56 

95 
58 

58 

41 

64 
33 

41 
21 

50 
12 

48 
18 

61 
20 

56 
35 

55 

42 

60 
59 

62 
56 

99 

52 

39 

20 

99.7 
94.3 

WFSTON 

MAX 

MIN 

65 

50 

75 
51 

7J 
32 

71 
32 

66 
52 

91 
29 

67 
25 

57 
29 

62 

50 

69 
29 

72 

57 

TO 
43 

69 

30 

6T 
29 

75 
29 

65 

45 

59 

43 

56 

44 

65 
55 

41 
25 

29 

10 

32 

10 

53 

13 

60 
21 

55 

41 

56 
35 

59 
35 

65 

SO 

49 
29 

60.8 
50.2 

WEST  UNION 
tt    ft    « 

MAX 

MIN 

73 

30 

7* 
3* 

73 
33 

67 
59 

60 
51 

67 
24 

53 

52 

59 
51 

68 
29 

70 
57 

70 
58 

«9 
48 

66 
28 

T3 

50 

64 
95 

64 
37 

55 

39 

57 
43 

60 
52 

40 
21 

31 

7 

50 
12 

60 
IT 

55 

56 

56 

40 

61 
51 

63 
54 

55 

28 

55 

22 

60.6 
31.7 

SOUTHWESTERN        03 

Charleston  we  ap 

MAX 

MIN 

75 
it. 

76 
43 

74 

40 

70 
43 

60 
37 

71 
29 

57 

40 

61 
53 

70 
55 

75 
43 

71 
48 

TO 

44 

69 
31 

T4 
3T 

TS 

58 

61 

44 

56 

46 

66 
45 

47 
33 

42 
19 

92 

11 

91 
14 

96 

22 

94 

49 

9T 

40 

62 

34 

65 
44 

44 
51 

39 

IT 

61.9 
56.4 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

73 
57 

79 
*0 

79 
37 

78 

40 

71 
34 

64 
29 

72 
31 

58 

53 

61 
39 

72 

37 

75 

40 

T3 
48 

73 
51 

T3 
33 

T9 
59 

75 
46 

65 
48 

59 
46 

68 
34 

49 

2T 

54 

12 

?! 

97 
19 

58 

28 

95 
59 

61 
35 

6T 
5T 

67 
30 

46 
23 

65.2 
93.9 

CORTON 

MAX 

MIN 

75 
5« 

77 
37 

74 
31 

70 
36 

62 

50 

71 
26 

98 
32 

60 
34 

TO 
30 

73 
94 

74 
56 

T2 

73 
28 

T5 
29 

T5 
45 

66 
26 

5T 
43 

59 
40 

68 
52 

4T 
29 

54 

T 

94 

10 

60 
17 

95 
59 

5T 
37 

64 
32 

6T 
3T 

9T 
28 

99 
22 

64.0 
31.2 

BLNLOW  5  E 

MAX 

Mm 

75 
»9 

75 

72 

40 

73 

45 

66 
56 

67 
32 

62 

43 

61 
31 

72 
38 

73 

47 

74 
92 

71 

50 

72 
37 

T7 
49 

T5 
59 

65 
41 

57 
45 

61 
42 

58 

29 

5T 
20 

55 

8 

55 

18 

59 

27 

58 

44 

59 
56 

65 
55 

65 
50 

9T 
52 

36 

IT 

63.5 
36.2 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

70 
52 

76 
35 

74 
32 

74 
35 

70 
27 

63 

24 

68 
27 

60 
28 

71 
29 

73 
32 

T4 
49 

72 
26 

70 
27 

TT 
52 

74 
36 

64 
58 

56 
46 

65 
33 

55 
25 

52 

T 

39 

T 

n 

58 

26 

97 
56 

IS 

65 
28 

66 
26 

4T 
22 

64.0 
28.7 

HPGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

Mm 

68 
55 

7* 
34 

72 
35 

73 
38 

67 
52 

61 
51 

63 
32 

60 
51 

62 
32 

69 
54 

72 
36 

T3 

94 

70 
35 

70 
54 

T6 
55 

68 
43 

60 
42 

56 

45 

59 

32 

4T 
24 

52 

11 

39 

11 

92 

13 

52 

21 

55 
45 

98 

33 

63 
35 

65 
28 

46 
24 

61.8 
52.2 

HUNTINGTON  FEO  BLDG 

MAX 

Mm 

78 
«I 

78 
46 

78 
44 

71 
46 

64 
39 

67 
55 

60 
41 

61 
56 

70 
37 

72 
44 

73 
54 

69 
•  0 

71 
56 

75 
59 

75 
60 

63 

44 

56 

46 

59 
38 

42 
52 

42 
24 

35 

16 

94 

20 

99 

27 

54 
45 

57 
42 

69 
35 

64 
45 

44 
53 

35 

19 

62.1 
58.4 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

73 
56 

74 
42 

72 
39 

70 
41 

60 
35 

64 
29 

59 
39 

59 

50 

70 
34 

72 
91 

74 
56 

TO 
47 

67 
52 

77 
3T 

74 
60 

61 
42 

55 

46 

60 
58 

42 
30 

54 
19 

55 
8 

91 
19 

94 
21 

54 
43 

98 

99 

62 

50 

65 
42 

45 

50 

52 
18 

60.4 
35.9 

See  Reference  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIROINIA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

S. 

(0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

UrSAN 

MAX 

MDJ 

72 
41 

77 
40 

76 
35 

72 
35 

73 
36 

H 

63 
33 

92 

38 

62 
35 

69 
35 

72 
43 

72 
33 

li 

77 
40 

79 
46 

66 
48 

53 

48 

70 
39 

35 

29 

39 

13 

38 
13 

51 
15 

99 

26 

58 
38 

60 
35 

63 
34 

67 
32 

49 
26 

63.2 
34.0 

LCNDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

70 

<.o 

76 

41 

73 
39 

75 

41 

69 
37 

62 
34 

69 
39 

92 

36 

70 
39 

71 
42 

TO 
38 

I? 

75 
38 

T9 
46 

63 
46 

55 
45 

72 
36 

45 
32 

32 

14 

36 
14 

53 

18 

59 

28 

94 

39 

59 
36 

62 
38 

68 
33 

49 
29 

63.0 
35.7 

M4DIS0N 

MAX 
MIN 

71 
38 

76 
39 

75 
34 

73 
34 

70 
33 

59 
29 

61 
31 

90 
35 

70 
39 

72 
43 

71 
31 

69 
31 

76 
36 

74 
43 

64 
44 

93 

47 

66 
34 

44 
30 

33 

11 

33 
U 

47 
15 

57 
24 

97 
38 

57 
33 

60 
33 

67 
31 

47 
24 

62.0 
52.9 

PCINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

Mm 

74 
32 

74 
37 

72 
36 

68 
37 

62 
27 

64 
23 

58 
34 

62 
30 

71 
41 

71 
48 

66 
28 

76 
30 

71 
55 

65 
37 

55 

43 

62 

41 

98 

30 

39 
22 

33 

9 

50 
11 

96 
IT 

66 

39 

57 
37 

63 
31 

65 
36 

55 

30 

40 
18 

61.5 
52.1 

RAVENSMQOO  DAM  22 

MAX 

Mm 

75 
34 

76 
37 

74 
36 

73 

40 

67 
32 

67 
26 

69 
33 

64 
32 

70 
37 

72 

70 
29 

73 
31 

72 
94 

66 
37 

58 

46 

58 
44 

52 
32 

42 
22 

36 
8 

90 
12 

97 
19 

66 
46 

56 

41 

63 
34 

66 
42 

61 
28 

45 
21 

65.5 

55.6 

RIPLEY 

MAX 

Mm 

77 
31 

72 
24 

76 
33 

70 
33 

63 
26 

73 
26 

62 

30 

64 
28 

73 
33 

71 
}0 

72 
26 

72 
29 

70 
51 

69 
36 

97 
44 

59 
42 

98 
27 

42 

20 

39 
5 

52 
11 

56 
16 

59 

40 

99 
36 

55 
29 

66 
36 

60 
23 

39 

20 

69.2 

50.0 

SPENCER 

MAX 

Mm 

73 
34 

73 
36 

73 
35 

70 
30 

68 
29 

64 
26 

60 
32 

61 
28 

69 
30 

72 
38 

66 
»3 

69 

30 

74 
30 

70 
95 

64 
41 

99 

45 

67 
42 

59 

29 

40 
19 

33 
5 

50 
12 

56 
18 

94 
41 

97 
38 

62 
34 

64 
34 

58 

33 

40 
20 

61.7 
52.7 

NAVNE  2 

MAX 

Mm 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

75 
40 

78 
40 

78 
35 

77 
35 

76 
37 

73 
37 

63 
32 

64 
34 

56 
39 

63 
37 

73 
35 

79 
39 

74 
49 

72 
35 

75 
37 

78 
39 

76 
93 

67 

90 

94 
90 

70 
39 

47 
29 

36 
14 

40 
15 

56 

20 

99 
30 

60 
38 

62 
35 

66 
35 

68 
32 

57 
24 

65.6 
56.1 

WINFIELB  LOCKS 

•    •    » 

max 

Mm 

69 
34 

74 
38 

75 

40 

74 
39 

73 
41 

69 
3* 

62 
3S 

67 
33 

57 
35 

60 
33 

70 
37 

72 
41 

73 
48 

70 
39 

70 
35 

75 
40 

73 
42 

59 
42 

96 
46 

61 
39 

44 
24 

31 
14 

31 
13 

54 
20 

98 
26 

96 
42 

58 
34 

62 
34 

66 
31 

47 
29 

62.2 
34.2 

CENTRAL             OA 

ARBOVALE  2 

max 
Mm 

67 
24 

70 
26 

70 
24 

68 
26 

60 
27 

67 
36 

66 
18 

64 
24 

90 
23 

69 
26 

67 

63 
♦5 

96 

32 

52 

29 

33 

20 

39 
5 

42 

11 

99 
33 

60 
30 

94 
38 

48 
31 

48 
16 

56.5 

26.4 

BAVARD 

MAX 

Mm 

63 
23 

66 
25 

62 
28 

64 
25 

59 

30 

53 
38 

60 
22 

It 

94 
24 

64 
32 

61 
44 

96 
27 

64 
22 

60 
46 

99 
36 

60 
28 

35 

18 

43 
10 

57 
19 

47 
35 

59 
33 

56 
32 

52 
30 

59 

18 

54.6 
27.4 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

max 

Mm 

68 
37 

69 
32 

69 
31 

68 
29 

67 
32 

59 
31 

69 
22 

56 
35 

58 
31 

70 
30 

69 
92 

67 
26 

71 
30 

67 
47 

62 

43 

62 
29 

39 

21 

52 
10 

97 
23 

53 

34 

62 
27 

60 
46 

97 
29 

36 
16 

60.0 
31.5 

BECKLEY  MB  AP 

MAX 

Mm 

68 
44 

68 

43 

68 
42 

66 
38 

63 
43 

57 
34 

68 
29 

54 
38 

56 
27 

67 
46 

64 
44 

66 
37 

68 

45 

69 
94 

60 
43 

92 
42 

62 

48 

60 
28 

39 

12 

50 
IT 

91 
39 

51 
34 

60 
33 

59 

40 

42 
26 

32 
13 

57.5 
55.3 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

MAX 

Mm 

BRANDONVILLE 

MAX 

Mm 

64 
29 

69 
28 

69 
37 

68 
28 

68 
35 

60 
40 

50 
20 

n 

55 

31 

64 
29 

67 
10 

63 
30 

69 
24 

69 
38 

60 
38 

50 
39 

62 
30 

37 
20 

26 
11 

46 
15 

61 
40 

90 
40 

59 

40 

99 
32 

40 
21 

56.6 
30.0 

Buckeye 

MAX 

Mm 

69 
28 

70 
25 

71 
24 

71 
24 

65 

27 

66 

It 

64 
23 

62 
22 

TO 
27 

69 
43 

68 
22 

69 
20 

67 
42 

66 

43 

90 
49 

59 
32 

38 
24 

92 

7 

90 
19 

94 
39 

99 
26 

53 

29 

92 
29 

42 
20 

59.6 

27.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

64 
26 

66 
25 

62 
29 

63 
23 

57 
28 

62 

16 

55 

24 

95 

34 

62 
34 

IS 

47 

62 
29 

62 
28 

62 

47 

96 
36 

94 
36 

52 
26 

34 
14 

42 
13 

55 

17 

45 
34 

97 
32 

49 

40 

47 
29 

32 

15 

93.9 

26.6 

ELKtNS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
28 

74 
29 

68 
30 

68 
28 

62 
51 

65 
22 

58 
28 

59 
29 

69 

30 

69 
37 

64 
26 

70 
26 

64 
93 

95 

43 

64 
40 

64 
29 

39 
13 

91 
8 

58 
16 

92 

36 

63 
35 

58 
44 

44 
26 

30 
17 

96.6 
29.3 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

60 
42 

64 
32 

63 
33 

66 
33 

66 
34 

56 
26 

66 
26 

53 
33 

61 
46 

61 
49 

61 

30 

61 
30 

64 
32 

62 

46 

49 
42 

58 
30 

34 
24 

28 
9 

49 
16 

49 
26 

46 
30 

55 

30 

97 
31 

39 
22 

94,6 
31.6 

hopemont 

MAX 

Mm 

70 
21 

66 
29 

68 
32 

64 
30 

69 
28 

61 
25 

67 

40 

68 
44 

48 
24 

«0 
16 

56 
34 

64 
34 

60 
90 

94 
38 

66 
36 

98 
28 

34 
18 

40 
16 

96 
26 

48 
42 

57 
42 

63 

40 

90 
30 

46 
16 

55.4 

30.9 

Mf  ROSS 

MAX 

Mm 

71 
30 

71 
27 

72 
28 

70 
27 

70 
26 

72 

20 

67 
30 

ss 

29 

68 
29 

66 
SO 

69 
23 

69 
29 

66 
44 

65 

40 

56 
44 

60 
27 

38 
21 

54 

7 

93 

18 

54 
34 

61 
28 

58 
43 

93 

30 

54 
14 

60.6 
28.6 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

70 
32 

73 
39 

72 
43 

74 
34 

71 
36 

60 
27 

72 
27 

98 
30 

6S 
33 

TO 
39 

68 
32 

72 
32 

74 
40 

71 

44 

55 

43 

63 
31 

43 
26 

35 

9 

97 
16 

96 
39 

97 
30 

65 
28 

61 
34 

46 
24 

61.8 
31.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

66 
29 

70 
32 

72 
32 

67 
29 

70 
31 

68 

26 

65 
26 

93 

26 

60 
30 

67 
39 

69 
28 

69 
29 

70 
34 

63 
43 

52 

41 

67 
32 

40 
23 

28 
10 

90 
14 

97 
41 

93 
39 

63 
37 

60 
39 

45 
24 

58.6 
29.9 

PICKENS  I 

MAX 

Mm 

70 
32 

71 
34 

67 

31 

67 
32 

60 
34 

68 
23 

58 
30 

98 
26 

60 
32 

62 

*0 

67 
26 

68 
30 

60 
47 

97 
39 

61 
41 

61 
28 

38 
17 

46 
13 

96 
22 

90 
34 

62 
32 

96 

49 

91 
27 

26 

16 

97,3 

30.3 

RICHMOOD 

MAX 

Mm 

70 
34 

73 
33 

70 
35 

66 

30 

62 

31 

72 
22 

56 
32 

63 
25 

68 
30 

64 
92 

71 
26 

68 
32 

66 
46 

63 

42 

61 
44 

62 
29 

36 
21 

91 
11 

95 

23 

93 

37 

63 

30 

58 
46 

93 

30 

56 

17 

60.1 
31.2 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

73 
32 

74 
35 

72 

37 

72 
33 

64 
3S 

69 
28 

57 
28 

61 
29 

71 
36 

66 

90 

66 
30 

72 

30 

64 
91 

62 
42 

93 

40 

66 

42 

66 
31 

40 
22 

90 
10 

63 
19 

93 

41 

64 
38 

60 
36 

68 
33 

54 

20 

60.8 
32.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

67 
36 

65 
37 

67 
40 

62 

41 

62 
42 

92 
32 

65 
33 

68 
35 

69 

44 

67 

90 

60 
38 

62 
35 

67 
36 

60 
38 

92 

38 

52 

38 

58 

28 

37 
22 

32 

10 

48 
25 

47 
38 

50 
35 

55 

34 

60 
30 

56 
22 

96.7 
54.1 

WFBSTEB  SPRINGS  1  E 

•    *    ft 

MAX 

Mm 

76 
40 

75 
32 

76 
34 

73 
32 

66 
35 

66 
26 

57 
30 

96 
26 

68 
28 

72 
32 

69 
92 

69 
28 

71 
31 

68 

49 

62 

43 

94 
42 

65 
45 

67 
32 

40 
24 

45 

9 

42 
13 

59 
22 

54 
40 

55 
35 

62 

40 

58 
29 

58 
21 

61.8 
52. T 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

65 
35 

63 
35 

65 
35 

67 
35 

66 
39 

62 
38 

60 
26 

60 
39 

97 
35 

69 
26 

66 
63 

63 
12 

69 
31 

69 
91 

67 
51 

62 

48 

62 
48 

62 
29 

35 

27 

38 
9 

54 
25 

93 

42 

57 
30 

59 
30 

57 
47 

96 
26 

49 
16 

59.9 

54,7 

Bi  uefield  faa  airport 

MAX 

Mm 

65 
46 

65 
40 

65 

44 

67 
43 

61 
46 

68 
39 

64 
38 

54 
41 

94 
30 

64 

40 

66 

50 

63 

90 

66 
49 

65 
59 

58 
49 

92 

46 

63 

47 

67 
28 

33 

14 

31 
8 

65 

30 

94 
39 

48 
34 

62 

38 

68 

42 

42 
52 

34 
12 

96,9 
58.1 

61  UESTONE  0AM 

MAX 

Mm 

64 
36 

67 
34 

68 
32 

69 
32 

71 
33 

68 
36 

63 
29 

58 
30 

58 
34 

60 
35 

63 
32 

68 
34 

69 
32 

72 
31 

71 
49 

69 
47 

56 

48 

65 

36 

42 

30 

36 
12 

48 
16 

52 
23 

58 
40 

55 
32 

60 
33 

60 
36 

46 
28 

60.2 
52.2 

G«OY 

MAX 

Mm 

74 
36 

78 
32 

76 
31 

71 
31 

73 
31 

68 
33 

63 
26 

71 
30 

93 

43 

60 
34 

70 
31 

te 

34 

69 

30 

75 
30 

72 

45 

63 

91 

53 

49 

69 
34 

45 
32 

35 

10 

66 
15 

68 
24 

56 
34 

96 
31 

70 
31 

65 
29 

46 
26 

63,2 

31,5 

kcpperston 

MAX 

Mm 

71 
39 

69 
37 

69 
36 

69 
34 

67 
36 

62 
37 

62 
28 

52 
39 

56 
36 

61 
32 

69 
34 

64 
90 

60 
31 

70 
49 

64 
48 

99 

46 

65 
48 

64 
31 

41 
26 

31 

10 

40 
14 

56 
24 

54 
46 

53 
39 

92 

30 

63 
45 

60 
31 

37 
20 

99,2 
54,8 

LFWISBURG  2  SSW 

MAX 

Mm 

70 
33 

70 
40 

69 
33 

70 
30 

65 
32 

62 

38 

65 
25 

64 
35 

99 

28 

69 
25 

69 

30 

6T 
30 

66 

90 

68 
28 

70 
29 

70 
90 

66 
44 

95 

44 

61 
46 

69 
30 

35 

21 

36 

9 

50 
10 

53 

22 

55 

40 

64 
37 

60 
31 

56 
39 

54 
33 

42 
17 

60,1 
52.0 

See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
-    142    - 


ConlLnu*d 

DAILY  TEMPERATURES 

H(!,t  VIRQINJA 
NOVEMMR  1964 

SUIIon 

Dtyol  Month 

\ 

1 

1 

3 

4 

s 

S 

7 

s 

9 

10 

11 

11 

13 

14 

IS 

IB 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

21 

27 

21 

2* 

30 

11 

I 

riNCVILLE 

MAX 

HIM 

T> 

TJ 

50 

TJ 

10 

T» 

31 

68 
tl 

41 
24 

!i 

48 

33 

44 
31 

72 
31 

48 

33 

48 

51 

M 

72 

31 

Tl 
44 

41 

50 

9) 
48 

42 
29 

35 

10 

94 

10 

51 
14 

IJ 

57 
55 

95 
33 

42 

51 

\l 

n 

40.5 
10.4 

UNION 

MAX 

Mm 

AT 
52 

69 
28 

TO 
29 

Tl 
29 

69 

30 

68 

33 

41 

22 

60 
2T 

58 

31 

66 
29 

74 
30 

69 
53 

68 
26 

TO 
27 

71 
59 

TO 
4T 

44 

47 

95 

47 

42 
28 

54 

T 

34 

11 

92 

14 

55 

23 

5T 
56 

99 

2T 

65 
29 

96 

51 

4T 
25 

40. T 
29.2 

WHITt  SULPHUR  SPRINGS 

tt    tt    • 

MAX 
MIN 

Tl 
2> 

Tl 
2T 

Tl 
2T 

T2 
2T 

68 
29 

66 
39 

68 

23 

62 
32 

60 
28 

Tl 
2T 

69 
29 

69 
99 

70 
26 

72 
24 

Tl 
44 

48 

4T 

58 
48 

64 
46 

38 

28 

94 

10 

55 

10 

96 

16 

54 

41 

55 

40 

43 

29 

96 
54 

94 

34 

45 

21 

42.2 
51.3 

NORTHEtSTERN       Oe 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

6* 
26 

66 
28 

At 
33 

68 
29 

68 

32 

59 
49 

45 

14 

It 

65 
30 

48 

30 

T2 
3T 

73 
35 

70 
48 

64 
41 

48 
26 

49 
44 

49 
46 

55 

49 

91 
42 

93 

27 

42 
24 

34 

18 

53 

10 

54 

14 

52 
93 

97 

49 

96 

41 

91 
34 

92 

42 

43 

2T 

59.3 

55.0 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

TO 
29 

TO 
>0 

6« 
29 

TO 
29 

66 
53 

60 

40 

T4 
24 

58 

30 

45 
24 

li 

T2 
32 

70 
34 

48 

44 

69 
28 

T3 
28 

48 

49 

65 
40 

99 

41 

95 

42 

93 
32 

59 

24 

36 

10 

40 
15 

54 
22 

52 

37 

56 
39 

43 
34 

94 
33 

50 
31 

36 
22 

60.  T 
50.9 

MtRPERS  FERRY  N<T  MON 

MAX 

Mm 

61 
J} 

6T 

6T 
39 

TO 
34 

T3 
38 

T3 
JT 

u 

61 
32 

66 
33 

69 
34 

T5 
40 

TT 
38 

73 

49 

68 
44 

Tl 
33 

TO 
48 

Tl 
44 

70 
42 

61 
42 

63 

40 

43 

29 

40 
20 

51 

IT 

54 
21 

57 
44 

40 
48 

40 
43 

91 

43 

55 

41 

48 
29 

45.0 
56. T 

KFtRNEYSVILLE  1  NU 

MAX 

Mm 

60 

2e 

6> 

28 

6A 
1* 

S8 

SO 

6T 
53 

TO 
4T 

54 

2T 

64 
29 

9T 
32 

43 
28 

69 
9T 

Tl 
39 

79 
52 

71 
43 

69 
24 

66 
49 

TO 
40 

41 

45 

96 
42 

99 
41 

44 
27 

39 

18 

35 

12 

49 
16 

93 

39 

59 
36 

98 
44 

56 
3T 

53 

38 

50 
28 

59.2 
55.8 

KEYSER 

MAX 

Mm 

M«*TINSBURG  F«*  AP 

MAX 

Mm 

63 
29 

6S 

30 

60 
35 

6T 
31 

Tl 
33 

ss 

3* 

45 
2T 

98 
2T 

64 
32 

48 
28 

T3 

3T 

T9 
39 

T2 
56 

65 
35 

66 
28 

Tl 
46 

62 

44 

58 

49 

46 
42 

98 
27 

40 
21 

36 
18 

50 
12 

55 

17 

97 
37 

9T 

4T 

5T 
36 

50 
35 

92 
31 

35 

21 

59.1 
32.5 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

6T 
28 

6} 
29 

62 
29 

68 
29 

66 
34 

11 

48 

24 

J? 

6T 
27 

n 

6T 

3T 

TO 
39 

6T 
48 

63 
33 

l\ 

69 
44 

6T 
41 

98 
49 

94 

41 

60 
37 

39 
29 

35 

8 

92 

12 

it 

l\ 

94 

41 

98 

3T 

55 
35 

50 
34 

36 
23 

59.2 
32.2 

HOOREFIELD  MCNEILL 

MAX 

Mm 

OMPS 

MAX 

Mm 

S9 
29 

60 
29 

63 
5« 

S8 

30 

66 
34 

69 
46 

52 
32 

65 
29 

56 
30 

42 
38 

46 
40 

:\ 

T2 
13 

69 
46 

62 
29 

6T 
31 

68 
45 

41 

44 

99 

41 

60 
36 

42 
25 

32 

IT 

32 
12 

50 
18 

94 

20 

53 

39 

55 

49 

54 
33 

55 

59 

46 
26 

97.9 
33.8 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

6T 
26 

6T 
30 

6T 
29 

TO 
29 

6T 
34 

61 
46 

4T 
24 

63 
28 

65 

25 

70 
25 

T2 
37 

73 
38 

71 
58 

46 
35 

73 

27 

TO 
53 

70 
47 

42 

48 

97 
41 

66 
39 

43 
26 

39 
15 

59 
12 

54 
20 

92 
99 

60 
45 

98 
38 

42 
31 

53 

36 

53 

24 

62.6 
33.4 

PIEDNONT 

MAX 

Mm 

64 
J5 

6S 
36 

66 

44 

64 
39 

69 
39 

65 
42 

5! 
38 

68 
32 

59 
34 

49 
94 

67 

40 

74 
49 

T2 
14 

68 
41 

47 

40 

T2 

50 

44 

40 

97 

40 

56 

40 

58 

34 

40 
24 

24 

14 

30 
U 

54 
28 

54 
35 

52 

41 

94 

40 

96 

42 

56 
36 

46 
26 

98.9 
36.8 

RRNNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

66 
28 

66 
30 

62 
32 

69 
31 

68 
32 

62 
47 

s? 

5T 
23 

45 
27 

70 
28 

79 
39 

73 
32 

70 
43 

44 
34 

72 
29 

49 
44 

49 
♦3 

98 
49 

53 
43 

54 
39 

43 
23 

35 

14 

55 

9 

58 
14 

50 
39 

56 

4T 

40 
43 

58 
34 

55 

39 

44 
27 

60.8 
32.7 

hardensville  r  m  farm 

MAX 

Mm 

61 

66 
30 

66 
31 

61 
30 

69 
34 

68 
42 

TO 
25 

57 
29 

45 
27 

70 
30 

71 
33 

73 
37 

70 
35 

68 
27 

74 
33 

70 
44 

62 
49 

59 
43 

64 
40 

45 
27 

38 
11 

3T 
12 

57 
16 

57 
23 

54 
41 

58 

40 

58 
32 

5T 
36 

50 
28 

61.2 
31.6 

EVAPORATION  AND   WIND 


Day 

Of  Month 

3^A 

SlaUon 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•     *     4 

NORTH  CENTRAL       02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

MIND 

.07 
27 

.04 
20 

.06 
24 

.08 
24 

.06 
25 

.08 
43 

.04 
33 

.04 
23 

.03 
21 

.03 
26 

.04 
27 

.05 
31 

.10 
40 

.14 
41 

.05 
24 

•  OS 
20 

.00 
55 

.11 

57 

.OB 
42 

.03 
47 

ai 

98 

S6 

25 

XI 

77 

4S 

26 

47 

37 

uis 

tt    ft    ft 
SOUTHERN           05 

BLUESTONE  0AM 

EV*P 
MIND 
MAX 
MIN 

.05 
29 
5T 

40 

.04 
32 
59 

99 

.08 
13 
59 
»9 

.07 
30 
SB 
S9 

.05 
SO 
SB 
38 

.04 
47 
96 
36 

.U 
49 
SB 
3S 

.07 
40 
49 
35 

ft 
27 
48 
38 

.02 
27 
50 
37 

.02 
25 
52 
38 

.05 
36 
S9 
38 

.02 
47 
57 
SB 

.07 
46 
44 
38 

.OS 
34 
SS 
3B 

.09 
36 
96 
34 

.06 
56 
63 
4B 

•  10 
40 
42 
50 

.02 
12 
SS 

SO 

.OS 
46 
54 
4S 

.08 
SI 
46 
35 

64 
3S 
31 

41 

31 

■ 

m 

32 

41 
31 

.10 
S7 
SO 
SB 

•  OS 
4B 
S3 
39 

.00 
37 
SO 
37 

.04 
44 
SO 
38 

.02 
43 
46 
3S 

1.S5B 
1173 
53.4 
3B.4 

ft    ft    ft 
NORTHEASTERN       06 

WARDENSVlLLE  R  M  FAR 

EVAP 

MIND 

MAX 

MIN 

.07 
16 
40 
40 

.08 
16 
41 
39 

.07 
16 
41 
40 

.06 
19 
94 
39 

.06 
10 
61 
39 

.03 
95 
60 
43 

ft 

: 

• 

.24 

44 
60 
39 

.02 
14 
49 
38 

.07 
14 
41 
38 

.06 

9 

59 

38 

.05 
10 
59 

40 

.08 
34 
40 
40 

.20 
101 
43 
41 

.06 
17 
42 
40 

.04 
19 
40 
38 

* 

m 

1 

« 

* 

f 

m 

* 

, 

• 

•■ 

i 

_ 

' 

• 

See  Reference  Notes  Following  SUtiOD  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


MEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1964 


Day  oimontli 


9       10      II      12      13      14      15       16      17      18      19     20      21     22     23     24     2S 


27     28      29     30      31 


*   •   • 

NORTHWESTERN 

01 

CR6ST0N  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

NEW  ««HTIN5VILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

PARKERSBURr-  FAA  IP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

PARKERSeuRG  W6  CITv 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WHEELING  WARWOOO  DM 

12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL 

02 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MORSANTOwN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SOUTHWESTERN 

03 

CHARLESTON  wS  Ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HUNTINGTON  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

MAeiSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WINFIELO  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

•    •    * 
CENTRAL 

0* 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BAvARO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CAMDEN  ON  6AULEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EQUIV 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ROWLEsBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  eNO 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•   «   ft 
SOUTHERN 

OS 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

BLUE5T0NE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•   «    • 
NORTHEASTERN 

0« 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

s.e 
s 

111 
1 

1.0 

i 

i.o 
I 

0.9 

T 

1.0 


l.S 


1.0 


1.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


i 

•-• 

W 

u 

s 

ODSCnVATlON 
TIMi:  ANtl 

s 

6 

p 

1i 

TABLia 

STATION 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

MONUNOAHCLA    PONtR    CO. 

i 

3 

§ 

i 

I 

i 

i! 

AismaNi 

00  *« 

0» 

PHI IT ON 

1«   2t 

19  >a 

1219 

;; 

AkOIMkCW 

oto< 

0» 

MONflOt 

JT    ** 

ao  la 

1595 

RAlllt    L<    SIMS 

AL^CNA   I   NN 

01*1 

AANOOL^H 

la  54 

19    40 

>0I0 

11 

AftlOVAkl    1 

0'A« 

P0CAN0N1AA 

it  i6 

r9  49 

JTIO 

*^ 

MRk.    NlII  It    R.    SHLtIS 

ATMIN)   CONtORO  COLLtfll 

cn» 

MERCIR 

»T   2* 

ai  01 

lAOO 

IP 

IP 

CONCOHO    COLLlOt 

BAY ARC 

a«ANi 

I*  1* 

T9    22 

21T1 

etCRUt    V    «    MOSPlIAt 

IT    4T 

ai  11 

1110 

Af 

91 

•  tCPlU»    MB    Af 

oi« 

HALLIftH 

JT    AT 

at  oT 

1504 

MID 

MIC 

U    1    WEATHER    BUREAU 

SCLINOTON 

041 : 

BARBOUR 

19   01 

If    56 

IkTt 

TA 

QEonci    R.    HILLVARO 

•eiitviLLt  DM  :o 

o: 

HOOD 

)•   09 

ai  45 

too 

H 

CORP&  OF    ENAINCiRS 

eiLVA 

0061 

0* 

NICHOLAS 

11     14 

ai  w 

TAB 

RAYM0N1>    t*    PHILLIPS 

KEhSON 

06  T« 

at 

HARRISON 

1' 

loao 

kf 

CLARKSBUNO   WAICR    ttOARD 

UCNS    AUN    I     Ml 

06»T 

01 

tYL«« 

*9  n 

ai  o« 

644 

81 

FMC    CORPOHAIION 

OtR«Llf    >CRlNiS 

OTtO 

o« 

HOHQAN 

39    JT 

6*0 

*P 

6f 

H,    M>    RuPPCNlHALi     III      { 

BIKCM   Blvlt    6    S»H 

NICHOLAS 

U    J» 

80    *T 

1865 

6( 

OLUtflUO    *»A    AIBPORT 

o*i\ 

MERCER 

IT  la 

ai  13 

2ao5 

MIO 

Ml( 

8LUCST0NI    DA- 

SUMMERS 

»T    »9 

80    51 

uaa 

BA 

it 

»* 

C    H 

CORPS   OF    INGINELRS             j 

SHANCHLANO 

10T> 

ja  11 

82    12 

600 

BERYL    L.     WINTERS                     1 

SflAN00t4vaLt 

loa) 

04 

PRESTON 

19    40 

T9  n 

1798 

BA 

»i 

VERL    L.    GALLOWAY 

ORUSHV   RJN 

WOA 

04 

PENDLETON 

la  50 

79    15 

1175 

H 

JOHN    0.     SHREVE 

BUCKCVC 

1214 

0*i  POCAHONTAS 

18    11 

80    08 

2100 

5P 

MISS    ILEAN    WALTON 

5J<AHANN0N    :    H 

iim 

OJ:  uPSHUR 

10 

39    00 

ao    L6 

1445 

6P 

6( 

DR.    ARTHUR    0.    OOULO 

dURK&VlLLt 

lift 

O.''  aRAHTCN 

36    52 

80    40 

u 

1)18 

RITCHIE 

19    10 

81     10 

680 

6P 

6P 

EUHfKA    PIPE    LINE    CO. 

CANAAN    VALLEY 

ilVi 

04 

wtBSTLR 

TUOiER 

18    22 
39    01 

80    36 
79    26 

2100 
3250 

6P 

t>f 

" 

HOWAfiO    FLtTCHEB 
BEN    T.    THOMPSON 

CENTBALIA    2    ^NN 

BRAXTON 

18    38 

80    35 

1250 

7* 

JAMES    W    LINGER 

CHARLtSTON   HB    «P 

mo 

18    22 

Bl    16 

939 

Miq 

MIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLCSION    I 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARltS»LlH6    i 

U7T    OJ 

HARRISON 

39    16 

80   21 

977 

MID 

MIC 

MIC 

c 

HENRY    R.    GAY 

CLAY    I 

1696 

0) 

CLAY 

38    2T 

81    C5 

722 

7A 

M 

MRS.     SARAH    a.     FRANKFORT 

CLCNDCNIN    I    &M 

IT2> 

0» 

3a    29 

81    22 

61% 

CORTON 

1959 

01 

KANAWHA 

38    29 

81    16 

64Q 

6F 

6P 

CRtSTON    I    SS* 

20?* 

WIRT 

38    56 

81     17 

6461 

SEWARU    H.     LYNCH                        1 

DAVIS 

2209 

04, 

TUCHER 

39    06 

79    28 

3120 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DftV    CREEK. 

RALEIGH 

81    28 

1264 

MRS.    RUTH    £.    JARRELL        ' 

WJNLOM   5   £ 

850 

5P 

5f 

KELLY    OROWNING                        | 

EAST    RAINELLE     3    HHi. 

GREENBRIER 

2*20 

T* 

MRS.    SUE    V.    WALKER             1 

ELMNS    Wd    AlBPORT 

;Tia 

RANDOLPH 

79    51 

197C« 

MIO 

MIC 

U.    S.    WEATHER    BUREAU        i 

ELLENBURO 

;t*6 

01 

RITCHIE 

19    16 

81    04 

805 

7* 

MRS.    «U6Y    L.    GORRELL        1 

FAIRMONT 

2920 

02 

MARION 

19    28 

80    08 

1298 

MID 

MIC 

cur    FILTRATION    PLANT      i 

FLAT    TOP 

30T2 

04 

MERCER 

f    37    35 

81    07 

3229 

7D 

TA 

C    H 

FREO    E.    aOWLlNG                     1 

FflA'VICLlN    2    NE 

06 

PENDLETON 

?    )T    22 

1900 

6P 

c 

GEORGE    D.    HAMMEn 

FREEMANSeuRC 

32J8 

LEWIS 

80    31 

1030 
142^ 

K 

EOUITABLE    GAS    CU. 

05 

■C 

JAMES    KISM 

GASSANAY 

02 

BRAXTON 

80    46 

840 

6P 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO.      , 

GLENVlLLE 

J5«i<i 

02 

80    50 

;'J 

LEWIS    WOLFE 

QBANTSVILLE    2    NM 

J6*a 

02 

8A 

^ 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

GRlFFITHSWILLE 

03 

NACiiER    VALLEY 

3798 

04 

WEBSie» 

38    39 

80    23 

1501 

T 

MRS.    LELA    H.    CARTER 

HALL 

3816 

02 

BAfiBOUfi 

10 

19    03 

80    07 

1375 

c 

HRStUPAL    R.    JACKSON           { 

HAMLIN 

3846 

03 

LINCOLN 

82    06 

642 

6A 

a* 

W.     VA.    WATER     SVC.    CO.      : 

HARPERS    FERRY 

06 

JEFFERSON 

405 

M1S5    ELEANOR    J.    WHITE      ■ 

HARPEBS    ferry    NAT    WON 

JEFFERSON 

220 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397<.    02 

WETZEL 

BO    40 

760 

HOPE     NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

i.we 

04 

FAYETTE 

T\    3B    07 

61    00 

MRS    MILDRED    £    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOLIS    0*M 

4200 

38    41 

82    11 

570 

7A 

HOPEMONT 

4264 

041  PRESTON 

11 

39    26 

79    31 

2490 

5f 

11 

MRS.    HARRIET    SHARPS           1 

HORNER 

02;  LEWIS 

6 

18    59 

80    22 

10T5 

af 

CLARKSBURG  WATER   BOARD  ' 

HOULT    LOCK    IS 

4309 

0  2;  MARION 

' 

19    30 

60    08 

878 

izh 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4^69 

01.  WETZEL 

8 

39    41 

80    27 

1034 

c 

MFGRS.    LT.    .    MT.    CO. 

(HUNTINGTON    FED   aLOG 

4338 

03,  CABELL 

MIC 

'c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    WB    AlfiPORT 

03    HAYNE 

U.    S.    WEATHER   BUREAU 

lAESER 

1084 

MRS    RUTH    L.SUEMORE 

IRELAND 

6 

80    28 

1142 

CLARKSBURG    wAIER    BOARD 

JANE    LEW 

4559 

02 

LEWIS 

6 

39    06 

SO    25 

1020 

AF 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

KEARNEYSVILLE     1    \W 

JEFFERSON 

9 

77    53 

550 

6* 

W    a    AGRICULTURE    SER    OfH 

HERMIT 

«ei6!  03 

MINGO 

82    24 

625 

KEVSER 

48J6 

06 

MINERAL 

9 

78    59 

930l 

5F 

5f 

POTOMAC    STATE    COLLEGE      1 

ROPPERSTON 

4956 

WYOMING 

' 

61    34 

1450 

6P 

6P 

MOPE     NATURAL    GAS    CO. 

5002 

02 

MONONGALIA 

79    51 

900 

7« 

c 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEHISBURG   2    SSW 

5224 

GREENBRIER 

80    28 

2185 

LINOSIDE 

2000 

c 

LIVERPOOL 

ssaaj  03 

JACKSON 

a 

c 

LDCi^NEy 

GILMER 

5    36    51 

80    56 

HOPE    NATURAL    GAS    CD. 

LOGAN 

S353i  03 

82    00 

COY    £.    MARSHALL 

LONDON    LOCKS 

53651   03 

KA\AhHA 

4    3B    12 

81    22 

623 

7fl 

71 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

55631   03 

eoONE 

81    49 

675 

J,    E.    CURRY 

MANNINGTON    1    N 

5621    02 

6    39    33 

60    21 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    W 

5626 

02 

MARION 

* 

39    32 

80   22 

995 

_^ 

ORA    6,    FROST 

" 

^ 

OBHIIBVATION 

i 

I 

M        M 

1 

11 

TIMi:  AND 

3         P 

i 

B 

TABLEfl 

STATION 

! 

COUNTY 

fi     E 

! 

> 

OBSHRVCH 

i 

i    3 

1 

§ 

i 

s 

5 

it 

o 

^ 

Q 

B 

1 

& 

S> 

MAUL  IN TON 

5471 

04 

POCAItONtAk 

11  II 

ao 

0» 

il«0 

t 

(ICIi    A.    CuRBr 

MAHTIN50ytH»    fA*    •P 

BiRKtLtV 

19    14 

77 

»« 

Mi 

Hl( 

MIC 

rif.    AVIAtlCffI    AUNCY 

HARTIN5mJPU    2    W 

OtRKlLlY 

1*    1* 

00 

51* 

t 

liy>4(fll(    ,  .    /HKwILL 

NATHIAt 

5711 

04 

HARDY 

)•    91 

T« 

51 
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REFERENCE    NOTES 

AddlUonal  information  regarding  the  climate  of  Weat  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  ClimatologlBt,  Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University    Moreantown 
West  Virginia    26506.    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  »<»  b-s*.  s  j.b. 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negat        departures  of  average  daUy  temperatures  from  6S*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

pBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipita- 
Uon    table.     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Uble 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  of  snowfaU  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleel.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■*-•■      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tl       Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
buUding. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc, ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  pubUcations  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.    20402, 

USCOMM-WB-AsheviUe,  N.  C. -1/11/65-750 
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WEST    VIRGINIA 


DECEMBER    1964 


SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


This  December  was  mild  and  damp.  The  State 
shared  In  the  general  thaw  prevalent  throughout 
the  northeastern  United  States  the  latter  half 
of  the  month.  Holiday  skiers  were  disappointed 
as  the  snow  cover  melted  from  the  slopes. 
Record  high  temperatures,  ranging  up  to  the 
high  sixties  and  low  seventies,  were  recorded 
at  many  stations  on  the  24th  and  25th. 


Although  precipitation  totals  for  the  month  were 
generally  average,  most  of  it  fell  as  rain.  Most 
stations  had  some  measurable  form  of  precipita- 
tion on  at  least  15  days.  Snowfall  over  most  of 
the  State,  excluding  the  more  northern  mountain 
areas,  totaled  only  1  to  2  Inches.  Cloudiness 
was  heavier  than  usual.  Parkersburg  measured 
22  percent  of  possible  hours  of  sunshine;  the 
monthly  average  is  29  percent. 

Robert  O.  Weedfall 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  196* 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST   TEMPERATUREi        79°    ON   THE    24TH   AT    CORTON 

LOWEST    TEMPERATURE,  -10°    ON    THE    19TH    AT    CANAAN   VALLEY 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,         6.97    INCHES    AT    ROWLESBURG    1 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,         1.75    INCHES    AT   MATHIAS 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION,       1.60    INCHES    ON    THE    12TH    AT    WASHINGTON    DAM    19 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,         22.0    INCHES    AT    PICKENS    1 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,       11    INCHES    ON    THE    1ST    AT    ALPENA    1    NW 
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MLINSTON 

•(NSON 

eUCKHANNON  2  u 
BURNSVILLt 
CENTRAL lA  2  NNW 

A.ST 

♦  It* 

I. it 
A. SO 

.91   T 

!oi 

.10 
.26 

.19 

.06 
.02 

.71 

.•4 

1,02 
,74 

.16 

'l2 

.08 
.90 

.21 

IlZ 

T 

.24 

.06 

T 
T 

T 
*02 

T 

.07 

.07 
.19 
.19 

T   loa 

•  9« 

Ta4 

.82 
.69 

.08 

.02 

.09 

•  12 

Io8 

•  09 

•  11 

T 
T 

T 

•  99 

.57 

1 32 
.42 
.42 

•  01 

• 

T 

.14 

'u 

.11 

.18 

.06 
•  01 

T 
T 

■  IT 

•  IT 
.90 

•  11 

.10 

III 

.16 

■  10 

l4« 

■  10 

■  46 

.14 

• 

.01 

.02 

.27 

T     .10 

•     ■ 

.11 
.01 

.19 

•01  . 

•     . 

■  St  . 

■  11  ■ 

■  St  ■ 

CI.ARIISBUR9  1 

FAIRMONT 

SASSAMAV 

6LENVILLC 
GRANTSVILLE  2  Nw 

A. 11 
4, At 
S.lt 

J.TO 
A.«A 

.12   .60 
.02   .11 

.99 
T 

.19 

.27 
,26 
.99 
.«• 

1.99 

T 

.02 
.29 
.11 

.09 

T 
T 

.06 
.20 

T 

7 
T 
.02 

.05 

•  11 

T 

.91 

•  96 

•  07 

•  09 

.81 
.88 

.77 
.95 

1.10 

T 

.09 

.02 

.16 

.02 
.10 
.08 

•  41 

•  99 

.17 
T 

•  09 

.01 

•  02 

•  07 

•  35 

•  SO 

T 
•  04 

T 

.11 
.11 
.20 
.12 
•  11 

.01 

T 

•  19 

•  IT 

•  90 

•  It 

•  13 

.10 
.16 
.19 
.17 
.91 

•  TO 

•  It 
.11 
.41 
.61 

7 
7 
.02 

.01 

.11 
.01 

.11 
.11 
.19 

■  04  ', 
.01  '. 

HASTINOS 

MORNER 

MOULT  LOCK  IS 

IRELAND 

JANE  LEW 

S.A9 
3.SS 
A. 99 
».«T 

9.TA 

T 
.06 

.97 

.99 
.19 
.44 
.99 

.99 
.97 

.SO 
1.06 
.56 

.19 

.19 

.06 

.09 
.29 

.09 
.92 

.04 

.04 

•  05 

7 

•  04 

•  02 

•  10 

•  09 

.02   .29 
T 

•  02 

•  09 

•  06 

1.28 
.95 

1.13 
.90 
.94 

T 
.02 

.17 

.04 

T 

•  26 
.29 

.92 

•  22 

•  It 

•  28 

•  99 

•  09 

•  11 

.12 

•  19 

•  19 

•  60 

•  06 

T 

.14 
•  It 

■  09 
.20 

■  2T 

.19 
.IT 
.11 
.90 
.90 

.TT 

.Tt 
.19 
.IT 

•  01 

•  19 

•  02 

.01 

.09 

.14 
.09 

.0*  . 

.OT  ', 
.04  . 

LAKE  LVNN 
MANNtNGTON  1  N 
MANNING TON  1  w 
MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MORQANTOWN  EAA  AIRPORT 

A. 04 

s.ia 

9.91 
».TR 

A. 90 

.01  r   .10 

.SO 
.01        .19 

.60 
T     ,09   .60 

.43 
.45 

.12 
,6R 
.29 

.29 

.26 
.27 

T 

.04 
.10 
.02 
.02 
.02 

T 

T 

•  05 

•  01 

•  02 

•  09 

.09 

.09 
.02 
.02 

T 

.09 
.97 

.01 
.27 
.43 

1.05 
1.20 
1.56 
1.25 
.91 

.18 
.06 
.16 
.09 
.10 

.06 
.02 
.02 

T 

T     •Ol 
T     ^29 
T 

•  29 

•  97 

•  91 

•  19 

•  49 

.10 
.02 

•  01 

•  01 

•  It 

•  OB 

•  17 

•  09 

•  08 

T 

T    T 
•SI 

T 

T 

■  09 

■  10 

■  11 

■  10 

■  19 

.OT 
.31 
.01 
.10 
.90 

.99 

1.00 
1.96 
.46 

•  90 

•  64 

•  14 

•  01 
•01 

T 
•IT   .01 
■  St 

■SI 

■s* 

T   . 
■SI  '. 

aORGANTOMN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL  1 A 

HCSTON 

•  .49 
4.T4 
9.49 
4.99 
9. is 

.06   T 
.19   T 
.19 

.16   T 

.15 
.16 
.09 
.72 
.14 

.70 
.77 
.90 
.60 
.9) 

.19 

.97 

.2a 

.06 
.92 

.02 
.12 

.04 
.07 

.07 

T 

.04 

.12 

T 
7 
7 
T 
•  04 

.01 

•  04 

•  14 

•  12 

•  09 

.04 
T 
T     .01 

•  08 

•  02 

1.2D 
1.00 
.74 
.92 
.94 

.19 

.09 
.19 
T 
.19 

.12 

.09 
.10 
.11 
.10 

•  09 

T     T 
T 

•  29 

T     T 

.99 

.90 
.09 
.24 
.49 

T 
T 

•  04 

•  14 
.12 
.20 

.16 

.10 

T 
.01 

.01 

.04 

T 
T 

■  10 

■  11 

■  19 

■  IT 

■  19 

.06 
.10 
.06 
.16 

.10 

•  46 

•  61 

•  40 

•  19 

•  61 

.11 

•  20 

•  09 

•  01 

•  12 

■s« 

T    ■ll 

T    ■ll 

.11 

T    .tl 

•St  . 
T   ■ 
T   ■ 
■SI  ■ 

■s*  . 

BEST  UNION 

S.20 

T 

.12 

.47 

T 

.09 

T 

•  09 

•  22 

1.30 

.06 

.20 

.10 

.11 

■  19 

.91 

1^10 

•  01 

.11 

• 

SOUTHnESTERN        OS 

BRANCHlAND 

CHARLESTON  WB  Ap         It 

CHARLESTON  I 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  SW 

3.21 
3.T9 

.09       .19 

T     .04   .79 

.01        .22 

.22 

.10        .04 

.93 

.It 
.7« 
1.12 

1.04 

.19 

.09 
.02 
.10 
.17 

T 
T 
T 

.01 

T 

T 

.07 

.09 

T 

•  12 

T 

•  n 

•  22 

.08 
.01   .19 

T     T 

•  12 

.80 
.52 
.67 
.80 
.64 

,08 

.04 

.07 

.09 
.04 
•  06 

T 

•  22 

.14 

T 

.22 
.18 
.21 

•  06 

Io2 
.13 
.20 
.20 

.19 

T 

•  09 
.09 

T 

■  49 

.14 
.tl 
.90 

•  14 

.11 
■  11 
.1! 
.21 

.2T 

.61 

•  99 

•  91 

•  19 

•  40 

•  07 

•  01 

•  04 

•  to 

T 

.SI 

T    .01 

.Ot 

CORTON 

DUNLOH  9  E 

HAMLIN 

HOGSETT  SALLIPOLIi  SAD 

HUNTINGTON  PEO  BLOO 

9.Y9 

4.92 
9.i9 
4.00 
9.t2 

T 
T 

T 

.77 
1.01 
.29 
.13 

.06 

.52 
.25 
.95 

1.17 
.67 

.11 
.02 
.09 
.05 
.94 

.04 

T 
.01 

T 

.09 

T 

.09 

•  U 

•  17 

•  to 

•  09 

•  02 

•  to 

T    •SO 

•  07 

•  7S 

1.22 
.69 

.09 

.12 
.09 

.02 
.09 

•  02 
.09 

•  20 

•  27 

•  01 

•  17 

.09 
.19 

•  24 

.09 

.90 

.19 
.12 

.07 
.04 

T 
.01 

.01 

•  14 

■  99 

■  49 

■  31 

■  28 

.40 
.91 
.21 
.21 
.91 

•  90 
.19 
.66 
.49 
.92 

.01 
.01 

.02 

T 
T 

.01 

T 
T    T 
.01  .01 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

9,90 

9191 
9,«2 
9.44 

.09   .69 

.04        .94 
T          .14 
.09        .29 

.92 

.47 
.72 
.67 

.01 

.02 
.14 
.02 

.09 

.08 
.12 

.09 

7 

T 
.09 

T 

.08 

T 

•  OB 

•  11 

•  12 

•01   ^79 

7 

.49 

laa 

.96 

.79 

.09 

T 
.19 

.09 
.19 
.11 

T 

•  24 

T 

T 

.22 
.22 
.29 

.04 

T 

.06 

Il9 
.19 
.19 

T 

.11 

.01 

•  10 

.12 

.96 
■  94 
.28 

•  27 

111 

•  01 

•  11 

.11 

III 
.T9 

.19 

T 

loi 

•  09 

•  11 

T 
•    • 

■  09 

T 

■SI 

-   ' 

POINT  PLEASANT  S  NNE 
RAVENSUOOD  DAM  22 
RIPLET 
SPENCER 

■AVNE  2 

9.ST 
9.92 

4.T9 
9.T1 

T 
.09 

.71 
.16 

.SO 
.10 

.56 

1.21 

.60 

.at 

T 

.04 
.07 

.06 

T 

.01 

T 
T 

.01 

T 
T 

•  07 

•  08 

•  10 

T 

•01   •99 

•  08 
T     ^40 

T 

1.12 
1.29 

1.20 
1.09 

.09 

.10 
.02 

•  09 

•  02 

•  OS 

T 

•  14 
T 

•  17 

•  02 

.02 
.22 

.09 
.27 

T 

.11 

.09 
.11 
.09 

T 

«    ■    * 

■  99 

.29 

■  U 

•  19 

•  16 

•  11 

•  46 

•  20 

.4T 

• 

.02 
.09 

.04 
T 

t 
.10 

.ot 

■11  I 

T    9 

HI  DEN 

NiLLIAMSON 
HILLIAMSON  2 
MINPIELO  LOCKS 

4.20 
4.49 
9.2Y 
9.99 

.29 

T 

.12 
.70 
.44 
.10 

.52 
1.00 
.49 
.99 

.38 

.06 

.20 

.08 
.01 

.09 

T 
.07 

•  13 

•  40 

•  09 

•  10 

•  09 

.70 
•  BO 
.89 
1.29 

.07 
.09 

•  17 

•  OS 

•  OS 

T 

•  90 

•  20 

•  IS 
.91 

T 
.29 

.16 

.2* 

.06 

.01 

■21 

■  90 

■  >0 

■  2* 

•  It 

•  IT 
.10 

•  IT 

•  19 

•  10 

•  2* 

•  91 

.09 

.04 
.02 

.11 

■  09 

■  SI 

T 

«   •   • 
CENTRAL             0« 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NV 

ARBOVAlE  2 

BAtARD 

BECKLEy  V  A  HOSPITAL 

5.10 
9.9S 
9.7« 
9.91 
9.21 

.01   T    .19 
.99   .09   .19 

.10       .OT 
.21   T    .19 
.OS       .It 

.69 

.65 
•  64 
.46 
.29 

.2a 

.29 
.31 
.91 
.19 

.15 
.02 
.17 
.12 

•  22 

•  09 

T 

T 
T 
T 

•  06 

•  19 

•  04 

•  03 

•  04 

•  89 

.66 

•  89 

•  59 

1^09 

.22 

.09 
.18 
T 
•  19 

•  19 

•  28 

•  15 

•  21 

•  07 

T 

.01 

7 

.48 

.60 
.02 
.96 
.29 

.09 

.02 

.29 
.21 
.22 
.19 

.19 

•  09 

T 

•et 

■  11 

■  99 
.90 

■  99 

■  19 

•  IT 

•  01 

•  09 

T 

■  T9 

■  99 

■  94 

■  11 

.62 

.11 

.10 

T 

■  1» 

■  10 

■  19 

■  It 

T 

•  IT  ■ 

■  St  ■ 

■ss  . 

•s*  . 

BECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

9.41 
3.91 

4.0T 
9.99 

T    .01   .99 

.10        .44 

.01       .19 

.10       .20 

.21 
.94 

.89 

•  56 

.16 
.21 

.09 
.28 

T 
.16 

T 
.19 

Tos 

.06 

T 
T 

T 

•  09 

•  07 

•  15 

T     ^99 

•  24 

T 

•  88 

•  30 

•  99 

•  <0 

•  08 
.08 

T 
.19 

•  10 
IlO 

7 

•  22 

T 

T 

.01 

.22 

• 

.96 

.14 

•  12 

T 

■ 
T 

•  11 
.14 

114 

.19 

T 
7 

T 

■  19 

■  18 
• 

■  19 

■  90 

•  91 

•  19 

I22 

•  09 

.10 

■  It 

■  41 
.1! 

T 
T 

T 
T 

■  01 

■  01 

•    • 

■11 

■  St 

•    ■ 
T   . 
■SI  . 

CAMDEN  ON  GAULEy 
CANAAN  VALLEY 
DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  9  NNE 
ELKINS  UB  AIRPORT 

9.99 
4.91 

•■•3 

.99 

.09 
.06 
.91 

.04   T 

.60 
.44 
•  60 
,96 
,11 

.29 

.90 
.09 
.15 

.17 

.21 
.12 
.19 
.27 

.07 

•  09 

.10 
.01 

T 

T 

.08 

•  08 

•  12 

•  03 

•  05 

•  07 

T 

.09 

.07 

.71 
.74 
.88 
.82 
.96 

.10 

.04 
.09 
.10 

•  12 

•  09 

•  06 

•  08 

T 

T 
T 

.28 

•  26 

.99 

.24 

.19 
.27 
.19 

T 

.01 
.01 
.09 

.19 
.99 

.21 

.10 
•  12 

•  03 

T 

T 

T 

■  19 

■  9T 

■  2T 

■  10 

■  99 

•  10 

•  11 

•  91 

.11 

■  It 

■  20 

■  16 

■  49 

.09 

.01 
T 

.01 
.02 

.01 

■ll 

■  IT 

■  SI 

■  St 

.11 

■  St  . 

.01  ', 
■SI  . 

FLAT  TOP 
HACKER  VALLEY 
HICO 
HOPEMONT 
MC  ROSS 

4.04 
4.49 

9. IT 

9.99 

.16 
.OS 

•  20 

•  74 
.48 

.91 

.12 
.25 

.16 

.20 

.09 
.22 
.22 

T 

.02 

.09 

- 

•  13 

•  15 

•  03 

•  17 

-     • 

1.14 
.84 
.78 

.«9 

•  98 

•  11 

•  14 

.08 
.29 

.02 

.15 

.01 

T 

.01 

•  29 

.42 
.49 

•  19 

•  66 

•  21 

T 
.01 

.24 
.29 
.11 
.10 
.29 

•  Ot 

•  07 

•  01 

■  08 

■  22 

.11 

.09 
.11 
.01 
.19 
.62 

.T9 
.23 

.40 
.92 

.14 

.02 
.12 
.09 
.1! 

T 

T 
•  It 

T    .01 

■  II 

■  l» 

■  SI  . 

■  ST  ■ 
•  SI  . 
.01  . 

MT  STORM 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHUOOD 

2.69 
9.4< 
4. IB 
6.2T 
9.TB 

.01   T 

.22 

.10   T 
.97   T 
.42 

.96 

.97 
.71 
.90 
.19 

.26 
.22 
.14 
.29 
.22 

.14 

.19 
.27 

.02 
.29 

.02 

.08 
.09 

.01 

T 

T 

•  02 

•  09 

•  02 

•  24 

T 

.42 
.81 
.84 

.79 

•  09 

•  06 

•  01 
.20 

1.19 

.06 
.04 

•  07 

•  90 

T 

T 
T 

•  18 

•  20 

•  10 

•  49 

•  78 

T 

T 

.02 

.20 

.07 
.17 
.20 
.94 

T 

•  09 
T 

•  19 

T         T 
T 

■  91 

■  11 

■  40 

■  20 

.02 
.11 
.21 
.06 
.10 

.99 

.19 
.32 
.49 

.11 

.10 
.10 
.01 
.19 

■  IS 

■s« 

■  IS 

•  91 

•  IS 

■•• . 

ROwlESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE 
THOMAS 

6.9T 
2.96 
}  9.26 
9.00 
4.62 

.90   T 
.29 
5  .99 

.07 
.19   T 

1.09 
.95 
.94 
,64 
,53 

.70 
.17 
.95 

.26 

.15 

.08 
.06 

.16 

.08 

.06 

.05 
.01 

.10 

.90 
.08 
.04 
.07 

T    T 
T 

.99 

.44 
.44 
1.01 
.64 

.17 
.10 
.10 

.21 

•  25 

•  16 

•  16 

T 
T 

•  70 

•  04 

•  99 

•  76 

.08 

.10 

.02 

.90 

.16 

.16 

•  10 

•  09 

.19 
.19 

■  14 

■  It 

■  44 

.11 
.11 
.18 
.13 

.22 

.60 
.30 

.40 
.22 
.41 

.17 

.06 
.01 
T 
.06 

T    .11 

.10 
•11   •Ol 

•11 

■  01 

.11  . 

■  St  . 

■It '. 

VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 

hebster  springs  1  E 

9.42 

4. IS 
9.96 

.20   T 
.24   T 
.90 

.51 
.SB 
.99 

.05 
.10 
.11 

.25 
.25 

.11 

.09 

.09 

T 
T 

.11 

.17 
.08 

.62 
.62 

1.07 

.08 
.09 
.04 

.06 
.11 
.27 

•  99 

•  44 

•  44 

T 
T 
•  04 

.10 
.20 

T 
•  04 

■  99 

■  4T 

.08 

.11 

■  29 

■  92 
.41 

.Ot 
.09 

.14 

■  ST 

■  tt 

■  IT 

.10  . 
.0*  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


- 

Day 

of  Month 

Station 

I 

H 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10   11 

12 

13 

14   IS 

16   17 

18 

13   20  1 

21 

22  I  23  I  24 

25  1 

28  1 

27 

28  1  29 

X 

31 

50UTHE8N            05 

ALOERSON 

S.92 

.02 

.24 

.27 

.23 

.14 

.11 

.99 

.34 

.02 

,03 

,16 

,94 

.09 

.90 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.01 

.32 

.06 

7 

7 

T    .23 

.93 

.01 

.06 

.06 

.18 

,97 

.48 

.08 

T 

.Ot 

6LUEFIEL0  Fl<  ItRRORT 

2.« 

T     T 

.20 

.10 

.12 

.06 

.09   T 

T     .19 

.93 

.04 

.14 

.09 

.02   .11 

7 

.94 

.61 

.02 

7 

T 

BLUESTONE  Ota 

2.SA 

.09 

.09 

.16 

.09 

.06 

T          .07 

.87 

.19 

.03 

7    .18 

T 

•  23 

.49 

.07 

.09 

T  l 

6«Ry              //« 

2. 79 

.01 

.15 

.12 

.03 

.11 

7          ^09 

1.37 

.02 

.04 

,19 

.16 

•  09 

.99 

.14 

.02 

.Ot 

ItEGER 

S.3« 

.20 

.49 

.19 

•  09 

.03 

.96 

.06 

,31 

.90 

.70 

.09 

.09 

KOPPERSTON 

*.12 

T     T 

.70 

.46 

.16 

.03 

T          •OJ 

7 

1.13 

.14 

,04 

•  20 

T 

.29 

7 

•  19 

.90 

.19 

.09 

LEtrlSSURG  2  SSa 

2.77 

.26 

.29 

• 

.11 

•  09 

.01 

1,00 

.03 

.29 

.34 

.31 

.19 

.09 

M*TOAK« 

*.93 

.39 

.39 

.16 

.22 

.90 

.98 

.30 

•  68 

.89 

.91 

.22  ' 

PI  NEVILLE 

3.>S 

.04 

.31 

.39 

.09 

.06 

.06 

1,20 

.07 

,08 

,27 

7     .27 

T 

.09 

.49 

.01 

T 

.09  , 

PRINCETON 

2.93 

.26 

.17 

.09 

T 

.14 

T         .10 

,76 

.11 

,01 

,13 

.19 

7 

7 

.41 

.08 

.94 

.02 

T 

T   , 

RENICIC  2    i 

3.92 

.07   T 

T 

•  74 

.20 

.17 

,97 

.21 

.17 

,12 

.42 

.40 

T 

T 

.09  . 

UNION 

2.e> 

.23 

.16 

.13 

.02 

.02 

.03 

.10 

,77 

.06 

7 

.28 

•  24 

.60 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.A3 

.19 

.12 

.29 

.24 

•  10 

•  09 

1,00 

.19 

.92 

.27 

T 

.66 

.09 

T   I 

NORTHEASTERN        0« 

BERKELEY  SPRINGS 

2.42 

.14 

.67 

.09 

•  09 

T     T 

.03 

.60 

7 

T 

.02 

.12 

.09 

.99 

.01 

T   . 

BRUSHY  RUN 

i,a9 

.09 

T 

.19 

.29 

.33 

7 

7 

.14 

.08 

T 

•  06 

.09 

.99 

.09 

.04 

T   . 

FRANKLIN  2  NE 

I.9A 

.10 

.16 

.19 

.42 

.32 

•  16 

.06 

.90 

.16 

.09 

HARPERS  FERRY 

2.»2 

.10 

.06 

.27 

.20 

.40 

.34 

.22 

.10 

T 

.08 

.16 

.47 

T 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

2.63 

.20 

.49 

.02 

.37 

.60 

T 

.02 

.19 

.02 

.06 

.69 

.09 

kEARNEySVILLE  1  NW 

2.9A 

.10 

.02 

.43 

.90 

.23 

.98 

,06 

T 

.to 

.02 

.23 

,49 

T 

KEYSER 

• 

•     • 

- 

- 

- 

> 

>     -     > 

> 

> 

> 

■     • 

m               m 

> 

•    ■ 

• 

-    •    • 

. 

. 

. 

.    . 

. 

■   . 

HARTINSBURG  FAA  AP 

2.4B 

.36 

.36 

.27 

T 

.14 

,90 

7     T 

.03 

7     .09 

•  10 

.17 

.46 

HATHIAS 

1.79 

.12 

•  40 

.39 

T 

.43 

T 

.02 

7 

.10 

.09 

.29 

.«! 

XOOREPIELO  NCNEILL 

• 

• 

- 

• 

- 

. 

•    •    • 

- 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

• 

... 

• 

■ 

• 

•    . 

■ 

• 

OMPS 

2.19 

.09 

.29 

.30 

•  13 

.48 

,19 

T 

.20 

.99 

.22 

PETERSBURG 

2.02 

.10 

T 

.10 

.42 

•  26 

.29 

.22 

.92 

.to 

.09 

PIEDMONT 

i.ao 

.03 

.01 

.39 

.20 

•  01 

.02 

7 

.49 

,10 

T 

.09 

T 

•  22 

.09 

.90 

7 

T 

ROMHEY  3  NNE 

i.as 

.07 

7 

.19 

.39 

•  26 

.39 

,19 

T 

7 

.19 

.29 

T   I 

■AaOENSVILlE  R  M  FARM 

2.30 

.10   ,09 

.32 

.22 

.29 

.44 

.08 

.04 

T 

•  18 

.02 

.90 

.19 
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Contlnuml 

DAILY  TEMPERATURES 

Mir  VIMINIA 
MCtMtR  19*4 

StattOB 

D., 

ol  Moolh 

} 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

B 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

1< 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

21 

27 

21 

2* 

10 

11 

1 

•   •   ft 

MOBTHWFSTfHN         01 

BFNS  BUN  1  SSF 

MAX 

Mm 

13 

7 

SO 
7 

41 

52 
37 

66 
37 

41 
28 

31 
16 

34 

16 

38 
31 

38 

18 

49 

19 

56 
41 

98 

30 

96 

23 

49 

18 

27 
13 

92 

13 

91 
11 

19 
5 

57 

5 

38 
29 

36 
22 

49 
29 

59 
42 

71 
49 

96 
97 

58 

39 

37 
31 

35 

11 

62 
32 

64 
28 

49.9 
24.9 

C4!B0  >  S 

MAX 
MIN 

33 

4 

39 

20 

46 
32 

67 

44 

56 
33 

34 
26 

34 

20 

42 
23 

40 
33 

49 

18 

53 
35 

58 
49 

55 

30 

46 
22 

42 
24 

52 

10 

91 
38 

44 
10 

30 

3 

39 
28 

37 
27 

42 
23 

99 
29 

72 

41 

98 

44 

9T 
98 

94 

Jl 

38 

32 

62 
31 

64 
36 

60 
12 

48.8 

27.8 

CRfSTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

2» 

0 

30 

0 

40 
26 

50 
36 

64 
41 

45 
29 

35 

20 

34 

20 

42 
32 

41 
17 

51 
16 

95 

46 

53 

29 

59 

23 

47 
19 

32 

10 

92 
9 

42 
12 

20 
2 

38 
2 

38 

30 

40 
21 

42 
29 

60 
38 

66 
93 

70 
94 

96 
34 

38 
32 

36 

91 

69 
31 

64 
30 

46.1 
24.9 

MruNDSVILLe 

MAX 

MIM 

29 

7 

»1 
12 

47 
33 

64 

44 

61 
34 

36 
2* 

34 

14 

38 
22 

40 
30 

47 
18 

51 
33 

60 
48 

56 
34 

49 
27 

43 

17 

90 
13 

48 

40 

42 
12 

51 
6 

36 

26 

36 
28 

40 
20 

96 

30 

69 
46 

69 
43 

98 

38 

90 
34 

37 

30 

99 
31 

64 
39 

99 

93 

48.1 
28.0 

NFK  CUMBEHLANB 

MAX 

van 

2S 
12 

36 
21 

38 
32 

48 
36 

46 

32 

35 

29 

32 
13 

36 
29 

36 
29 

44 
19 

50 
35 

55 

48 

53 
35 

44 
25 

40 
19 

47 
14 

48 
32 

33 

11 

28 

7 

39 

24 

34 

26 

37 
20 

92 
34 

69 

90 

69 

42 

99 

99 

43 
33 

34 
26 

99 

27 

61 
40 

97 
94 

44.3 
27.9 

NFU  "*RT!NS«ILLE 

MAX 

MIN 

29 

9 

41 
21 

47 
35 

64 
45 

62 
35 

36 
24 

35 

16 

37 
28 

39 
31 

46 
22 

55 

36 

58 
41 

55 

32 

49 

29 

43 
18 

91 
19 

48 
31 

40 
12 

29 

7 

40 
22 

39 

30 

40 
29 

97 
31 

69 
92 

70 
43 

96 
39 

90 
34 

37 
26 

61 
31 

63 
42 

98 

31 

48.3 

28.7 

P«RKERSRURG  FA*  *P 

MAX 

Mm 

26 

e 

42 
25 

51 
38 

66 
46 

46 
29 

31 
21 

34 
21 

39 
29 

39 
29 

48 
23 

56 
43 

58 
43 

94 
31 

49 

27 

28 

19 

90 
17 

90 
28 

28 

11 

JO 
9 

37 

30 

97 

26 

41 
26 

60 
34 

TO 
97 

6« 

44 

61 
42 

42 
33 

34 

31 

61 
34 

64 
39 

49 

33 

46.9 
29.9 

PARKERSBURG  KB  CtTY 

MAX 

Mm 

29 
12 

43 
24 

53 

89 

68 
45 

45 
28 

30 
24 

33 

22 

40 
29 

39 
29 

46 
24 

56 

44 

58 
43 

99 

33 

49 
28 

29 
18 

91 
18 

49 
29 

29 

9 

30 
10 

38 

30 

39 

27 

41 
27 

60 
39 

70 
96 

68 
42 

97 

41 

41 
33 

35 

31 

60 
34 

64 
37 

47 
33 

46.6 
30.0 

WFIOTON 

MAX 

Mm 

29 

10 

37 

20 

42 
31 

53 
37 

92 

30 

32 
23 

32 

16 

34 
27 

36 
29 

45 
19 

57 
38 

55 

48 

95 

33 

44 
29 

37 
14 

49 
19 

49 
28 

30 
10 

28 

10 

33 

24 

32 
26 

37 
23 

92 
39 

67 
51 

66 

41 

93 

42 

93 

31 

33 

27 

99 

27 

61 
48 

94 

32 

44.8 

28.1 

NflLSBUoS  i    NE 

MAX 

Mm 

26 
12 

38 
IS 

38 
31 

53 

36 

55 

33 

34 
24 

32 

11 

36 
28 

38 
27 

47 
14 

52 

30 

96 
43 

55 

30 

43 
24 

41 
16 

49 
U 

46 
33 

34 
12 

27 
3 

39 

24 

34 
26 

38 

18 

94 
31 

68 
42 

66 
42 

94 
37 

46 
33 

35 

29 

96 
29 

63 
36 

98 

32 

49.4 
26.3 

WHEFLING  WARyOOD  DM  IJ 

•    ft    « 

MAX 

Mm 

29 

11 

27 
12 

40 
25 

46 
40 

62 
39 

41 
27 

32 

15 

33 

18 

36 

30 

39 
20 

48 
21 

53 

38 

57 
35 

94 
26 

44 
18 

28 

16 

49 
18 

46 
12 

21 

10 

34 

10 

39 

27 

39 

22 

42 
33 

59 
42 

66 
47 

47 
45 

94 
34 

37 
29 

33 

29 

98 

32 

62 
39 

43.9 

26,4 

NORTH  CENTRAL       02 

BFLINSToN 

MAX 

Mm 

26 

9 

25 

e 

43 
22 

54 
37 

67 
42 

44 
26 

32 

17 

30 
18 

40 
28 

39 
16 

50 
17 

58 
47 

97 
29 

60 
24 

41 
16 

27 
U 

92 
11 

49 

10 

16 

-  4 

40 
•  I 

37 
27 

39 
21 

46 
28 

60 
32 

66 
92 

58 
38 

60 
36 

37 
32 

39 
29 

63 

26 

98 

33 

49.9 

23.6 

BENSON 

MAX 

Mm 

BllCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

23 
5 

42 
U 

51 
35 

67 
47 

59 
36 

36 
24 

29 

19 

39 
29 

37 

30 

53 

17 

60 
37 

56 
49 

96 
28 

50 
26 

37 
18 

90 
10 

90 
42 

48 
10 

33 

•  2 

40 
26 

33 

28 

43 
21 

97 
26 

68 
51 

68 
46 

62 

36 

94 
34 

35 

32 

61 
28 

98 
39 

99 

32 

48.8 

27.9 

CI  ARKSBime  1 

MAX 

Mm 

42 

20 

52 

36 

68 

48 

99 

32 

34 
22 

31 
21 

40 
29 

40 
21 

47 
17 

56 

37 

57 
39 

57 
29 

43 
25 

31 
14 

90 

10 

90 
29 

30 

6 

SO 
2 

39 
29 

39 

24 

42 
21 

99 

30 

69 
52 

71 
36 

98 
36 

47 
39 

36 

30 

61 
31 

60 
39 

44 
26 

47.0 
26.8 

Fairmont 

MAX 

Mm 

2* 
10 

40 
19 

52 

36 

65 
49 

94 
30 

30 
19 

31 
18 

36 
27 

37 
25 

50 
22 

55 

42 

99 

43 

56 
32 

43 
26 

29 
19 

90 
14 

47 
26 

26 
9 

29 

4 

36 

29 

34 
29 

39 
29 

95 

31 

67 
92 

69 

41 

98 

41 

43 
33 

33 

30 

61 
29 

99 
38 

43 

29 

49.2 
28.0 

SASSAMAV 

MAX 

Mm 

27 
3 

40 
LB 

92 

33 

TO 
45 

60 
38 

39 
27 

32 

20 

43 
19 

41 
32 

92 

18 

61 
39 

61 

47 

60 
31 

47 
29 

42 

20 

54 
U 

93 

37 

50 
12 

32 
9 

38 

29 

38 
29 

47 
24 

60 
28 

70 
41 

71 
49 

60 
38 

98 
37 

37 
34 

69 

31 

63 

34 

99 

31 

91.0 
28.9 

GLENVILIE 

MAX 

MIN 

2S 

4 

27 

4 

42 
22 

52 

39 

70 
41 

43 
29 

32 
22 

33 

20 

42 
28 

41 
IB 

53 

17 

60 
41 

59 
31 

59 
23 

99 
21 

36 
10 

92 

10 

91 

14 

19 

3 

41 

4 

37 
30 

37 
23 

44 
31 

63 
39 

71 
47 

97 
38 

58 
32 

39 
33 

36 
32 

63 

31 

63 
33 

47.2 
24.8 

GPANTSVTLLE  2  NU 

MAX 

Mm 

26 
2 

36 
19 

43 
33 

52 
39 

66 
40 

40 
20 

37 
20 

43 
33 

41 
17 

44 
18 

54 
26 

60 
49 

60 
30 

67 
22 

97 
20 

30 
11 

93 

24 

41 
11 

20 
14 

40 
12 

37 

30 

39 
23 

92 
29 

64 
43 

72 
46 

96 
38 

56 
37 

38 
15 

43 
32 

69 
36 

69 
30 

48.9 

26. S 

MaNNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

27 
5 

40 
12 

47 
32 

66 
43 

63 
38 

38 
29 

31 

14 

37 
25 

37 
26 

47 
13 

50 
30 

96 

40 

56 
26 

44 
23 

40 

17 

43 

6 

47 
38 

43 
11 

30 
•  1 

37 
29 

39 

27 

40 
20 

96 
27 

70 
42 

69 
44 

97 

37 

93 
39 

51 
37 

60 
30 

62 
33 

99 

30 

48.0 
26.3 

MlDOLEBflUBNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

26 

3 

41 
17 

49 
34 

66 
46 

63 
34 

36 
29 

36 

16 

38 
29 

39 
31 

46 

17 

53 

27 

98 
45 

56 
31 

49 
23 

39 
17 

50 
14 

46 
37 

37 

11 

34 

5 

37 
27 

36 
27 

38 

24 

99 

28 

70 
45 

63 
43 

98 

34 

91 
35 

36 

31 

61 
32 

64 
37 

99 
28 

48.1 
27.6 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

21 

11 

42 
20 

52 
35 

65 

50 

53 
29 

29 

16 

28 
14 

34 
26 

36 
24 

47 
18 

99 

42 

54 
39 

55 
31 

40 
25 

28 

14 

47 
12 

46 
29 

26 

7 

28 
2 

39 

28 

34 
26 

38 
29 

59 
32 

67 
54 

68 
43 

63 
41 

41 
31 

31 
26 

99 
26 

99 
37 

42 
26 

44. » 

27.0 

MoRGANTnwN  L  AND  0 

MAX 

Mm 

25 

10 

*l 
U 

48 
30 

65 

43 

57 

34 

36 
27 

33 

14 

37 
27 

40 
28 

90 
20 

92 
35 

55 

44 

58 
31 

44 
25 

41 

18 

50 
11 

90 
36 

38 
12 

29 

6 

39 

24 

36 
27 

41 
23 

96 
28 

68 

45 

68 

41 

60 
36 

53 
35 

37 
30 

60 
28 

60 
37 

57 
33 

47.9 
27,5 

WESTON 

MAX 

Mm 

27 

27 
S 

45 
25 

52 

42 

69 
42 

44 
29 

31 
21 

32 
21 

42 
30 

39 
29 

54 
29 

60 
42 

62 
31 

95 
25 

49 
19 

30 
12 

90 
12 

90 
13 

16 

4 

39 

4 

38 

30 

36 
25 

49 
36 

60 
45 

70 
95 

57 
39 

98 
37 

38 
33 

36 
32 

69 
31 

60 
39 

46, S 

27.2 

WEST  UNION 

•    ft    ft 

MAX 

Mm 

27 

4 

41 
16 

49 
33 

67 
47 

62 
36 

37 
23 

33 

21 

40 
23 

39 

30 

49 
17 

54 
36 

57 
45 

55 

31 

49 
22 

42 
16 

51 
11 

49 
42 

48 
11 

30 
3 

38 

28 

39 

22 

49 
26 

58 
30 

70 
47 

69 

43 

98 
36 

53 
35 

35 

31 

62 

32 

62 
38 

60 
29 

49.0 
28.0 

SOUTHWFSTERN        03 

Ct-ARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

25 

6 

46 
2* 

53 

36 

68 
50 

52 

30 

30 
21 

34 
19 

41 
26 

40 
26 

94 
21 

63 
47 

58 
39 

98 

34 

45 
29 

33 

18 

52 

14 

54 

30 

30 

10 

39 

6 

40 
31 

37 
26 

44 
29 

60 
35 

73 
98 

70 
46 

60 
49 

49 

34 

36 

31 

64 
28 

63 
42 

49 

30 

48.6 
29,8 

CmARLESTON  1 

MAX 

Mm 

28 
9 

32 
12 

47 
31 

52 
46 

69 
42 

43 
30 

34 
19 

38 
23 

43 
33 

42 
22 

56 
26 

58 
51 

62 
39 

59 
29 

48 
21 

36 
15 

55 
17 

55 

13 

23 

7 

40 

11 

39 
32 

41 
28 

46 
32 

63 

44 

75 
49 

58 
41 

60 
37 

39 

34 

37 
29 

68 
29 

69 
32 

48.8 
28. S 

CPRTON 

MAX 

Mm 

28 

2 

41 

20 

51 
32 

70 
45 

69 
39 

41 
28 

34 

16 

43 
20 

52 
32 

95 

21 

60 
40 

58 
43 

60 
31 

49 
23 

43 

20 

43 

10 

45 
36 

49 
12 

36 

8 

40 
32 

39 
31 

46 
29 

52 

30 

79 
41 

73 
48 

58 

39 

96 

36 

38 
33 

66 
29 

63 

36 

60 
26 

51. S 

28,6 

OLNLOW  i    E 

MAX 

Mm 

28 
6 

45 
19 

51 
38 

69 
38 

49 
34 

36 
25 

35 

14 

41 
23 

41 
26 

51 
27 

63 

45 

61 
48 

96 

37 

49 
22 

40 
19 

53 

20 

91 
42 

47 

7 

33 
9 

38 
27 

37 
22 

43 
27 

62 
35 

73 
93 

66 
43 

62 

43 

45 
32 

36 

30 

64 
28 

62 

90 

98 

29 

49. T 
29,4 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

28 
2 

30 
2 

47 
30 

52 

40 

68 

40 

42 
29 

33 

16 

36 
16 

42 
33 

58 
29 

57 
30 

60 
50 

56 
32 

47 
20 

35 

11 

54 
12 

52 
12 

22 

39 

6 

38 

28 

40 
29 

49 
32 

64 
47 

74 
47 

97 
40 

61 
36 

37 
34 

97 
27 

66 
28 

64 
29 

48,2 
26, S 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OiM 

MAX 

Mm 

29 

7 

29 

6 

43 
28 

52 

41 

68 
42 

43 
29 

30 
20 

36 
19 

42 
34 

40 
23 

47 
24 

95 

44 

59 
32 

94 
29 

47 
21 

33 

15 

92 
19 

91 
13 

20 

7 

37 

6 

40 
31 

41 
29 

46 
31 

63 
49 

73 
49 

56 
40 

57 
36 

36 
32 

36 
31 

65 
29 

69 
34 

46,6 
27.0 

HUNTINGTON  FED  BL06 

MAX 

Mm 

31 
15 

47 
27 

53 

39 

68 

48 

46 
31 

32 
26 

37 
23 

41 
32 

42 
30 

53 

26 

55 

47 

59 
42 

54 
37 

45 

30 

39 

22 

91 
19 

90 
26 

26 
11 

37 
12 

36 
39 

39 

30 

43 
34 

63 
42 

73 

60 

71 
45 

98 

42 

42 
35 

39 
34 

64 
32 

66 
44 

91 
33 

48.7 
32.9 

HUNTINGTON  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

27 

7 

44 
25 

52 

37 

70 
50 

50 
31 

35 

28 

38 
21 

41 
33 

40 
26 

52 
21 

57 
44 

60 
42 

54 
33 

46 
27 

33 

21 

92 
13 

91 
28 

26 
9 

31 

7 

38 
31 

38 
28 

44 
30 

64 
40 

75 
96 

67 
44 

61 

40 

40 
34 

37 
32 

63 
30 

66 
42 

46 
SO 

48.4 

30,4 

See  Reference  Notes  Following  SuUon  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LOGAN 

MAX 

MIN 

28 
9 

32 

S 

45 
31 

51 
44 

71 
43 

44 
29 

33 

18 

38 
IB 

43 
27 

40 
24 

56 
24 

66 
52 

59 

38 

60 
27 

46 
24 

52 

16 

50 
16 

23 

9 

40 
11 

40 
30 

44 
29 

47 
33 

62 

40 

75 
47 

64 
44 

61 
39 

40 
35 

41 
29 

60 
29 

61 
36 

48.7 
28.3 

LrNOON  t  0CK5 

MAX 

Mm 

34 

u 

32 

9 

42 
30 

52 

42 

71 
47 

47 
30 

33 
19 

36 
19 

44 
29 

44 
26 

50 
26 

64 
46 

59 

41 

61 
30 

44 
26 

57 
19 

92 
19 

33 

10 

42 
11 

40 
33 

42 
28 

48 
33 

62 
38 

75 
47 

61 
44 

64 

40 

42 
35 

40 
33 

61 
32 

64 
38 

49.3 
29.4 

M10I50N 

MAX 

MIN 

27 

6 

33 

7 

47 
32 

52 

45 

69 
43 

49 
29 

33 

18 

35 

U 

42 
27 

41 
23 

98 

23 

66 
92 

57 
38 

58 
26 

49 
23 

51 
15 

96 
14 

20 
8 

41 
8 

39 

30 

41 
27 

46 
33 

60 
42 

74 
49 

60 
42 

61 
37 

36 
35 

39 
19 

58 
29 

61 
29 

46.0 
27.2 

PriNT  Pi EASANT  5  NNF 

MAX 

MIN 

30 

4 

40 
23 

51 
35 

67 
47 

64 
32 

33 

24 

34 
19 

42 
25 

39 
31 

46 

17 

90 
40 

58 

47 

51 
31 

47 
29 

43 
16 

50 
37 

37 
8 

29 

3 

41 
26 

41 
29 

41 
24 

62 

30 

71 
54 

70 
42 

56 
36 

48 
32 

35 

30 

62 
28 

65 
43 

60 
28 

46.8 
28.4 

R4VFNSW000  DAM  22 

MAX 

Mm 

30 

4 

43 
24 

52 
37 

68 
49 

64 
36 

40 
25 

35 

21 

42 
26 

42 
33 

50 
19 

95 

43 

96 
49 

97 
34 

92 

25 

46 
25 

51 
42 

48 

10 

31 
5 

43 
28 

40 
36 

40 
35 

60 
36 

71 
54 

71 
47 

59 

37 

53 

35 

36 
32 

60 
32 

65 
42 

64 
29 

50.9 
30.9 

RIPLEV 

MAX 

MIN 

32 

42 
21 

51 
33 

69 
46 

60 
35 

37 
24 

35 

19 

43 
21 

42 
26 

91 
27 

99 

40 

60 
48 

93 

30 

47 
21 

42 
18 

51 
42 

90 
9 

31 

4 

38 
27 

40 
27 

43 

30 

60 
33 

73 
46 

68 
37 

57 
37 

45 
33 

36 

30 

64 
26 

66 
43 

64 

40 

50.3 
29.5 

SPENCER 

MAX 

Mm 

28 
3 

44 
21 

52 
35 

67 
48 

64 
35 

39 
25 

32 

20 

42 

20 

38 
32 

91 
22 

99 

44 

59 

50 

97 
30 

46 
25 

43 

17 

92 

20 

52 
43 

49 
9 

31 

4 

38 
28 

37 
29 

42 
23 

60 
31 

72 
54 

70 
45 

63 
42 

94 
34 

35 

30 

64 
31 

63 
46 

62 
29 

50.5 
29.9 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

30 
10 

35 

12 

50 
32 

52 

44 

72 

43 

44 
31 

34 
18 

40 
19 

45 
28 

47 
25 

96 
25 

61 
53 

62 

40 

61 
28 

49 
25 

38 

20 

56 
20 

91 
16 

24 
9 

38 
10 

40 
29 

45 
29 

47 
34 

65 

40 

75 
41 

68 
45 

62 

40 

40 
35 

40 
30 

64 
31 

63 
37 

50.1 
29.0 

WINFIELD  LOCKS 

«    «    » 

MAX 

Mm 

29 

11 

31 

8 

4S 
30 

53 
45 

68 
43 

45 
30 

32 
22 

37 
21 

43 
35 

41 
24 

93 

24 

55 

47 

99 

37 

55 

30 

47 
22 

33 

17 

53 

16 

93 

19 

21 

6 

40 
6 

39 
32 

39 
27 

48 
33 

63 
46 

74 
49 

56 
40 

59 
36 

38 
34 

38 

31 

66 

30 

65 
34 

47.8 
28.6 

CFNTRAl             04 

ARBnVALF  2 

MAX 

Mm 

23 

0 

38 
9 

43 

30 

57 
38 

55 

41 

42 

JO 

39 
2 

35 

15 

38 
28 

42 

7 

45 
31 

55 

45 

94 
26 

47 
27 

38 
15 

38 
3 

43 
25 

41 

9 

30 

-  4 

40 
20 

30 
23 

43 
22 

41 

20 

55 

30 

60 
49 

60 
36 

54 
39 

41 
32 

56 
26 

54 
26 

53 

28 

44.8 
23.2 

BAVARD 

MAX 

Mm 

20 

B 

38 
1 

45 
28 

51 
37 

54 
32 

35 

20 

24 
13 

36 
9 

34 
27 

39 
5 

52 

39 

53 

25 

91 
22 

33 

12 

41 
2 

45 
27 

43 
26 

45 
5 

36 

9 

30 
23 

38 
12 

46 
23 

60 
35 

60 
39 

58 
30 

64 
35 

37 
29 

51 
20 

54 
28 

53 

29 

44.3 
21.8 

BfCKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

25 

1 

45 
12 

51 
37 

66 
44 

59 
33 

34 
22 

32 

9 

41 

18 

39 
28 

49 
21 

58 
45 

63 
28 

47 
21 

35 

17 

51 
14 

55 

25 

48 
8 

32 

0 

37 
29 

36 
26 

40 
22 

56 
26 

66 
48 

65 
49 

62 

50 

65 
33 

36 

30 

61 
26 

54 
46 

92 
29 

48.8 
27.1 

BfCKLEV  WB  AP 

MAX 

Mm 

24 
3 

44 
18 

51 

37 

64 
51 

51 

28 

29 
16 

31 

10 

38 
22 

39 
26 

43 
30 

57 
43 

57 
29 

39 
23 

31 
15 

49 
23 

52 

29 

30 

2 

34 

I 

36 
27 

33 

25 

39 
26 

54 
32 

67 
52 

62 

48 

58 
50 

50 
30 

34 
29 

59 
32 

52 

45 

49 
27 

45.6 
27.9 

Birch  River  6  sSw 

MAX 

Mm 

BrAnDONvILLE 

MAX 

Mm 

23 

11 

21 
9 

38 
21 

51 
38 

62 

40 

40 
22 

28 
14 

29 
16 

33 
27 

36 
12 

55 
37 

55 

27 

55 
22 

39 
14 

21 
5 

46 
12 

45 
8 

13 
-  3 

36 

0 

34 
26 

34 
18 

40 
27 

58 
36 

66 
43 

53 
33 

37 
28 

30 
24 

57 
27 

67 
31 

41.9 
21.6 

BlCKEyE 

MAX 

Mm 

26 
11 

37 

10 

40 
25 

59 
35 

58 
40 

45 
25 

33 

5 

37 
U 

41 
29 

43 
U 

54 
32 

52 

20 

39 
9 

42 

4 

45 

45 
10 

32 

8 

40 
22 

35 

27 

43 
16 

40 
23 

52 
29 

62 
35 

59 
34 

44 
34 

62 
25 

56 

27 

56 
26 

45.9 
22.7 

CANAAN  V/ALLEY 

MAX 

Mm 

15 

5 

35 

4 

43 

30 

60 
41 

55 
30 

32 

18 

20 

9 

32 

15 

30 
24 

39 

5 

52 
32 

50 
20 

30 
10 

40 
5 

43 
30 

43 

3 

33 

-10 

33 
24 

27 
21 

36 
14 

44 
29 

55 

40 

55 
43 

66 
41 

35 

27 

51 
20 

50 
35 

50 
25 

41.6 
22.5 

El  KINS  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

22 

8 

45 
15 

50 
35 

65 
40 

56 
32 

32 

17 

30 
15 

39 
21 

36 

17 

48 
13 

59 
27 

40 
27 

32 

10 

50 
B 

51 

30 

30 

5 

34 
-  4 

39 

28 

37 
22 

44 
21 

54 
27 

65 
39 

65 

34 

62 
33 

36 

30 

62 

24 

59 
34 

44 
23 

46.7 
23.7 

Fl  AT  TOP 

MAX 

Mm 

23 
5 

30 
6 

39 
28 

55 

3S 

60 
46 

47 
22 

22 

10 

2b 
11 

35 
20 

37 
19 

52 
32 

55 

21 

36 
16 

27 

14 

45 
21 

50 
14 

14 
0 

36 
9 

36 
25 

31 

16 

40 
30 

54 
40 

63 
49 

58 
46 

40 
27 

32 
26 

54 
28 

50 
28 

42.1 
24.4 

HrPEMONT 

MAX 

Mm 

56 
26 

53 

20 

35 

12 

44 
4 

43 
16 

44 
6 

31 
-  8 

34 
22 

32 
11 

31 
16 

37 
25 

55 

35 

62 
51 

51 

39 

36 
27 

59 
22 

62 
25 

62 
28 

Mr  ROSS 

MAX 

Mm 

26 

3 

40 
10 

41 
30 

62 
34 

61 
33 

36 
20 

31 

7 

36 
11 

40 
27 

44 
16 

59 
31 

59 
22 

40 
15 

44 
U 

47 
20 

46 
5 

31 
-  3 

35 

24 

34 
23 

41 
19 

46 
26 

68 
34 

66 
48 

60 
42 

35 

27 

61 
24 

59 
29 

54 
27 

47.5 
23.6 

Oak  hill 

MAX 

Mm 

39 
8 

40 
8 

50 
29 

57 
41 

67 
42 

44 
24 

44 
9 

43 
9 

40 
25 

43 
25 

59 
33 

61 
26 

49 
19 

31 

19 

50 
25 

52 

10 

19 
1 

36 
14 

38 
29 

36 
25 

44 
30 

57 
36 

72 

45 

64 
49 

39 
31 

36 

30 

66 
32 

57 
31 

46.6 
26.4 

PaosOns  1  SF 

MAX 

Mm 

25 
12 

20 
6 

42 

20 

46 
34 

59 
43 

44 
25 

27 
17 

30 
17 

40 
29 

36 
16 

56 
32 

59 
27 

41 

17 

43 
10 

47 
10 

49 

11 

14 
0 

38 

10 

35 

28 

35 

22 

45 
27 

50 
30 

67 
46 

55 
35 

40 
32 

55 
25 

53 

26 

48 

30 

44.2 
23.9 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

21 

7 

43 
7 

49 
36 

62 

44 

57 
31 

32 

18 

26 
13 

35 
15 

35 

19 

48 

14 

58 
30 

36 
22 

31 
11 

48 

10 

46 
37 

46 

5 

37 
.  5 

39 
27 

36 
25 

44 
22 

52 
28 

63 

42 

61 
45 

59 
44 

34 
29 

58 
26 

53 

33 

51 
27 

45.9 
24.6 

RICHWOOR 

MAX 

Mm 

24 
12 

44 
9 

46 
37 

66 
46 

59 
34 

35 
22 

30 
9 

38 
17 

39 
29 

43 
22 

58 

30 

53 

23 

36 

16 

48 
13 

50 
30 

48 

7 

37 
.  2 

37 

30 

36 
27 

41 
24 

53 

30 

67 

40 

65 

49 

61 
45 

36 

30 

60 
26 

56 
35 

54 
34 

48.0 
27.4 

Rrwi esburk  1 

MAX 

Mm 

22 

13 

40 
9 

42 
32 

56 
40 

56 
36 

38 
24 

31 

19 

37 
21 

37 
29 

43 
16 

56 

34 

50 
28 

38 
17 

51 
9 

46 
35 

48 
10 

28 

I 

39 
25 

36 
29 

42 
21 

43 

26 

66 
37 

68 
42 

58 
35 

37 
32 

54 
27 

56 

34 

57 
33 

46.6 
26.6 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

32 
8 

27 
8 

39 
25 

58 
36 

58 
45 

53 

20 

30 

7 

35 

8 

40 
21 

36 

23 

52 

38 

53 
21 

36 
12 

25 
11 

41 
21 

46 

7 

17 

2 

35 
15 

34 
20 

30 
21 

46 
28 

52 
35 

57 
46 

55 

45 

45 
30 

40 
29 

57 
33 

57 
22 

43.4 
24.2 

WFBSTER  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

23 

13 

42 

13 

53 

36 

68 
46 

61 
35 

36 
25 

30 
IS 

42 
18 

38 
31 

49 
22 

61 

40 

57 
34 

58 
27 

37 
17 

50 
14 

57 

14 

40 
10 

26 

2 

32 
12 

37 
18 

47 
23 

57 
30 

70 
41 

68 
49 

63 
41 

36 
33 

49 
27 

58 
35 

57 
33 

49.2 
27.1 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

24 

e 

43 
13 

64 
40 

62 
33 

32 

10 

39 
22 

38 
28 

45 
26 

55 

40 

56 
28 

45 
34 

39 
19 

46 
18 

54 
29 

52 
9 

39 
22 

36 
26 

91 
34 

62 

41 

66 

48 

64 
63 

58 

30 

48 
28 

61 
22 

59 
23 

53 

29 

46.8 

27,0 

Bl  UFFIEl  D  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

26 

6 

49 
23 

64 
5<. 

54 
29 

30 
13 

39 

24 

40 
28 

43 
32 

55 

46 

55 

30 

38 
23 

30 
16 

52 

34 

34 

5 

39 
29 

36 
26 

54 
34 

66 
53 

60 
48 

61 
52 

52 

30 

36 
26 

59 
23 

51 
46 

94 
26 

46.5 
29.4 

Bl UFSTOnE  dam 

MAX 

Mm 

30 
15 

28 
12 

42 
34 

57 
40 

32 

17 

37 
18 

43 
18 

42 
22 

58 
37 

60 
38 

54 
29 

43 
24 

47 
15 

44 
21 

34 

6 

39 
32 

41 
28 

44 
29 

71 
36 

64 
42 

62 

46 

46 
36 

40 
31 

44 
30 

65 

28 

44.6 
26.9 

Gary 

MAX 

Mm 

29 
9 

31 
9 

55 

40 

69 
44 

31 
14 

37 
14 

43 
17 

45 
23 

65 
42 

99 
34 

61 

26 

49 
24 

55 

15 

57 
20 

44 
8 

40 
30 

49 
28 

58 
32 

72 
46 

67 
42 

65 

42 

43 
34 

40 
27 

67 
27 

57 
33 

49.5 
26.1 

KCPPERStON 

MAX 

Mm 

25 

10 

41 
17 

65 
44 

58 
36 

32 

14 

40 
19 

38 
31 

91 
25 

56 
48 

57 
37 

45 
26 

41 
20 

50 
29 

51 
10 

41 
32 

41 
30 

56 
29 

69 
43 

67 
49 

60 
45 

56 
36 

37 
33 

49 
27 

65 

39 

95 

30 

48.8 
29.2 

LFWI5BURG  2  SSW 

MAX 

Mm 

26 
8 

35 

14 

42 
28 

64 
36 

59 
36 

40 
23 

33 

13 

39 

14 

40 
28 

48 
20 

56 
32 

59 
38 

97 
35 

48 
24 

37 

18 

47 
10 

46 
23 

43 
9 

40 
23 

35 
26 

40 
19 

43 
25 

65 
33 

60 
50 

60 
44 

57 
37 

40 
30 

91 
24 

53 

30 

52 
29 

46.6 
25.2 

See  Reference  Notes  Following  St  alio  n  Index 
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OntaMd 

DAILY  TEMPERATURES 

WCtr  VIMINIA 
OICC*MR  19*4 

SUIIon 

Day  ol  Month 

\ 

I 

2 

3 

4 

S 

( 

7 

1 

( 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

" 

21 

n 

u 

U 

ID 

11 

1 

PiNrvlLi  I 

HAX 

MIN 

■ 
10 

2( 

10 

*0 
26 

44 
35 

68 

41 

49 
28 

51 

14 

54 

16 

42 

16 

69 

59 

61 
28 

44 
29 

33 

19 

92 

19 

4T 
20 

20 

9 

40 

9 

40 
12 

49 

26 

98 

51 

69 

3T 

99 

41 

49 
39 

40 
11 

99 

29 

91 
II 

UNION 

MAX 

Mm 

It 

27 

a 

*1 
25 

61 
34 

65 

44 

52 
26 

29 
15 

35 

14 

40 
17 

58 

40 

99 
24 

42 
19 

55 

19 

49 

16 

94 

13 

19 
3 

33 

9 

37 
28 

91 

19 

48 

29 

69 
41 

62 
46 

46 
52 

19 

24 

90 
29 

96 
19 

MhlTC  SULPHUI)  SPRINGS 
•    •    « 

MAX 

MIN 

it 

58 

15 

40 
29 

65 
55 

62 
42 

57 
26 

34 

U 

42 
12 

41 
31 

60 
95 

99 

27 

39 

20 

4» 

« 

94 

11 

66 
II 

12 

1 

98 

23 

36 
29 

42 
21 

70 
II 

64 
40 

97 

42 

41 
99 

94 

29 

94 

2* 

94 
10 

NORTHElSTERN        06 

bcrkelEv  springs 

MAX 
MIN 

29 

18 

52 

21 

35 

26 

41 
35 

48 
38 

42 
29 

32 

19 

57 
16 

40 
28 

40 
13 

97 

23 

56 

44 

45 

33 

90 
90 

42 
22 

39 

11 

40 
26 

41 

IT 

31 
8 

9T 
24 

36 

16 

42 
28 

97 

22 

44 
33 

61 
97 

60 
32 

94 

37 

40 
32 

42 

20 

62 

27 

61 
97 

41.6 
29.9 

FRtNKLIN  2  NC 

MAX 

MIN 

14 

4S 
15 

50 
34 

55 

39 

55 

4l 

44 
26 

53 

9 

39 

17 

42 
29 

46 
18 

91 
34 

60 
47 

61 
27 

90 
22 

39 
19 

41 
13 

99 
29 

46 
12 

34 

4 

43 
29 

33 

29 

50 
20 

46 

27 

62 
39 

63 
42 

66 
39 

99 
43 

48 
31 

99 
28 

62 
91 

98 

99 

26.6 

HARPERS  PFRRV  NAT  HON 

MAX 

Mm 

J* 

2D 

52 
22 

59 

50 

43 
29 

44 
17 

45 

32 

35 

20 

41 

18 

44 
18 

42 
22 

93 
34 

59 
48 

96 
99 

96 
31 

96 
24 

38 

18 

4T 
35 

42 

20 

99 

19 

99 
29 

99 

19 

40 
29 

♦0 
92 

49 

94 

TO 
44 

69 
42 

96 

40 

49 
96 

41 

27 

61 
91 

98 
98 

46.1 
29.1 

KFARNEYSVILLE  1  Nh 

MAX 

MIN 

50 
IT 

29 

18 

51 
28 

37 
35 

42 

38 

43 
33 

56 

18 

32 

17 

41 
28 

40 
16 

40 
28 

54 
48 

98 

3T 

96 
29 

46 
24 

29 
12 

3T 

30 

46 
20 

29 
11 

91 
21 

93 

17 

34 

27 

40 
24 

37 
92 

61 
54 

6T 
3T 

61 
48 

90 
99 

42 
22 

41 
27 

62 
36 

42.1 

27.9 

KFYSER 

MAX 

MIN 

MARTINSRURG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

2<> 
18 

>3 

21 

36 
29 

43 
55 

44 
37 

39 
28 

31 
18 

40 
18 

41 
22 

41 
IT 

93 
96 

98 

94 

99 
94 

46 
28 

3T 
13 

38 
12 

4T 
39 

40 
16 

32 

9 

36 
23 

59 

21 

41 
24 

97 
23 

46 
32 

67 
38 

60 
39 

96 
97 

43 

26 

43 
23 

64 
28 

96 

29 

64.2 

29.7 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

26 

U 

*1 
13 

49 
51 

49 
37 

49 

40 

42 
27 

29 

10 

38 

15 

38 

29 

43 

19 

96 

33 

98 
48 

60 
28 

91 
22 

38 
19 

38 

10 

94 

28 

92 

14 

33 

2 

39 
29 

39 

2T 

49 

29 

47 
27 

63 
34 

62 
48 

66 
96 

48 
99 

44 
99 

44 
29 

62 
34 

99 
99 

47.0 
26.4 

MOOREFIFLO  MCNEILL 

MAX 

Mm 

OKPS 

MAX 

Mm 

38 

18 

32 

16 

33 

27 

35 

50 

41 
31 

48 
30 

32 

18 

30 
16 

39 
21 

39 
16 

40 
16 

97 
92 

99 

30 

93 

29 

4T 
21 

26 
12 

40 
13 

44 
19 

99 
8 

92 

9 

36 

10 

92 

14 

39 

16 

40 
24 

97 
39 

69 
99 

60 
49 

48 
37 

42 
22 

41 
26 

60 
28 

62.6 
22.6 

PFTFRSBuRG 

MAX 

Mm 

50 
17 

<>3 
15 

45 
29 

44 
55 

55 

36 

46 

to 

32 

14 

41 
18 

43 

31 

39 

16 

9T 

n 

63 
49 

64 
27 

99 

29 

42 
21 

42 
11 

96 
36 

54 
19 

28 

4 

99 
24 

37 

30 

49 

20 

40 
29 

90 
99 

61 
2« 

6T 
29 

62 
43 

49 

34 

44 
26 

62 

90 

62 
96 

68.2 

26.1 

PtEDNONT 

MAX 

Mm 

26 

1* 

27 
16 

56 
24 

46 
54 

58 
58 

48 
28 

28 

16 

30 
18 

36 
29 

39 
20 

38 

26 

94 

27 

60 
39 

99 

28 

44 
19 

26 
12 

49 
18 

90 
10 

20 
8 

39 

10 

38 
24 

36 
29 

46 
90 

40 
94 

98 

36 

99 
36 

69 
44 

49 

90 

92 
29 

94 

29 

61 
92 

49.9 
24.8 

RrMNEY  S  NNF 

MAX 

Mm 

29 

19 

32 

16 

36 
2! 

45 
55 

53 

34 

43 
50 

33 

18 

40 
16 

44 
30 

38 

14 

99 
23 

60 
48 

91 
31 

56 

2T 

41 
21 

39 
9 

49 
24 

43 

17 

29 
9 

98 

23 

98 

90 

42 
22 

41 
29 

91 
92 

99 

34 

60 
93 

97 
41 

97 
38 

99 

22 

63 
28 

69 
38 

66.6 
26.0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

Mm 

21 
20 

28 
16 

42 
23 

59 
32 

45 

37 

48 
32 

35 

14 

32 

15 

40 
19 

43 

17 

46 
11 

99 
46 

62 
29 

63 
26 

46 
23 

30 
12 

43 

13 

94 

19 

21 
9 

34 
8 

98 

27 

94 
20 

44 
22 

41 

29 

69 
92 

69 
9* 

67 
69 

r. 

46 
26 

4« 

90 

69 
99 

*9.1 
2*.* 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  hiimidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ill 

1 

Station 

> 
1 

3  if 

e 

> 
< 

Jl 

g   1 

a    J 

SS 

EAS 
1  AM 

ERN  ST 
7  AM 

INDARD 
1  PM 

TIME 
7  PM 

8 

3 

3 

s 

A 

i 

N  9 

3 
^ 

.  is 

BECKLEV  WB  AIRPORT 

15 

7 

10.5 

41 -M 

28 

26 

81 

85 

71 

76 

6 

5 

9 

2 

0 

0 

22 

7.4 

CHARLESTON  WB  AIRPORT 

22 

8 

7.1 

32-H 

26 

25 

77 

80 

66 

70 

6 

9 

6 

2 

0 

0 

23 

- 

7.8 

ELKINS  WB  AIRPORT 

30 

7 

6.9 

32-H 

14 

2  7+ 

88 

89 

71 

83 

4 

9 

9 

2 

0 

0 

24 

8.3 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

18 

10 

5.5 

26-K 

26 

25+ 

81 

85 

73 

73 

6 

8 

7 

2 

0 

0 

23 

- 

7.6 

PARKERSBURG  W8  CITY 

- 

- 

7.1 

27 

W 

30 

- 

- 

9 

5 

6 

3 

0 

0 

23 

22 

- 

S««  Rftf«r*iic»  NolM  FoUowlng  SUUoo  Indwt 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST    VIRGINIA 
DECEMBER    1964 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWESTERN        01 

CRfSTflN  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NEW  M4RTINSVILLF 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

0.9 

T 

0.2 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GNO    1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND   T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 
T 

0.9 

T 

T 

T 

WETRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

3.C 

T 

0.3 

T 

T  !   T 

^1  ' 

T 
T 

T 
T 

0.9 

T 

T 

T 

WHEELING  wAPnOOD  dm  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

C, 

I 

T 

T 
T 

T    T 
T    T 

T 
T 

T 
T 

1.9 

2 

1 

T 

T 

NORTH  CENTRAL       02 

■ 

BUBNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

l.t 

3 

T 

T 
T 

1 

1.0 

t 

1 

T 
T 

SLFNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6M 

T 

j 

» 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 

SN  ON  GNC 

1 

1 

T 
T 

1   T 
T 

0.3 

T 

1 

i 

T 

1.0 

I 

T 

1.0 

T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND    1 

1 

T 

0.2 

T 
T 

1 

T    T 

T 

T 

T 
1 

0.9 

' 

T 

•    «    • 
SOUTHWESTERN        OS 

i 

CHARLESTON  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

' 

0.1 

T 

T 

T 
T 

0.2 

CLAr  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

. 

1 

1 

HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

^ 

T 
T 

rj  1.1 

1 

T 
U 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.i 

1 

T 

T 
T 

WINFIFLO  LOCIfS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

T 

•    •    • 
CENTRAL               Oft 

1 
! 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

1.9 

2 

2.0 
2 

BAvARO 

SNOWFALL  ;  J.O 
SN  ON  GNB    3 

SNOWFALL  i  6.0 
SN  ON  SnS   4 

3 

2 

T 

T 
T 

O.S 

T 

l.J 

T 

0.9 

T 

0.9 

T 

T 

T 

3.0 

3 

2 

0.9 

2 

2 

1 

1 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2 

1 

T 
T 

2.0 

1 

T 
T 

1.0 

2.0 

1 

T 
1 

1.0 

T 

1.0 

T 

ELrlNS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.! 

* 

3 
.2 

T 

T 

0.6 

T 

0.1 

1 

1.0 

O.T 

2 

T 

0.9 

T 

T 

T 

0.4 

1.9 

2 

.1 

0.3 
2 
.1 

0.1 

T 

T 

T 

T 
T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

i 

1 

T 
T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

S 

3 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

1 

1.0 

1 

ROwLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

* 

T 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.1 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

2 

T 

T 

T 

SPRUCF  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 
6 

« 

I 

2.0 
2 

1 

1 

3.0 

« 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

1.0 

2 

•    ft    • 
SOUTHERN           05 

BLUEFIElO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
I 

T 

T 

0.1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.O 
2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

LEwiSBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

T 

0.9 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

3.( 

O.S 

T 

1.9 
2 

1 

T 

T 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MAPTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 

T 

PIEDMONT 

SNOWFALL 
5N  ON  GNC 

T 
T 

T 
T 

0.9 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WUT  VIRGINIA 
OCLAVCO  DATA 


T*mp«r*lur« 

PrcclpltaHon 

'J 

►  3 

< 

li 

1 

1 

i 

1 

1 

No.  ol  D.y> 

1 

li 

1 
1 

1 

loow.lUat 

No.  el  Dtya 

SWIaa 

Mu. 

Mln. 

1 

1 

J 

> 

o 

1 

1 

•;i 

■A 

■A 

•:i 

t 

4 

•        «        « 
APRIL     H6* 

GRANTSVILLE    2    NM 

69.6 

*0.0 

»*.s 

as 

23 

18 

1 

31* 

0 

0 

8 

0 

*.77 

1.16 

21 

.0 

0 

1* 

2 

I 

tt         «         • 
JULY    196* 

BENS    RUN    1    SSE 

e6.*M 

60. tM 

7J.6M 

-    2.T 

(06 

2} 

50 

5 

1 

1* 

0 

0 

0 

3. IT 

.    1.23 

.89 

* 

.0 

0 

» 

* 

0 

•         •         • 
AUGUST    196* 

BENS    RUN    I    SSE 

I2«*M 

SS.*M 

68. 9M 

.    6.0 

«3 

3 

63 

1* 

2T 

1 

0 

0 

0 

9.62 

.90 

2.01 

3 

.0 

0 

3 

* 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ol  Month 

12        3 

4 

5 

6 

7    1 

8    1 

3 

10  1 

11   I   12 

13      14   1   15 

16      17       18 

19  1  20  1  21 

22  1  23 

24 

25  1  26      27 

28   1  29   I  30 

31 

APRIL    196* 

e»SI    BAINELLE    3    NNE 
GRANTSVILLE    2    N» 

2.69 
♦  •T7 

.10      T          .10 
.0*      .*«      .32 

.17 
.30 

.12 

.07 

.17 
.19 

.60 
.10 

.07 
.96 

.02      .29 

.20 

.02 
.01 

.19      .95 

.21    1.16 

.39 

.10 
.0* 

.13      ,07      .12 
.20      ,32      .17 

MAY    196* 

EAST    RAINELLE    >    NNE 

i.*e 

.0(      .10      .19 

.03      .03 

.72 

.09      .92 

JUNE    ;96* 

MC    MECMEN    0AM    13 

5.3* 

.17      .26 

.10 

.12 

,09 

.2> 

.32 

T                      .90 

1.00 

,*7      ,0*      ,35 

1.07 

.21 

JULY    196* 

eENS    RUN    I    SSE 

3.17 

.09 

.61 

.91 

.03 

.75 

.«0 

.02 

AUGUST    196* 

BENS   RUN    1    SSC 

>.*l 

2.01 

.73 

.02 

.97 

.02 

1.61 

.** 

DAILY  TEMPERATURES 

Station 

Day  oi  Month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

•        ft        » 

MAX 

MIN 

APRIL     1964 

MAX 

MIN 

SRANTSVILLE    2    NW 

MAX 

MIN 

*0 

le 

*7 
23 

63 

3* 

60 
23 

71 
28 

56 
27 

70 
*6 

72      78 
*8      *3 

47     e,e     63 

39      2*      31 

70       75       75 
35      *e      *7 

70       65       77 
*8       28       38 

86 
*9 

80      66 
53      5* 

82      88 
5*      5* 

77 
*1 

75 
*9 

73 
37 

80 
*2 

7* 
90 

68 
90 

72 

** 

69.6 
*0.0 

.        .         . 

MAX 

Mm 

JUI  Y    196* 

MAX 

Mm 

BENS    RUN    1    SSE 

MAX 

MIN 

91 
6* 

89 

67 

86 
63 

90 
65 

77 
50 

80 
53 

83 
53 

82      81 
97      63 

76      83      87 
60      61      62 

71      77      80 
62      5*      53 

8*      86      90 
97       6*       62 

89 
6* 

90 
66 

91    106 
6*      6* 

99 
63 

91 
69 

90 
67 

91 
67 

93 
66 

92 
59 

91      80 
97      92 

86.* 
60.8 

•        ft        • 

MAX 

MDJ 

AUGUST    196* 

MAX 

Mm 

8FNS    RUN    1    SSE 

MAX 

Mm 

88 
5* 

88 
56 

93 
65 

85 
63 

8* 
6* 

85 

57 

82 
9* 

89 
58 

81 
52 

77 
55 

87 
60 

70 
51 

70 
50 

72 
43 

78 
*9 

80 
*6 

83 
60 

83 
52 

75 
*7 

79 
*9 

89 
93 

83 
56 

8* 
59 

86 
60 

76 
99 

8* 
97 

19 
63 

88 

67 

82.* 

See  Retorwe*  NoIm  FoUowing  Station  Ind« 
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STATION  INDEX 


1     1 

1 

.^ 

U 

1 

OBSERVATION 

C) 

2  1 

U 

u 

TIME  AMD 

z 

0 

9 

6 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

1     COUNTY 

< 

E 

0 

< 

OBSERVER 

§ 

'^ 

1 

3 

2 

i 

i 

3 

i 

it 

•LBftlGMT 

009*  0* 

PRESTON 

39  29 

79  38 

1219 

7A 

MONONGAMElA  POWER  CO. 

•LDEOSOM 

0102  0?  MONROE 

3T  44 

80  38 

1555 

•LPENA  1  NN 

01*3  0^  RANDOLPH 

38  55 

79  40 

3020 

7A 

ABBOVALE  2 

02'.9  0»  POCAHONTAS 

38  26 

79  49 

2730 

5P 

8A 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCOBO  COLLEGE 

0355  05  MERCER 

37  25 

81  01 

2600 

3P 

3P 

6ATAB0 

052T  Ofc  GRANT 

39  15 

79  22 

2375 

5P 

eeCKLEY  V  A  HOSPITAL 

0580:0<.;  RALEIGH 

37  47 

23)0 

5P 

BA 

V.  A.  HOSPITAL 

BECKLET  MB  AP 

05B2 

0*  RALEIGH 

37  47 

81  07 

2504 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BELINGTON 

0633 

02  BARBOUR 

10 

39  02 

7* 

7A 

GEORGE  R.  HlLLYAfiO 

BELLEVILLE  DAM  20 

01  WOOD 

39  09 

ei  45 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BELVA 

0661 

04. NICHOLAS 

38  14 

81  12 

T4S 

7A 

RAYMOND  £.  PHILLIPS 

BENSON 

0679 

10 

39  09 

80  33 

1080 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

BENS  BUN  I  SSE 

06B7 

39  20 

81  06 

SA 

8A 

BefitELEY  SPRINGS 

0710 

05 1  MORGAN 

39  37 

78  14 

640 

5P 

6P 

H.  M.  RUPPENTHAL.  Ill 

BIBCH  RIVER  6  SSW 

OS** 

04, NICHOLAS 

6P 

5P 

SOUTHEASTERN  GAS  CO. 

SLUEFIClD  fAA  AIRPORT 

0921 

051  MERCER 

2805 

MID 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

8LUEST0NE  DAM 

SUMMERS 

37  39 

BO  53 

1388 

8A 

8A 

8A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8BANCHLAND 

1075 

03 

LINCOLN 

38  13 

82  12 

BERYL  L.  WINTERS 

BBANOONvlLLE 

1083 

04 

PRESTON 

79  37 

1798 

BA 

BBUSHY  RUN 

120*. 

06 

PENDLETON 

38  50 

79  15 

1375 

7A 

" 

JOHN  B.  SHHEVE 

BUCKEtE 

1215 

0* 

POCAHONTAS 

38  11 

80  08 

2100 

5P 

MISS  ILEAN  WALTON 

BUCKHANNON  2  M 

1220 

02 

UPSHUR 

39  00 

60  15 

6P 

6P 

Dfi.  ARTHUR  B.  GOULD 

BURNSVlLLE 

12B2 

02 

BRAXTON 

38  52 

80  40 

7A 

JOHN  W.  BROWN 

CAIRO  3  S 

1328 

RITCHIE 

39  10 

6P 

5P 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAMDEN  ON  GAULEt 

1363 

04 

WEBSTER 

38  22 

60  36 

2100 

7A 

H 

HOWARD  FLETCHER 

CANAAN  VALLEY 

1393 

TUCKER 

39  03 

6P 

6P 

BEN  F.  THOMPSON 

CENTRALIA  Z  NNH 

1526 

02  1  BRAKTON 

38  38 

JAMES  W  LINGER 

CHARLESTON  MB  AP 

38  22 

81  35 

939 

MID 

HIO 

C 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHARLESTON  1 

1575! 03' KANAMMA 

38  21 

61  39 

500 

9A 

9A 

W.  VA.  WATER  SvC.  CO. 

CLARKSBURG  1 

15771 02  HARBISON 

39  16 

80  21 

97  7 

HIO 

HID 

MID 

HENRY  R.  GAY 

CLAr  1 

16961 03  CLAY 

36  27 

81  05 

722 

H 

MRS.  SARAH  8.  FRANKFORT 

CLENDENIN  1  SK 

1723  03  KANAWHA 

t 

38  29 

81  22 

515 

KATHERINE  M,  RADER 

COB TON 

1959r03i  CANAWHA 

38  29 

81  16 

640 

6P 

c 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CRESTON  1  SSW 

2054  Oil  WIBT 

38  56 

81  17 

648 

SEWARD  R.  LYNCH 

DAVIS 

2209  0*.  TUCKER 

39  08 

3120 

MRS.  MARY  L.  OUMAS 

ORT  CREEK 

2A62^ 0*1  RALEIGH 

37  52 

81  28 

1264 

MRS.  RUTH  E.  JARBELL 

OUNLOW  5  £ 

38  02 

82  20 

850 

5P 

5P 

KELLY  BBOWNING 

EAST  BAINELLE  3  NNE 

Z63Bi0'.|  GREENBRIER 

80  45 

2*20 

7A 

MRS.  SUE  V.  WALKER 

ELKINS  we  AIRPORT 

2T1B' Oh,   RANDOLPH 

38  53 

79  51 

1970 

HIO 

HIO 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ELLENBORO 

2766 

01  RITCHIE 

39  16 

61  0* 

805 

7A 

MRS.  RUBY  L.  GORRELL 

FAIRMONT 

2920 

02 i  MARION 

39  28 

80  08 

1298 

HID 

CITY  FILTRATION  PLANT   ] 

3072 

04  MERCER 

Bl  07 

3229 

7A 

c 

FRED  £.  BOWLING         ' 

FRANKLIN  2  NE 

3215 

05  PENDLETON 

38  40 

1900 

6P 

c 

GEOHGC  0.  HAMMER        1 

FREEHANS8URG 

3238 

02'  LEWIS 

39  05 

eo  31 

1030 

c 

EUU1TA8LE  GAS  CO. 

GABY 

3353 

37  Z2 

81  33 

1425 

8A 

GASSAWAY 

3361 

02  BRAXTON 

80  46 

840j  6P 

6P 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO.   1 

GLCNVILLE 

35*.* 

02  GILMER 

TA 

LEWIS  WOLFE 

GRANTSVILLE  2    NW 

36<>e 

02  CALHOUN 

81  06 

8A 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

GBIFFITHSVILLE 

03i  LINCOLN 

38  14 

61  59 

950 

c 

ROBIN  B.  MOORE 

MACKER  VALLEV 

3798 

04  WEBSTER 

38  39 

80  23 

1501 

7A 

MRS.  LELA  M.  CARTER 

HALL 

3816 

02  BAReOUB 

10 

39  03 

SO  OT 

1375 

c 

MRS. OPAL  R.  JACKSON     ] 

HAMLIN 

36*6 

03  LINCOLN 

542|   BA 

8A 

W.  VA.  WATER  SvC.  CO.   ! 

HARPERS  FERRY 

3927J  06.  JEFFERSON 

39  19 

77  44 

405 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE   | 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

3932' 06  JEFFERSON 

39  19 

220 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HASTINGS 

397*  02  WETZEL 

39  33 

80  40 

750 

HOPE  NATURAU  GAS  CO. 

38  07 

81  00 

1955 

MRS  MILDRED  £  CRIST 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

'.2001  03  MASON 

82  11 

570 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOPEHONT 

1.26*!  0*  PRESTON 

39  26 

2490 

5<* 

MRS.  HARRIET  SHARPS 

HORNER 

A281 

02  LEWIS 

38  59 

80  22 

1075 

4P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

MOULT  LOCK  15 

4309 

02;  MARION 

39  30 

80  08 

878 

IZM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MUNOBEO 

'HUNTINGTON  FED  6L0G 

*369 

01' WET2EL 

39  41 

60  27 

1034 

: 

MFGRS.  LT.  *  HT.  CO.    ' 

4  3  BE 

03  CABELL 

38  25 

62  27 

555 

HIDi 

HID 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

03  WAYNE 

827  MID 

"5a 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

lAEGER 

**08'  05  MC  OOWELL 

37  28 

MRS  RuTH  L.SUEMORE 

IRELAND 

**78|  02  LEWIS 

38  49 

60  26 

1142| 

5P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

JANE  LEW 

39  06 

80  25 

1020 

*P 

CLARKSBURG  WATER  BOARD 

KEARNEYSVILLE  1  NM 

47631 06  JEFFERSON 

39  23 

8A 

W  B  AGRICULTURE  SER  OFF, 

kERHIT 

4616!  03'  MINGO 

37  50 

82  24 

625| 

EOwAflO  H.  UOWEN          1 

KEYSER 

4836  06  MINERAL 

78  59 

9J0I  5P 

5P 

POTOMAC  STATE  COLLEGE 

KOPPERSTON 

4955,05;  WYOMING 

37  45 

81  3* 

I450l  6P 

5P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LAKE  LYNN 

5002;  02!  MONONGALIA 

39  43 

79  51 

,oo' 

7A 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEWlSBUBC  2  SSW 

5224  05  GREENBRIER 

37  46 

80  26 

2185!  SP 

RADIO  STATION  wRON 

526*105  MONROE 

37  27 

80  40 

2000'    1 

LOUIS  E.  CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323] 03  JACKSON 

(65     1 

BROOKS  E.  UIT 

LOCKNEY 

534]! 02  GILMER 

38  51 

SO  5B 

720 

jc 

MOPE  NATURAL  GAS  CO. 

LOGAN 

5353 

03  LOGAN 

37  51 

82  00 

COY  E.  MARSHALL 

LONDON  LOCKS 

38  12 

81  22 

523   7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

5563 

03  BOONE 

38  03 

61  49 

MANNINGTON  1  N 

5621 

02  MARION 

SO  21 

975   6P 

JAMES  N.  MORGAN 

HANNINOTON  1  W 

tl 

02  MARION 

39  32 

eo  22 

595 

ORA  G.  FROST 

*-♦ 

e 

1 

OBSERVATION 

d 

z 

M 

u 

TIME  AND 

2 

o 

o 

c 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

i 

COUNTY 

S 

E 

0 

< 

OBSERVER 

^ 

" 

1 

3 

^ 

i 

1 

0, 

1 

ll 

MARLINTON 

5672 

0* 

POCAHONTAS 

36  13 

60  05 

2150 

c 

CECIL  A.  CuRRT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

5707 

BERKELEY 

39  24 

77  59 

937 

MIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

MARTINSBURG  2  W 

5712 

06 

BERKELEY 

39  28 

76  00 

535 

ROBERT  L.  CRISWELL 

MATHIAS 

06 

5P 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

MERCER 

7A 

RAY  B.  THOMPSON 

MC  MECHEN  DAM  13 

80  44 

655 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  ROSS 

5871 

04 

GREENBRIER 

37  59 

60  45 

2445 

4P 

4P 

H 

RUSSELL  D.  AMICK 

MIDDlEBOURNE  2  ESE 

5953 

02 

TYLER 

39  29 

80  52 

750 

7P 

JOHN  W.  CRUMRINE 

MOOREFIELD  2  SSE 

6163 

HARDY 

39  02 

78  58 

830 

c 

MRS.  ZELLA  H.  vETTER 

MOOREFIELD  MCNEILL 

6158 

05 

HARDr 

39  09 

78  54 

800 

5P 

5P 

M 

MRS.  JOHN  W.  SAVILLE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

5202 

02 

MONONGALIA 

39  38 

79  55 

1240 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORGANTOWN  L  AND  D 

39  37 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNDSVILLE 

MT  STORM 

6248 
5293 

01 
04 

MARSHALL 

39  17 

80  45 
79  14 

620 
2  845 

9P 

5P 

MOUNDSVILLE  SEWAGE  TR 
MRS.  EILEEN  MINNICK 

RALEIGH 

37  52 

81  29 

VIRGIL  C.  WEB3 

NEW  CUMBERLAND 

HANCOCK 

80  36 

6P 

5P 

WILLIAM  B.  MURRAY 

NEW  MARTINSVILLE 

WETZEL 

39  39 

eo  52 

6P 

6P 

OR.  Z.  W.  ANKROM 

FAYETTE 

37  58 

81  09 

1991 

MILES  M,  MARTIN 

OMPS 

6574 

MORGAN 

39  30 

76  17 

7A 

MRS.  E.  M.  HOVERMALE 

PARKERSauRG  FAA  AP 

01 

WOOD 

81  26 

837 

MIO 

MID 

" 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

PARKERS6UR6  wB  CITY 

6859 

01 

WOOD 

39  15 

81  34 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PARSONS  1  SE 

04 

39  06 

79  40 

1580 

8A 

FERNOW  EKP.  FOREST 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

39  00 

79  07 

1013 

6P 

MRS.  BESS  S.  MOHL 

PHILIPPI 

59B2 

02 

BARBOUR 

10 

39  09 

BO  02 

1281 

MRS.  MAXINE  LEACH 

PICKENS  1 

6991 

RANDOLPH 

10 

80  13 

MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004 

06 

MINERAL 

39  29 

79  02 

1093 

8A 

8A 

H 

C.  A.  SUTER.  JR. 

PINEVILLE 

7029 

WYOMING 

37  35 

81  32 

1280 

JAMES  G.  MC  DERMITT 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7112 

38  55 

82  07 

610 

9P 

9P 

UNIVERSITY  OF  W.  VA. 

PRINCETON 

72071 05 

MERCER 

37  22 

7A 

W,  VA.  WATER  SVC.  CO. 

RAVCNSWOOD  DAM  22 

1 

38  57 

81  46 

584 

4P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RENICK  2    S 

7444|05 

GREENBRIER 

37  98 

SO  21 

1900 

SA 

MRS.  MARY  V.  MC  FERRIN 

RICHWOOD 

6P 

5P 

DAYTON  C  WEBB 

RIPLEY 

5P' 

5P 

CITY  OF  RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

7730 

HAMPSHIRE 

39  23 

9P 

7A 

MISS  FRANCES  VANCE 

ROWLESBURG  1 

PRESTON 

1375 

TP 

MRS.  MAuOE  C.  BOLTARD 

ST  MARYS 

7875 

PLEASANTS 

39  23 

81  12 

650 

JOHN  H.  INGRAM 

SHITHBUftG 

8274 

02 

DODDRIDGE 

39  17 

80  44 

795 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SMITHVILLE 

8285 

RITCHIE 

39  04 

81  05 

640 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

SPENCER 

838* 

ROANE 

38  46 

81  21 

5P 

BA 

W,  VA.  WATER  SVC.  CO, 

SPRUCE  KNOB 

8433 

0* 

PENDLETON 

38  41 

79  31 

3050 

8A 

8A 

" 

HARRY  J.  GORDON 

STONY  RIVER  DAM 

8536 

0* 

GRANT 

39  08 

79  IB 

3400 

8A 

FRED  C.  BECKER 

SUMMERSVlLLE 

8608 

04 

NICHOLAS 

38  17 

60  50 

1930 

7A 

CHARLES  F.  GUM 

SUTTON  RESERVOIR 

BRAKTON 

38  39 

80  41 

835 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TERRA  ALTA 

8782 

0* 

PRESTON 

39  27 

2587 

CHARLES  E.  TREMBLY 

8807 

TUCKER 

39  09 

79  30 

3010 

MRS.  MARGARET  PERKINS 

TRIBBLE 

8924 

81  50 

MISS  NORMA  RUTH  CASTO 

TYGART  DAM 

8986 

02 

TAYLOR 

IC 

39  19 

1200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9011 

MONROE 

37  36 

80  32 

MRS.THELMA  SPANGLER 

VALLEY  BEND 

9068 

RANDOLPH 

IC 

36  45 

79  56 

2010 

MRS  VIOLET  L.  SWECKER 

VALLEY  HEAD 
VANDAL  1  A 

9104 

02 

LEWIS 

10 

38  33 

80  02 

2*25 
1120 

7A 
6P 

KENT  SWECKER 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

9281 

950 

8A 

9A 

UNIVERSITY  EKP.  STA. 

WASHINGTON  OAM  19 

WOOD 

39  15 

Bl  42 

500 

7*i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9323 

WAYNE 

38  13 

82  25 

600 

CITY  WATER  PLANT 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

04 

WEBSTER 

38  29 

80  2! 

1540 

5P 

7A 

THOMAS  W.  MOORE 

WEIRTON 

HANCOCK 

80  36 

1040 

6P 

6P 

C.  E.  STETSON 

WELLSBURG  3  NE 

BBOOKE 

40  18 

60  15 

668 

5P 

6P 

MISS  DORIS  J.  PFISTER 

WESTON 

LEWIS 

1026 

J.  ARTHUR  HENRVi  JR. 

WEST  UNION 

9450|02 

BO  47 

6P 

6P 

EARNEST  F.  SMITH 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

94921  01  OHIO 

40  06 

80  42 

659 

BA 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522  05  GREENBRIER 

37  48 

80  18 

1914 

5P 

H 

H 

JAMES  A.  TERRY 

9554^03  CLAY 

38  28 

80  92 

11*3 

8a| 

MRS.  JOYCE  S.  BUTCHER 

95051  03[  MINGO 

3T  40 

82  n 

673 

NORFOLK  t  WESTERN  RY, 

WILLIAMSON  2 

37  40 

82  17 

699 

7A 

MRS.  WILHA  E.  ROBERTS 

WINFIELD  LOCKS 

9563 

61  55 

571 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS     ' 

DRAINAGE  CODE      1-BIG  SANDY     S-CHEAT    S-GUYANEXDT    4-KANAWHA     5-LITTLE  KANAWHA 


r-NEW     8-OHIO    9-POTOMAC 


-YOUGHIOGHENY 


CORRECTIONS 


tEST    TEMPERATURE    -14,     DATE    JANUARY    26. 


CICAL    DATA    TABLE 


iTOLOGlCAL    DATA    TABLE 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  52.6,  AVERAGE  TEMPER 
ATURE  63. 7M,  LOWEST  TEMPERATURE  31  ON  THE  14IH, 
TOTAL    DEGREE    DAYS    59. 


AVERAGE    TEMPERATURE    65.1 


RTURE    FROM   NORMAL 


AUGUST 
SEPTEMBER 


Y    TEMPERATURE    TABLE 
WTOLOGICAL    DATA    TABLI 


HOPEMONT 
PAHKERSBUR6   V 


MINIMUM    TEMPERATURE    ON    1*TH    31. 
TOTAL    DEGREE    DAYS    67. 


TEMPERATURE    TABLE 


MAXIMUM    TEMPERATURE    ON    12TH   64. 


REFRHKNCIC    NOTKH 

Addllloiml  li\form«lluii  rviBrtllng  ihe  illmai*  of  W««t  Vlr^tnU  may  b*  obUlnvd  by  wrltlnii  lo  iho  WoaOiir  Miir«*u  S|ai«  Cllm«tologl«t,   Aarlcullural  Cn«ln«*rln«  flulldlnf,  Wtat  VIrfInU  tfnlvsralty,   Morgantown, 
Waal  Virginia    aSftOtt.    or  lo  aiiv    WrMthoi    llui  aau  Orflta  near  ynu. 

D^ftHIN^lQNAL  VNIT^:        Unleaa  olherwtav  Inillcated,   dlnivnalonal  unlta  uaad  In  IhU  bulletin  are         Trinprrature  In  'K,    precipitation  and  avaporallon  In    Inchea  and  wind  movamant  In  mllea.     Monthly  degree  day  toUla 
•  re  the  evime  itt  the  negative  departurea  of  average  dally  temperatures  Trom  SS*  F.     In  "Suiiplemental  Data"  table  dtrectlona  entered  In  Hgurea  are  tens  of  degreea, 

OBSERVATION  TIME:       The  Station  Index  ahowa  obaervatlon  llmea  In  local  standard  time.     Ourlng  the  summer  months  some  observsrs  take  the  (Aservatlona  on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "flnowrall 
and  Snow  on  Ground'   (abtr  is  at  obsrrvallon  time  lor  all  except  Wnather  Bureau  and  FAA  atatlons.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  al  7:00  a,  m,  ,   K.  S.T.     Data  In  the  "Extramaa"  labia,   "dally  PreclplU- 
tlon"  table,    "Dally  Temperature"  lAble,    "Kvaporatlon  ami  Wind"  tablf,   and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Orouml"  lablr,    when  inibllshed,  are  for  Ihf  24  hours  ending  si  limn  of  obaervallon. 

EVAPORATION  Is  meusured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  l-foot    diameter  unleas  othenwlso  nhown  by  toolnole  following  the  "iCvaporatlon  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "Kvaporallon  and  Wind"  Uble 
rafar  to  extremes  of  lemperatur*  of  water  in  pan  aa  recorded  during  34  hours  ending  at  time  of  observation. 

W^TER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ire  on  the  ground.     Samplea  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  polnta 
for  aucceaalvc  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  cauaes  of  local  variability  In  tha  anowpack  may  reault  in  apparent  inconalatenclca  In  the  record, 

SNOWFALL:       Entrlea  of  anowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  tha  "Seasonal  Snowfall"  table.   Include  anow  and  sleet,     l::ntrles  of  snow  on  ground  Include  snow, 
■laat,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologU-al  standard  normals  based  on  the  period  t931-l»fi0. 

DIVISIONS,  aa  used  In  thla  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES;        Flgurea  and  letters  following  the  station  name,   auch  as  12    SSW,    Indicate  distance  in    miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  tha  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using     a    ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V       Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  m 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means   variable. 

§      Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,    and  STORM  DATA,    all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  maybe  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,    D.    C.    20402. 

USCOMM-WB-AshevtUe,   N.    C. -2/19/65-750 
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ASHEVILLE:  1965 


THEUBRARyeflnt 

MAY  17  ;.9c5 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


May 


September 


NORTHhESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSN 
HOUNDSVlLLE 
NCH  CUHSERLIND 

NEK  MIRTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  KB  CITV 
WEIRTON 
kCLLSBURG  3  NE 

WHEELING  MARHOOD  DM    12 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL       02 

BELINSTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  H 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 

GASSANAV 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HANNINGTON  1  N 

hIDOlEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOKN  FAA  AIRPORT 
HORGANTOHN  L  AND  0 
WESTON 
HEST  UNION 

DIVISION 


SOUTHWESTERN       03 

CHARLESTON  HB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  9  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLOG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  S  NNE 

RAVENSaOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

HAVNE  2 
HILLIAMSON 
hINFIELD  LOCKS 


CENTRAL  0 

ARBOVAlE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  HB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

BRANDONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  HB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  MILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHWOOD 
RONLESBURG  1 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 


SOUTHERN 


OS 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

K0PPER5T0N 

LEWISBURG  2  SSU 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 


NORTHEASTERN 


0> 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEYSVILLE  1  NH 
KEY5ER 

HARTINSBURG  FAA  AP 
MATH1A5 
MOOREFIELD  MCNEILL 


30.0 

•    4.S 

32. « 

•   2.1 

29. » 

-    4.1 

33.0 

31.7 

■    0.4 

3*. 2 

0.1 

3t.S 

39.2 

O.t 

32.6 

30.2 

•    l.t 

30.8 

•    1.2 

32.2 

•    1.2 

30.5 

33.0 

•    l.i 

32.6 

.  l.e 

32.2 

•    0.! 

33.9 

0.3 

Si. 2 

30. IM 

-    5.! 

31.1 

30.9 

•   2.C 

32.4 

34.0 

32.6 

31.9 

-  3.e 

33.2 

32.4 

•  1.1 

39.8 

•  o.a 

34.2 

34.8 

39.8 

32.1 

31.0 

36,8 

•  o.t 

34,2 

-    2.4 

33,9 

34,3 

32,9 

33.9 

35.0 

.   0.1 

34.4 

39. 9» 

0.! 

h 

34.2 

•   3.< 

33.9 

-   2.2 

34.3 

•    1.9 

29.1 

28.7 

•    0.4 

32.1 

•   2.1 

33.2 

30.4 

27.6 

» 

27.4 

31.6 

•  o.< 

29.9 

-    1.3 

29.0 

31. S 

32.5 

32.9 

31.4 

33.0 

32.3 

28.9 

34.1 

30.8 

.    0.8 

33.4 

33.9 

30.6 

32.1 

•    4.3 

32.1 

32.2 

30.2 

30.8 

•   2.1 

32.9 

•    l.< 

32.0 

•   3.1 

32.6 

32.7 

33.2 

31.3 

•   2.( 

H 

32.0 

-    1.1 

31.7 

H 

29.9  - 

28.4  -  6.6 

30.3 

2B.9  -  3.7 

31. OM  .  3.0 

30.1 

30.8  -  4.7 


27.6   .  4.9 
29.2   •  4.9 


6.8 
6.4 
9.3 
5.6 


5.1 
5.S 


31.3 

31.2 
31.7   . 
31.0 
90.6  . 

1 
33.6 
31.2   ' 


28.9   •  6.9 


29.6 
29.2 
30.8 
31.4   . 

30.4 

29.1h| 
30.2 
29.4  I  ■ 
.  1.^  30.3  I  •  4.« 

30.0   -  6.i 


30.0 

41.7 

29.1 

41.6 

33. 3» 

44.9 

29.9 

•   5.5 

43.0 

H 

• 

29.8 

•   4.2 

42.0 

28.0 

40.9 

32. «M 

43.3 

43.2  0, 
40.7  .  1, 
43. 2H 

41.3  1, 


43.1 
43.9 

43.7 
41.3 
40.4 

41.1 

42.1 


0.8 
1.0 


1.9 
0.8 


42.8 

41.9 
47. 3« 
46.4 
49.6 
44.5 


44.4 
45.4 
49.2 
44.7 


41.9 
37.4 
42.8)^ 


94.9 

94.0 
93.9 

93.2 

94.9 

94.0 


62.9 
62.8 
63.8 
O.e  62.9 
63.6 


l.C 


99. 7M 
97.0 


93.6 

54.6 
92.6 
54.4 


50.4   .  2.9 


90.3   -  2.9 


65.7 
69.6 
69.9 
64,7 
62,3 

63,0 

64.2 


63.0 


58.4 
60.5 
56.0 


61.4 
62,1 
63,0 


62.8 
60.4 
63.1 


71.5 
71.6 
70,6 
69,2 

69,6 

70.3 


70.7 
1.3  68.9 
.0  69.3 
.9  69.8 


70.2 
68.9 
69.7 
0.(|  70.1 
70,2 


O.S 


68,9   -  4.11  73, 6M  -  2.7 

71.1   -  O.ll  74.6 

68,4   -  2.4:  72.4   -  2.0 

71.0         74.9 

70. OM  -  0.7  73,8   •  0.5 


0.9  75.9 
75,4 
1.0 

0.7 

1.3  75.3 

1.1  74.4 


70.3 
0,5  73,9 
0,0  71,1 

l.ll  72.5 
1.6  72,9 


74,2 
72.5 
73.2 

73.6 
73.4 


0.0 
•  0.4 


69.7 


71.7 
72,0 
70,5 


72.2  I  •  0.5 


63.9 
66,7 
67,6 


65.8 
68.9 
64.4 


68. 8H 


73.0 


76,0 
76.4 
76.3 


75.0 
76.0 
75.9 
73.5 


67.1 
66.9 
66,6 


70.8 
69.6 

68.8 

72.3 

68.6 

72,1 

0 

1 

68,5 

1 
i 

70.0 
69.4 
73.3 

1 

3 

72.0 
71.7 

71.0  : 
73.4 

0 

4 

69.9 

0 

3 

72.2 

0 

1 

6 

1 

71.4 

74.3 
70.3 
77.9 
74.6 
73. 6H; 

0 

4 

75.6 
71.3 
73.4 

69.2  . 
70.8 

70.4  . 

71.8  -  2.8 
71.8 

72.2  . 

70.5 

67.4  . 

69.3  . 
70.3  -  3.2 


67.0 

67. 9M  -  4,1 

68,7   .  1,8 

69.4   .  2.7 

69.9  ,  -  3.7 


1.8 
0.2 


0.9 
0.9 


0.6 

0.6 


66,2   -  1,3 


71,2 


72,4 
72,1 
70.  7« 


74.7 
73.0 
74.2 
73,5 


70,9   .  2.3 


64.1   -  4,3 


65.5  -  1.2 

66.6  -  1.5 
66,8 
66,3  .  1,8 
66,6 

63.3  -  2,0 

65,5  -  1,2 

65.4  .  1.7 


62.1 

63, 7M  -  2,1 

64.4     0,0 

63.6  .  1.8 

64.7  -  2.2 

66,1 


64,6 
64.3 
65.3 
65.1 
65.0 

64.4 


67.5 
68.8 
67,1 
68.4 
63.9 

66.1 


67.8 

66.1 

65.5 

67.2   -  0,9 

67,1 

66.6   -  0,6 


67,1   .  1.9 
67.0   -  1.7 


50.6   -  6.3  44.8     0,41  35, OH  -  0,3i  91, 7M  -  3,3 


52.6 

52.5 

51.9 
92.6 
53.1 

49.4 

51.2 
51.5 


-  4.51  46,0 

6,4  44,8 

46.5 

2.9  47, BM 

4.2  47,3 


2,l|  38.3 

1,41  35.5 

;  38,1 

4,9  36,1 


3.1 


4.1|  46,4 
'  4.4  46.4 


49.3   -  4.6 


55.4 
52.2 
52.9 
92.8 


64.2 

60.6 

63.0 

-   2 

3 

99.0 

66.7 

-    2 

( 

62.1 

67.3 

63.4 

- 

- 

64.4 

60,1 

68.0 

63,9 

61.2 

97,9 

69.8 

-   3 

C 

61.3 

64.3 

-   2 

3 

59.9 

63. 7M 

59,6 

66.9 

62.2 

68.6 

64.7 

68.0 

63.3 

64.0 

60.4 

44.7 
47.8 
48.4 


45.6   -  9.7 


69.9   .  1.9  61.7   .  0,3  47 


70.7 

.0  69.8 

70.0 


•  0.3  69.8 


49.4 
49,5 
50,9 
2,4  50.1 


64.4 

65.5 
.0  62.3   . 
.4  64,9 

2.7  64.4   •  1,5 


65.1   -  1,7 


64.9   .  1,8 


49,8 
49,9 
48.4 
50.1 


2.8 
3.3 

2.7 


38.5 
36.2 
2.7  38,3 
36.5 
35,9 


35,0 
36.9 


51, 7H  -  0.5 
0.7| 

53, 9M 
2,6|  52, 9M    0,0 

3,7'  54, 4M  -  0.1 

j  54,3 
2,5  54,6   -  0,4 
53,5 

2,9  51,3   -  0,9 

1,8!  52,2   -  0.6 
2.5  53.1   -  0.6 


47.0 
45.5 
46.2 


48.2 
48.3 


46.1 
45.6 
45.0 
46.6 


46.2 
49.6 
49.9 


0,9l  36,0   ■  0,6 


I  37,4 
2.6|  37.2 

I  37.9 
I  35.8 

37.7 
0,7  36,8 

38.5 


2,1 


37.2 


3.7  39.2 

I  36.6 

40.0 


52.9 

52.9   -  2.3 

53.0 

52.5   -  1.2 


49.4 

47.3 

46.6 

46.5     3.3 

46.6 

47.2     2.7 


4,0 
2,6 

3,0 


55.2 
55.6 

55. IM 


38,2 
39,1 


41. 5« 

34.0 

47,  9M 

41.0 

2,<n 

33.1 

3,4 

47,4 

0.0 

49.7 

3.4 

38.0 

3.4 

91,1 

-    0.8 

46,4 

36,8 

51,4 

45.9 
2,Zl  49,7 
1,6>  47.8 


I  50.6 
I  52. IM 
I  51.2 


50. 6M 
52.2 
46.7 
53. 6M 


1.7  52.4   -  1.3 


51.4 
59. 6M 
0.2  52.4   . 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


•  rtt    VIHINM 


April 


»3.J 


.)<  >l.l 


•v 


»»,0 


0,]    M.l 

-    0.2    90,1 

'  90. « 

•    1.21  tl.lM 


6«.T      .    0.91   90.8      -    «.ti  4fr.S 


1.0    il.l 
I.«    91. M 

0.0 

-  0.9 

-  o.» 

1.9    92. >. 

•  o.« 

Include    tlelnyad    nnd 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  all  issues  of  this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Januaiy 


Febiuaxy 


April 


August 


September 


NORTHNEiTERN       01 

9ELLEVILI.E  0«M  20 
eENS  DUN  1  SSE 
CAIRO  )  S 
CREST01  1  SSM 
ELLENBORO 

IC  MECHEN  OAK  1) 
«OUNOSVILLE 

NEK  Cumberland 

lEW  "ARTINSVILUE 
DARKERSBURS  FAA  AP 

PARKERSeURG  MB  CITT 
ST  MARYS 

aASHINSTON  DAM  19 
WEIRTON 
DELLSBURS  I  NE 

KHEELING  HARWOOC  DM  12 


NORTH  CENTRAL      02 

BELIN6T0N 
BENSON 

BUCKHANNON  2  \t 
BURNSVtLLE 
CCNTRALIA 

CLARKSBURG  1 
PAIRHONT 
GASSAaAV 
3LENVILLE 
GRAFTON  1  NE 

GRANTSVILLE  2  NH 

HASTINGS 

HORNER 

HOULT  LOCK  1> 

IRELAND 

JANE  LEH 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  U 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MOPGANTOMN  PAA  AIRPORT 

MORGANTOKN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANOALIA 

KESTON 
aEST  UNION 


SOUTHHESTERN       03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  KB  AP       I 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  SM 

CORTON 

DUNLOW  9  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSHOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

KAYNE  2 

WIDEN 

WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


2.20.  !.>• 

Z.IJ.  l.«T 

2.ta.  1,13 

E   2,«2>  1,3« 
2.9S 

2.43.  .(T 

E   2.10 

2.22.  .74 

2.72-  ,95 
2.41 

2.20.  1.1* 


2,a». 

3,84 
2,(1 


S0|      9.96      2.92 
4,2«         .44 


9>£   2.24.      ,52 


4.2a 

72. 

.42 

3.06 

94. 

.91 

3.90 

3.9i 

4.99 

99. 

.•7 

E  2.a9 

97. 

.91 

2.77 

3,63 

13. 

1.01 

3.5« 

2.93.    1.47E    9.32 


2.a7. 

.84 

2.93. 

3.01 

3.93 

2.63. 

1.19 

3.19. 

2.63. 

.6C 

2.28* 

3.21. 

.64 

3.03. 

3.60 

2.82 

2,oa>. 

1.31 

2.62. 

2.14 

2.38 

2.06. 

.44 

2.49. 

2.43. 

.5( 

3.93 

4.06 

3.93 

3.28. 

.89 

3.99 

4.00. 

.45 

9.09 

2.92, 

2.96 

2,73 
2,98>-  1,74 
2,13>  1,99 
3,46. 

3,14 


2,11. 

3.03 

2.74. 


1,93 

I.42I'    1. 
3.13 
2.231   I. 

z.aij 


2.96.      . 
3.01 
2.24.    t. 


4.77 

2.26 
2.09 
3.6a 
> 


ALBRIGHT 

3.00 

ALPENA  1  NH 

3,er 

ARBOVALE  2 

3.08. 

BAYARD 

3.98. 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.32. 

BECKLEY  KB  AP 

3.44 

BELVA 

3.46 

BIRCH  RIVER  6  SSH 

2.79 

BRANDONVILLE 

2.76 

BUCKEYE 

2.9a 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.49 

CANAAN  VALLEY 

4.93 

DRY  CREEK 

3.37 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

• 

ELKINS  HB  AIRPORT 

3.20. 

FLAT  TOP 

3,62. 

HACKER  VALLEY 

3,7a 

3.83 
S.26 

6.00 


4,23 

9.06 


.05 
.35 
1.27 


4.34  .ai 

3.78 

4.76  1,17 

9.69 

S.84  2.12 

6.38  2.82 

5.14  1.41 


4.28 

3.35. 

3.95. 


3.43 
3.19.   1.23 


3.72 


.12 


3.91 

3,B5         .11 

3.70. 

3.57 

3.81. 


39 


4.75 


4.7« 
3.65N 
3.90. 
3.94. 
3.89 

3.92 

4.73 
4.23 
4.67 


.13 


3.79 

2.99. 

4.39. 

S.70b 


9,05 

6,20 
9.01 
5.64 
5.29 

5,60 
5,91 
9.23 

7.51 
6.96 

6.40 
5.88 

5.96 

5.a3 

5,62 

6,10 


1,46       1,29.    2,80      2.10.    2.01 


2.64       1,82.    2.61 


2.17      2.41.    1.64       9.34      1.28 


3.97 

3.19 

2.63 
1.94 
2,71 


6,04      2,59       1,81.    2,25      4,6^ 


1.42 
1,20.    3.1a 
1.65. 
1.20 


4.0O 

4.52 

4,69 
3.59 
4.85 


4.77 
6.90 
3.96. 
4,79 
4,26 

4,39 

4,61       1.12 

9,42      1,42 


9,57 
5,7* 


4,41 
3,93 

4,09 


3,l» 

1.24 

3,20. 

,4! 

.9! 

9,2». 

,1C 

.67 

4,49 

.82 

2.49 

4,68 

1.69 

4.93 

2.03 

4.50 

2,04 

3.69 

,84 

9.24 

1,79 

1.71 

- 

• 

3.09. 

,5B 

1.25 

4,47 

1.83 

4.18 

.76 

2.24 

2,64 

1,97 

3,57 

1,82 

5,26 

1,78 

5,43   2,19 

1,82 

5,54 

1.98 

4,09 

.57 

.84. 

4.6«  1.10 

3.32 

3.35  .10 

4.18  .71 


6.82      2.79 


3.46 
2.4« 
2.64( 


5.61      2.13 


1.90. 
1.86. 
1.95 


2.30      4.03.      .81 
2.24      3.33.    1,41 


1,82.  1. 
1.81.  2. 
1.00 

1.10.   2.60 

.99 
1,27.   2,41 
2,01 
2,07.    1.86 


1.30 


1.25k   1.10 


1.18.    2.98 


1.59.    2.78 

1.29 

1.39.    2 
1.21.    1 
1.98 
1.84.    i 


1.47 

1,77. 

1.79 


2.10 


2.40 
1.56^  2.29 


1.76 

.42.  3.47 

1.19.  3 

1.23.  2.78 


1.86 
1.27 
1.46 
1.47.    3.10 


6,05      1.34 


4,85 

9.44 
3.1Sb 
4,20 
4.97 

3.97. 


1.13 
.28 

l.BS 


8.03 
6.06 
4.28. 
3.04 


2.06 
2.74 
.77 


1.97.    2.13 
4.94 
3.65.       ,68 


1.9a 

1.96.    2.31 
3.45 
2.98U    1.89 


3.69 

2.98.    1.41 
2.47 
2.66?.    1.13 


1.23 

1.91 
1.05 


2.98.    1.37 


3.77 

3.60. 

3.15 

3.52. 

4,73 
3.89- 

4,08 


3.70 
4.51- 
4.56. 


2.86^    2.47 


5.53 

4.26 
2,45.    2.77 
2.18.    2.29 


2.58.    2.30 

3.91 

3.59- 

4.34- 

3.66 

5.23- 


3.79.    1.17 


3.71-    1,79 


2.18.  2.32 
4.35 
2.74.  2.19 
6.50 
3.30 

2.67 
5.80       1.36 
3.23 
3.38^    1.28 


5.42 

3.79. 
4.62 


2.76.    1.38  I      3.77.    1.16 


2.88.    1,35 


2.21 

6.52 
1.75-    2.86 
4.03- 
4.98. 

2.98' 
4.09 


9.01.      .18  I 
1.88.    2.99  I 


2.90-    1.95 


2.49.    1.46 
5.45       1.00 


5.73      2.34 


6.21 
4.12 
2.50. 


5.93 

2.97. 

2.62 


1.33 
1.03 


1.61.    1.26 


.23 

1.37 

1.00. 
1.99- 

2.72 

.06 

2.94 

3.01 

.6t 

2.76 

.91 

1.10 

.94. 

.40 

1.33. 

4.39 
3.18. 
3.17. 


3.18 

2.95 

2.44. 

3,61 

3.85 

3.83 


4.37       1.04 


3.63 
2.53- 

2.60- 
4.60       1.40 


2.98-  1.311 
1.98-  2.721 
2.71.    1,82 


4,44 
4,50 
1,73 


4.53 

1.99 

3.25 

4.92 

1.94 

4.40 

6.81 

•    4.94 


4.14 
1.05 


5.08      2.18 


.301      3.55.      .681      4.20      1.13 


2.43-    1.94|      3.77 


.44- 

1.74 

1.48- 

.91 

.57. 

2.00 

.11. 

2.46 

.97 

.95- 

1.47 

1.26 

1.90. 

.71 

1.14- 

1.43 

.41.    1.54 
1.33 
1.89.      .77 


1.13.    1.33 


2.01 
1.77 


1.01- 
1.12. 
1.09 


3.02 
3.54 

2.67 


1.69 
3.31       1.12 
■    2.82 

44-    1.67 


1.56 

2.29 

1.40- 

.04 

1.72- 

1.82- 

.48 

3.07 

2.73 

.12 

2.12- 

1.34 

1.46 
2.41 
3.07 
3.21 
.94- 


4.47       1.35 
4.77       1.42: 


4.16       1.51 


4.06       1.61 
4.67       1,33 


.03       1.19 
E    4.18 

4.36       1.6 


36.61- 
44.24 
40.07- 
42.65- 
44.14 

40.35 

•  41.55 
40.91 
42.53- 
39.86 

38.50- 

•  40.96 
37.96- 
38.29 
39.39- 


4.46 
1.05 
4.43 
1.57 


4.44       1.87 


4.41       1.51 


39.59 


40.70-       .67 


4.57 

,08^    4.35 

4.96 


3.74 
4.04 
5.18 
5.51 
4.79 

4.30 
4.69 
4.74 
3.69 


48.15 

42.26-    5.12 
41.20-    6.78 
40.80 
42.23 

37.63-    4.19 
38.63-    4.18 
37.87 
39.57.    8.72 


:    42.16 
49.13 

33.63.13.23 
37.95.  5.70 
42.19 

41.00.  5.43 

40,32-  .53 

43.47-  3.64 
43,67 

41.83-  1.24 

39.74 

40.99-    1.04 
43.42.    4.20 
39.67 
42.68-    5.78 


4.59      1.21 


42.01-    3.92 


E    4.38 
3.14- 


'.    40.33 

32.98-11.45 
32.52-  9.48 
44.69.  2.28 
39.06 

i  40.31 
40.75 
39.13 
38.65.    1.17 


3,90       1.09 


3.92       1.10 


37.02-    2.51 
L    45.28 

40.91-    2.82 

42.24 

37.18 

35.41 

37.91-      .81 
45.84 
35.76r    7.94 


2.66 

2.76. 

1.89 

3.93       1.26 


1.43 
l.IO 


43.68 

46.56      2.83 
!    39.22 

34.86-    5.87 


5.10 
5.58 
3.78 


36.63.    3.74 


39.42 
51.61 

33.04.  7.82 
43.15.  4.96 
40.58-    4.53 


45.20| 

:    50.48 

41.53 

41.58-   4.34 


S«.  r.r...nc.  I 


T«bl«  3-OoattDu«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HICO 
MO»t«ONT 
•K   «0$S 

0«K    HILI. 


M 


•  MSONS 

•  lOCNS    1 
•ICHaOOD 

1M00T 

SPDUCE  KNOB 
STONV  Riven  0*H 
SUNMfBJVlLLE 
THOMAS 
VlLLCv  KND 


SOUTHERN 


ItlO 
l.TT 

>t** 
1.04 

>.!» 


09 

tlOERSON 

•THCXS  CONCORD  COLLEGE 

SLUE'IELO    f>*    XRPORT 

(LUEJTONE    0«H 

5»«Y  // 

KEGER 

KOPPERSTON 
LEaUauRS   2   SSa 
1>T0«K> 
•INEvrLLC 

•mNCCTON 
•CNICK   2    S 

UNION 

aHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


Ot 


9ERKELET  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
PRANKLIN  2  NE 
HARPERS  PERRV 
HARPERS  PERRY  NAT  KON 

ICEARNEYSVILLC  I  Na 
(EYSER 

MARTINSBURS  FA*  «P 
*1ATHIAS 
HOOREFIELC  MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURG 

PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 

aARDENSVILLE  R  M  FARM 


R      2. SI-    1.09 


I.»0 
9.AI 
1.90. 


9.2» 
2.92 

2.94 

J. 00 


2,7* 
9. It 


9.99       1.29 


l.ot 
••*f 
•■It 

*.9i 

>.I9 

T.tO 
*.*9 
A. 90 


9,11      l.«« 


^   4.19 
*.9« 

9.0T 
9.t« 


2.49 

>.96 

9.29 

9.90 

2.92 

9.09 

2.TT. 

.63 

*.29 

A. 29 

9.01 

A.AA 

9.29 

2.99 

9,93 

9,0» 

4.22 

9.79 

4,62 

2.T» 

9,71 

9.11 

9.18 

9.99 

.s* 

9.20. 

9.92 

1.09 

9.09. 

9,77      1,55 

2.19 

9.10 
1.91 


2.19 

1.71 
1.99 

2.7g. 


2.66* 

2.09 
1.96 


2.91       1.02      2.19. 

2.29.  1.07{      7.97      4.43 
2.29  4.36 

9.37       1.901      1.49.  1.46      3,94 


1.70 
i.69 
9.09 

6,47 
2,06 

6.71 
9.61 


.91.      .46      7, IS 


,91      4.21.      .94      4,69 


1.9 

2,771 


9.99 
9,03. 


99      4,44      1,0' 


4,61       1.37 
2.99 


1.94 

2,09. 

1.9) 


,6t       1,99.    9,26 


10      2,02.    1,66 


3,le 
2,63 


Mr 


rmf 

4.19 
1  4.27 
)     2,97 

4.21 


Auguit 


-rm- 

9.40 

9.04 
9,09 
4,66 

9.64 

4,20 


8«pl«nb«t 


OoMmc 

T 


7.26 

9.61 
4.99 


9.99- 

4,24 
9,61- 


,T4l      2,97.    1,94      9.12       2.14 


>,a9 

J.42- 

4.64  9,29  7.93 

2,91.  ),02|     4.31.  1,09;     4,60 

4,16  I      3.40  <     6,06 

4.18  ),0e  4,«9 


1,97 
2,68- 
1,49 
1,99- 


9.67.    1.941      4,19-    1,36       9,61.    1,31       9.99      2,18       1,68-    1,28      2.83. 


3.88.    1,29 


1,26.    2,42 


2.19.    1.611      3.90- 


4,94 

9,02 

4,02 

8,09 

2.98 

9,44 

3.19 

3.79 

2.19 

9.72 

3.98 

2.39 

4.26 

6.03 

2.74- 

,64i 

2.12- 

3,74- 

,101 

3.91 

3.99 
I. II 
1.79 
3.02 


1.29 
2.17 
1.41- 


4.16       1.49'      2.46 


1.70-    1.76 
2.21 

1.98.    1.98 
1.99 
2.37 


2,99.    1.82 


1,89.    1.67 


.101      1.83.    2.44      2.43. 


.63       1.97.    2.23 


2.54- 

1.04 

2.11, 

1.33 

1.77 

2.70 

1.29 

1.57 

1.64 

2.91. 

.9C 

1.22 

3.52 

.09 

6.89 

2.93 

2.10 

2.02. 

1.83 

.96. 

3.17         .80      9.17      l.IS       2.29.      .76      4,66      l,7r        ,88.    2,78      2,24.    1,42        2.68-    1.02       2.29-    1.79      4.10       1.271      1.73-    1.22       1.81-      .43 


4.34      2. ID 


1.92 
1.99 
.03       1,84- 
,84      2.96. 


2.29 

1.66 

f    1.96 


1.45-    1.94 


1.32-    a. 01       1.58-    1.07 
1.57  I        . 

1.25-    2.03      1.86- 


45,69 

60.47 

t    48,1) 


39,89 

,19k    44.10- 


,40 
6.85 


4 

19 

9 

96 

4 

09 

2,93 
3,92 
2,66 
9,43 


2.42- 
2.63 

2.94- 

2.48- 

1.79 

I    2.79 

2.19 
2.02 


2.22-       .04 


31.89 
98.99 

40.12 
29.21 
35,96-    6.01 

45.59 

48.48 
33.52 

36,09 
99,37 

31,55 
37.06 

32.45-    3.78 
34.78-    3.79 

56.95-    2.30 


32.70 
30.19 
27.32 
28.60-11.29 

37.77 

30,69-    7,69 

29,96-    7,69 
26,94 
E    29,29 

31,51 

27,76-    3.39 
39.20       1.89 
30.86 
30.15-    5,34 

31.20-    4.40 


in    the   annual    Issue    Include   delayed   and    corrected   data    and   may    differ    slightly    from   values    published    In    monthly    issue 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


WEST    VIRGINIA 
196» 


Station 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


£     a 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


E  I     £ 

Q)     I  ftf 

H   I       Q 


Number  of  days 
between  dales 


NORTHWESTERN 


BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRE5T0N  1  SSW 
MOUNOSvILLE 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURS  TAA  AP 
PARKERS8URG  w8  CITY 
wEIRTON 
KELLS8UR6  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


BELINOTON 
BENSON 

BUCKHANNON  2  V 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 

GASSAWAr 
GLENVILLE 
GRAFTON  1  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

H06SETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  wB  AIRPORT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

williamson 
winfield  locks 


ARBOvAlE  2 

BAYARD 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

BECKlEY  WB  AP 

BIRCH  RIVER  6  SSw 

BRANDONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKIN5  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 

HOPEMONT 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

RICHwOOD 
ROULESBURG  I 
SPRUCE  KNOB 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 

kopperston 
lewis9ur6  2  ssw 


96 

9.10 

95 

9-10 

9A 

9>10 

92 

9«10 

93 

9.J0 

96 

9-U 

93 

9-    9 

7-23 

9-10< 
9-  8. 
9-10 
9.10 

9-10 
7-2* 
9.10< 
9-10< 
9-    9 

7-28 


9.U< 
7-27 


9.    9 

9.11* 

6.23 

9.1i« 

8. 


8.    3 

9.10 
6.2A 


7.2S 
9-    9» 
9.10* 


9.10 
8.    *• 


9.11< 
9.10 
9-  9' 
6.23 


9-ll< 
9.  9< 
9.10 
9-10" 
6-24 

7.28 
9-10. 
9.12< 
9.  9 
9.10 

9-  9 
9.    9 

9-11 
9.10< 


6.28 
6.23 
7-29 
6.28* 
9.    9« 

6-30' 


i.i: 

1.16 
1.15 
l.l* 
1.1* 

1.1* 
1.1* 
1.15< 
1-1* 
1-1* 

1.14 


1.15 
1.15 


l.i: 
I. IS 

1-15 

12.19< 

1.1* 


1.15 
1.15 
1.16 
12.19 
1.15 

1.15 
1.1* 
1.1* 
1.15 
1-15 

1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
2-12 


1. 15 
1.15 


1.15 
2.12 
1.15 
12.19 
1.15 

2-12 
1.15 
2.12 
1-15 
2.2*. 

2.25 

1.15 
1.15 
1.15 
1-15 

1-15 
1.15 
1.1* 
2.12. 


1-15 
12.19. 
1-15 
1.15 
1.15 

1.16 


3.19 
*.    I 

*.    1 

*.    1 

*-  l' 
3-16 
3.18 
4-  1 
*-     1 


3.31 
3.19 
3.30 
*-  1 
3.18 

3.31 
3.31 


4-  1 
3.19 
3.31 
3.20 
♦.    I 


3.19 
3.30 
*.    1 

3.  1 
2.12 

3.19 
2.29 
2.2* 

3.    1 

3.19 
3.19 
4-  I 
3-19 


3.    1 
3.    1 


3-31 
4.    2 

*.  * 
3.30 
4-   2 

*.  1 
3.31 
4.  1 
3.30 
*-    1 

3.31 
3.19 

*.  1 
3.30 


*.  2 
3-31 
3-31 
3.31 
3-31 

3.30 


*•  1 
*-  I 
3.30 


3.30 
3.31 
*.  1 
*.  1 
*.    1 


*.  2 
3.30 

3.31 
3.30 
3.31 

3.31 
*-  1 
*.  1 
*.  1 
*.    1 


3.31 

4.   2 


*.   5 

*-10 
4-  1 
4-10 


4-  2 
4-    1 

4-  1 
3.31 
3.31 


4.  4 
4-  4 
4-16 


4.11 
4-16 


*.  1 
*.    I 

*.10 
*.  I 
».10 


4-    2 
».10 

*.  * 


3.31 

*.   2 


4.16 
4.16 
4-10 
4.  1 
4.25 

4.16 
4.16 
4.16 

*-10 


4.26 
4.10 
4.10 
4.10 
4-10 

4.10 
4.10 
4.  9 
4.10 


4-10 
*»t6 


*.I6 
*.ll 
*.16 
*.16 


4.16 
4.16 


4.10 
4.J0 
4.t6 


4.11 
4.    1 


4.10 
4.10 
4.10 
4-10 
4.16 


*.16 
*.16 
*.l6 
4.  9 
4.25 

4-16 
4.16 
5.29 
4.16 
4-l6 

4.26 
4.16 
4.11 
4.16 
4.16 

4.16 
4.16 
4.11 
4.16 


4.10 
4.  9 
4.11 
4.10 
4-10 

4.10 


4-16 
4.16 

4.16 
4.11 
4*11 


4-17 
4.12 
5-29 
4-16 
4-16 


4.16    27 
4.16    27 


5.29 

4.16 
4.16 
4.16 
4.17 
4.16 


4.10 
4.16 
4-16 
4.10 
4.16 

4.16 
4.10 
4.10 
4.16 
4.12 

4.16 
4.16 
4.16 


5.30 
*-16 
*.10 
*-27 

5.30 
*.25 
6.17 
5.29 
».17 

5.21 
5-    1 

*.16 
*.16 
5.29 

4-16 
4.16 
5.29 

4.16 


4-16 
4-10 
4-16 
4-16 
4-16 


10. 
10. 

10. 
10- 
10- 
10- 
9-13 

10.   7 


9.14 
9-14 
9-14 

10. 

10- 

10- 
10. 


9.14 

9.14 

10.    6 
10. 
10' 
9.14 


10. 
10.11 
10 
10 
9.14 

10.11 

10.11 

10 

10.11 

10.11 

10. 

10 

10.  6 
9.14 
9.14 


10.11 
10.   8 


9.1* 
8.15 
9-14 
10. 


9.14 

9-14 
9.15 

10. 

10. 
9-14 

9.13 
10.   6 

10. 
10.   7 


10-  6 
10-  6 
10-11 
10-  6 
10-   6 

10.   6 


10. 

9-14 
10- 
10-   6 
10-11 

10.11 
10.11 

10.11 
9.14 

10.11 
10.  7 
10.11 
10.11 
10. 


10.11 
10.11 
10.11 
10.10 
10 

10.11 

11.21 

10 

11.22 

11.22 

10.11 

10. 

10.11 

10 

10 


11.22 

10.11 


9-15 
9.14 

10. 

10. 


9-14 

to. 

8.15 
10. 
10. 


10- 


10.  6 
10. 
10. 
10. 


10-  6 
10.11 
10.11 
10.11 
10.11 


10-2* 
10.11 
10.11 
11.21,  .. 
11.20|  21 

11. 2t!  20 
10-2*1  2* 
11.21 
10.24 
10 


10. 

10.11 

11.21 

11.22 
10.11 

10.11 

10. 

10.11 
10.24 
10.21 
10.11 
10.11 


11.21 
11.22 
10.11 
11.21 
10.11 

11.21 
11.21 
tO.2* 
11.22 
11.22 

10.24 
10.11 
10.11 
10.11 
10.11 


11.22 
11.21 


10-  6 
10.  6 
10.11 
10.11 


10.  6 
10-11 
9.14 
10-  7 
10.   7 

9-14 
10.  7 
10.  7 
10.11 
10.   7 

10.  7 
10.12 
10.11 
10.11 


10.24 
11.21 
10.11 
11.22 
11.21 

11.21 
11.21 
11.21 
11.21 
10.12 

11.22 


10.11 
11.21 
11.21 

11.22 
11.22 

11.22 

10.11 

11.22 
11.21 
11.22 
11.22 
10.11 


11.21 
11.22 
11.22 

11.21 
10.24 

11.22 
11.22 
11.21 
11.22 
11.22 

11.22 
11.22 
11.22 

10.11 
10.24 


11.22 
11.22 


10. 

to. 

to.ti 

to.ti 


tO.ll 
10.11 
9.14 
10.11 
10.11 

9.14 
10.11 
10.11 
10.24 
10.11 

10.11 
11.22 
11.22 

10.21 


10. 


10-11   21    11-22 
11.21    14    11.21 
12|  11.22 

23  11.22 

24  11.22 

21  10.24 


28 

11.22 

231  10.11 

24 

10.11 

26 

10.11 

11.22 
11.22 
11-22 
11.22 
11.21 

11.22 
11-22 
11.22 
11.22 
11.22 

11.22 


11.22 
11.21 
11.21 

11.22 
11.22 

11.22 
11.22 

11.22 
11.21 
11.22 
11.22 
11.22 


11.22 
11.22 
11.22 
11.22 
11.22 

11.22 
11.22 
11.22 
11.22 
11.22 

11.22 
11.22 
11.22 
11.22 
11.22 


1U22 
11.22 


10.21 
11.22 
11.22 
11.21 


11.22 

10.24 

11. 

11.21 

11.22 

10. 

10.24 

11.22 

11.22 

11-22 

11.22 
11.22 
11.22 
11.22 


11.22 
11.21 
11.22 
11-22 
11-22 

11.22 


See  reference  notes  foUowing     Station  Index. 
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TkbU  3— Conttnuad 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


MCtT    VIMINU 

USi. 


Laat  upzing  minimum  ol 


Flril  I«I1  minimum  ol 


lG"or 
below 


20 "  or 
b«low 


24' or 
bolow 


28"or 
b«low 


32  or 
bolow 


32°  or 
below 


28  or 
below 


24"  or 
below 


20  or 
below 


16°  or 
below 


Number  ol  deyi 
between  cUlee 


8    i 
'a 


PINCVIILE 

UNION 

HNITC  SULPHUR  SPRINSS 


NORTHEASTERN 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  J  NE 
HARPERS  FERRV  NAT  HON 
KEARNEVSVILLE  1  NM 
KEVSER 

MARTINS8UR0  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELO   MCNEILL 

OMPS 

PETERSBURS 

PIEDMONT 
ROMNe*     J    NNE 
UAROENSVILLE    R   M   FARM 


6.2* 

6.2«« 

6»2a* 


9-U< 
9.  » 
6>27 
T.    I 


9.11 
9-U 
9-10 
a>2J< 
9«10 

9-U 
9-10 
9-12. 


1-1? 
l.l> 
1-19 


2.12 
2.12 
1.16. 
2.23 


2.23. 
2.23. 
l.t> 
1.1* 
I.IJ 

1.1* 
2-12. 
I.IS 


>.)! 
>•>> 


J.    I 
3.18 


*•  S  It 
*.10  2* 
).31  20 
*.   >    22 


*.u 

4.16 
*.>6 


*.1T  29 
*.16  2T 
A.16    26 


*.l6  2T 

*.l6  26 

♦  .    J  2» 

*.    i  22 


*.  i 
*.10 
*.16 
*-   5 

*.    S 


*.    » 

*.16 
*.l6 
*.  5 
*.16 

*.  i 
»-l6 
*-l6 


♦-25 

♦  •25 
*.U 

*.16 


*.16 
*.25 
t.SO 
*-25 


*.10 
*-2» 
♦-25 


10.  T 
9-15 
9-15 


9.1* 
10-   6 

10.  a 

10-    6 


10.  6 
9.1* 
10.   6 


10.11  26 
10-  6  25 
10.   6   2t 


10.  6  27 
10.  6]  27 
10.2^|  2t 
10-    7    26 


10.2*  ;♦  11.22  101  11.22  101 
10.  7  21  10.11  1*  11.22  r 
10.   7    24    lO.ll    It    11.22    lOl 


10.  e 

10-11 
11.22 
10-12 


10.12 
10.  7 


10.20 
10.  7 


10.21'  2* 
10.11  22 
10.11  2« 


11.22  la 

10.11  20 
11.22  20 
11.22]  la 


11.22 
11.22 


11.22J  17 
11.22    15 

11.22  1* 
11.22{ 16 
11.221 1> 


11.21  10 
11.221 10 
12.1*' 1> 
11. 2>    12 


11.21 
11.22 

11.23 
11.22 

11.22 
11.22 
11.22 


215   20* 

1«)    111 
191    110 


171 
Hi 
1*2 


162 
16* 
110 
171 


171 
1*2 
10' 
U2 
173 

179 
l*i 
It* 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

NORTH  CENTRAL  02 

CLARKSBURG  1 

EVAP 

- 

- 

- 

B  3.29 

B  4.90 

5.30 

B  4.74 

B  3.53 

B  2.93 

_ 

_ 

_ 

_ 

OEP 

— 

— 

— 

-   .19 

.28 

-   .09 

-   .76 

-   .93 

-   .10 

- 

— 

- 

— 

WIND 

- 

- 

- 

2363 

1912 

1519 

1283 

1449 

1301 

- 

- 

- 

- 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
DEP 

- 

- 

: 

- 

6.13 

5.89 

5.87 

B  5.66 

B  4.90 

2.71 

: 

: 

: 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1384 

1109 

1068 

1100 

1120 

13S0 

1215 

- 

- 

SOUTHWESTERN  03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

EVAP 
DEP 

- 

: 

: 

: 

B  6.61 

B  6.97 

7.25 

B  6.64 

B  5.56 

3.17 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B  1489 

1369 

1251 

1406 

1196 

1271 

- 

- 

- 

SOUTHERN  05 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
DEP 

- 

- 

" 

B  3.55 

5.64 

5.77 

5.54 

4.94 

B  4.34 

B  2.29 

B  1.55 

- 

: 

WIND 

— 

- 

— 

B  1461 

1165 

925 

899 

929 

893 

1025 

1173 

- 

- 

MAX 

— 

- 

- 

66.7 

80. 6 

87.9 

88.1 

84.1 

79.2 

60.5 

53.6 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

43.8 

52.4 

60.4 

64.0 

61.6 

55.5 

42.6 

36.6 

- 

- 

NORTHEASTERN  06 

WAROENSVILLE  R  M  FARM 

EVAP 

- 

- 

- 

B  3.82 

B  6.06 

B  6.32 

6.63 

6.31 

B  5.66 

B  2.73 

- 

- 

.. 

DEP 

- 

- 

- 

-   .70 

.66 

.12 

.18 

.75 

1.35 

-   .41 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

1744 

- 

- 

982 

1159 

1000 

857 

- 

— 

— 

MAX 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

90.1 

85.2 

78.7 

64.0 

— 

— 

- 

MIN 

" 

■ 

■ 

" 

" 

" 

61.6 

58.5 

53.1 

43.0 

" 

" 

" 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

i 

rec^orrf 

or  closed 

i 

during  yr. 

Refer 
to 

Station 

c 
0 

County 

0 

-S 

1 

1 

Q. 

d 

n 

1 

> 
s 

n 
Q 

S 

3 

> 

w 

i 

1 

1 

1© 

tables 

ALBRIGHT 

009* 

oV 

PRESTON 

2 

39  29 

79  36 

1219 

11 

2 

ALOERSON 

0102; 05! MONROE 

80  36 

1555 

18 

2 

ALPENA  1  NH 

01*3  04  RANDOLPH 

2 

38  55 

79  40 

3020 

30 

2 

ARSOVALE  2 

0249  0*  POCAHONTAS 

36  25 

79  *9 

2730 

A 

1  2  3 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0355  05  MERCER 

81  01 

19 

23 

1  2  3 

BAYARD 

0527  0*  GRANT 

9 

39  16 

79  22 

2375 

71 

58 

12  3 

B6CKLEY  V  A  HOSPITAL 

0580  0*  RALEIGH 

7 

37  *7 

81  11 

2330 

87 

87 

1  2  3 

BECKLEV  WB  AP 

0562,04  RALEIGH 

7 

37  *7 

61  07 

2504 

2 

2 

1  2  3 

BEL  I NG TON 

0633  02  BARBOUR 

10 

79  56 

1679 

3 

26 

1  2  3 

BELLEVILLE  DAM  20 

0645  UI'WOOD 

8 

39  09 

81  45 

500 

*7 

2 

eELVA 

0661  04  NICHOLAS 

4 

81  12 

7*8 

14 

2 

BENSON 

10|39  09 

60  33 

1080 

39 

1  2  3 

SENS  RUN  1  SSE 

0687  01  TYLEr' 

8  39  28 

61  05 

644 

63 

63 

1  2  3 

BERKELEY  SPRINGS 

0710  06  MORGAN 

9  39  37 

78  14 

640 

20 

20 

1  2  3 

BIRCH  RIVER  6  SSW 

0644,04  NICHOLAS 

*'38  25 

80  *7 

1865 

16 

16 

12  3 

8LUEFIEL0  FAA  AIRPORT 

0921 ;05iMERCER 

7:37  18 

61  13 

2805 

26 

25 

1  2  3 

flLUESTONE  DAM 

0939  05, SUMMERS 

7  37  39 

80  53 

1388 

21 

21 

13 

1  2  34C 

8RANCMLAND 

1075I03:lINCOLN 

3138  13 

62  12 

600 

25 

2 

BRANDONVILLE 

1083  p*!preston 

2 

39  40 

1798 

22 

32 

12  3 

BRUSHY  RUN 

1204,06|PENDLETON 

38  50 

79  15 

1375 

25 

2 

BUCKEYE 

1215  0*1  POCAHONTAS 

7 

36  11 

SO  08 

2100 

4 

12 

1  2  3 

BUCKHANNON  2    W 

1220|02:UP$HUR 

10 

39  00 

60  15 

14*5 

69 

73 

1  2  3 

eURNSVILLE 

1282  102 

BRAXTON 

5 

38  52 

80  40 

770 

16 

2 

CAIRO  3  S 

i32e;oi 

RICHIE 

5!  39  10 

81  10 

680 

58 

1  2  3 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1363  1 04 

WEBSTER 

4 '38  22 

80  36 

2100 

52 

2 

CANAAN  VALLEY 

1393  0* 

TUCKER 

2  39  03 

79  26 

3250 

19 

19 

1  2  3 

CENTRALIA 

1526  02 

4,38  37 

80  35 

1250 

1* 

2 

CHARLESTON  WB  AP 

1570  03 

(CANAWMA 

4l38  22 

61  36 

939 

16 

16 

1  2  3  C 

CHARLESTON  1 

1575  03 

KANAWHA 

It 

38  21 

61  39 

500 

60 

77 

1  2  3 

CLARKSBURG  J 

1677  02 

HARRISON 

6 

39  15 

60  21 

977 

*1 

47 

39 

1  2  3*C 

CLAY  1 

1596 

03 

CLAY 

t, 

38  27 

81  05 

722 

50 

2 

CLENDENIN  1  SW 

1723 

4 '38  29 

61  22 

615 

1* 

2 

COR TON 

1959 

03 

KANAWHA 

4  38  29 

61  16 

5*0 

2 

2 

1  2  3  C 

CRESTON  1  SSW 

2054 

01 

WIRT 

5  38  55 

81  17 

646 

63 

63 

1  2  3 

DAVIS 

2209 

04 

TUCKER 

2 .39  06 

79  26 

3120 

C 

DRY  CREEK 

RALEIGH 

61  26 

1264 

3 

2 

DUNLOW  5  E 

2520|03  WAYNE 

8,38  02 

82  20 

850 

2 

^i 

1  2  3 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

2636! 04, GREENBRIER 

4,38  00 

80  45 

2420 

ll 

FEB 

2 

ELKINS  Wfi  AIRPORT 

2718  04  RANDOLPH 

10' 38  53 

79  51 

1970 

64 

64 

1  2  3  C 

ELLENBORO 

2746  0)  RITCHIE 

5  39  16 

81  0* 

605 

3 

2 

FAIRMONT 

292n|02'MARrON 

6 

39  28 

80  06 

1298 

59 

62 

1  2  3 

FLAT  TOP 

3072  104  MERCER 

7 

37  35 

81  07 

3229 

26 

26 

1  2  3  C 

FRANKLIN  2  NE 

3215 

06  PENDLETON 

9 

38  40 

79  19 

1900 

16 

27 

1  2  3  C 

FREEMAN58URG 

3?38 

02 

LEWIS 

d 

39  06 

60  31 

1030 

C 

GARY 

3353 

05 

MC  DOWEL L 

1 

37  22 

1426 

44 

1  2  3  C 

GASSAWAY 

3361 

02 

BRAXTON 

36  40 

80  46 

14 

14 

1  2  3  C 

GLENVILLE 

35*4 

02 

GILMER 

5 

36  56 

60  50 

727 

69 

75 

1  2  3 

GRAFTON  1  NE 

3630 

02 

TAYLOR 

10 

39  21 

60  00 

1230 

69 

66 

APR 

12  3    1 

GRANT5VILLE  2    NW 

36*8 j 021  CALHOUN 

5 

38  55 

81  06 

730 

16 

18 

12  3 

GRIEFITHSVILLE 

3749I03  LINCOLN 

3 

38  14 

61  59 

950 

HACKER  VALLEY 

3798 

04iwEeSTER 

^ 

38  39 

80  23 

1501 

4 

2 

HALL 

3816 

02  BARBOUR 

10 

39  03 

80  07 

1375 

1 

HAMLIN 

3846 

03  LINCOLN 

38  17 

82  05 

6*2 

21 

21 

12  3    1 

HARPERS  FERRY 

3927 

06  JEFFERSON 

9J39  19 

77  44 

*05 

75 

2      1 

HARPERS  FERRY  NAT  MQN 

3932 

05  JEFFERSON 

9|39  19 

77  44 

220 

6 

5 

12  3    1 

HASTINGS 

3974 

02, WETZEL 

el  39  33 

80  40 

750 

28 

2      1 

HI  CO 

412e!04|FAYETTE 

7  36  07 

81  00 

1955 

9 

2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4200:03;MASON 

a  38  41 

82  11 

570 

16 

25 

15 

1  2  34 

HOPEMONT 

4264'04'pBESTnN 

11  39  26 

79  31 

2*90 

1* 

14 

1  2  3 

HORNER 

42ei;02  LEWIS 

6  36  59 

80  22 

1075 

40 

2 

MOULT  LOCK  15 

4309' 02  MARION 
4369,01  WETZEL 

8!"m 

80  06 
60  27 

678 
103* 

41 

2 

C 

•HUNTINGTON  FED  6LDG 

4388  03 1  CABELL 

3.38  25 

82  27 

565 

16 

16 

1  2  3  C 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

4393  03;CABELL 

e|38  22 

827 

12  3    1 

IAE6ER 

4408  05  MC  OOWELL 

1  37  28 

61  49 

1084 

18 

2 

IRELAND 

447B  02. LEWIS 

6  38  49 

80  28 

11*2 

6 

2      1 

JANE  LEW 

4559  1^, LEWIS 

6  139  05 

60  25 

1020 

40 

2 

KEARNEYSVILLE  I  NW 

4763  06  JEFFERSON 

9 '39  23 

77  53 

550 

33 

34 

12  3 

KERMlT 

4816  03 

MINGO 

1I37  50 

62  24 

525 

39 

2 

KEYSER 

4836  1 06 

MINERAL 

9 

39  25 

78  59 

930 

11 

11 

12  3 

KOPPERSTON 

4956105 

WYOMING 

3 

37  45 

81  34 

1450 

2 

2 

1  2  3 

LAKE  LYNN 

5002102 

MONONGALIA 

2 

39  43 

79  51 

900 

40 

2   C 

LEWISBURG  2    SSW 

5224  05 

GREENBRIER 

37  45 

60  26 

2185 

62 

68 

12  3 

LINDSIDE 

5284  105 

MONROE 

7 

37  27 

60  40 

2000 

C 

LIVERPOOL 

5323  03 

JACKSON 

8 

38  54 

61  32 

565 

C 

LOCKNEY 

5341  02 

GILMER 

5 

38  51 

80  58 

720 

LOGAN 

5353.03 

3 

37  51 

82  00 

664 

37 

51 

1  2  3  C 

LONDON  LOCKS 

5365  JOB 

KANAWHA 

38  12 

61  22 

523 

29 

29 

12  3 

MADISON 

5563,03 

BOONE 

* 

38  03 

61  49 

675 

42 

42 

12  3 

MANNINGTON  I  N 

5621|02 

MARION 

^ 

39  33 

60  21 

975 

52 

62 

1  2  3 

Years  of 

Opened 

6 

ref^riH 

or  closed 

d 

0 
^ 

1 

c 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

1 

County 

,0 

1 

d 

1 

to 

0 

1 

1 

■a 

a 

1 

11 

tables 

MAMNINGTON  1  W 

5526 

'02' 

MARION 

6 

39  32 

80  22 

995 

18 

2 

MARLINTON 

5672 

POCAHONTAS 

7 

36  13 

2150 

c 

MARTINSflURG  FAA  AP 

5707 

05 

BERKELEY 

9 

39  2* 

77  59 

537 

66 

72 

1  2  3 

MARTINS6URC  2  W 

5712 

06 

BERKELEY 

9 

78  00 

c 

MATHIAS 

5739 

06 

HARDY 

9 

38  52 

78  52 

1625 

13 

25 

1  2  3  C 

MATOAK.A 

57*7 

05 

MERCER 

7 

37  25 

81  15 

2580 

14 

2 

MC  MECHEN  DAM  13 

58*7 

MARSHALL 

80  ** 

655 

46 

2   C 

MC  ROSS 

5871 

04 

GREENBRIER 

1, 

37  59 

80  *5 

2445 

10 

10 

12  3 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

5963 

02 

TYLER 

8 

39  29 

80  52 

750 

23 

23 

1  2  3 

MOOREFIELO  2  SSE 

6163 

06 

HARDY 

9 

39  02 

78  58 

830 

C 

MOOREFIELD  MCNEILL 

6168 

06 

HARDY 

9 

39  09 

78  54 

800 

16 

16 

1  2  3 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

6201 

02 

MONONGALIA 

6 

39  38 

79  55 

1240 

IB 

18 

1  2  3 

morgantown  l  and  d 

6212 

02 

MONONGALIA 

6 

79  56 

825 

*1 

41 

12  3 

MOUNDSVILLE 

6248 

01 

MARSHALL 

8 

39  54 

80  *5 

620 

2 

2 

12  3 

MT  STORM 

6293 

04 

GRANT 

39  J7 

14 

2    C 

NAOMA 

5362 

04 

RALEIGH 

4 

37  52 

81  29 

1210 

C 

NEW  CUMBERLAND 

6*42 

01 

HANCOCK 

40  30 

56 

12  3 

NEW  MARTINSVILLE 

6*67 

01 

WETZEL 

8 

39  39 

80  52 

537 

71 

70 

1  2  3 

OAK  HILL 

5591 

04 

FAYETTE 

7 

37  58 

81  09 

1991 

22 

22 

1  2  3  C 

OMPS 

667* 

06 

MORGAN 

9 

39  30 

78  17 

950 

18 

1  2  3 

PARKERSBUHG  FAA  AP 

58*9 

01 

WOOD 

g 

39  21 

81  25 

837 

17 

17 

12  3 

»PARKERS6URG  WB  CITY 

6859 

01 

WOOD 

5 

39  15 

81  34 

615 

75 

79 

1  2  3  C 

PARSONS  1  SE 

6867 

04 

TUCKER 

2 

39  05 

79  40 

1680 

63 

63 

1  2  3 

PETERSBURG 

6954 

06 

GRANT 

9 

39  00 

79  07 

1013 

25 

25 

1  2  3 

PHILIPPI 

6982 

02 

BARBOUR 

10 

39  09 

80  02 

1261 

71 

PICKENS  1 

RANDOLPH 

10 

36  40 

60  13 

2695 

62 

12  3 

PIEDMONT 

7004 

06 

MINERAL 

79  02 

1053 

50 

48 

12  3 

PINEVILLE 

7029 

05 

WYOMING 

3 

37  35 

61  32 

1280 

21 

21 

12  3 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7112 

03 

MASON 

8 

38  65 

62  07 

610 

2 

2 

1  2  3 

PRINCETON 

7207 

05 

MERCER 

7 

37  22 

61  05 

2410 

33 

2 

BAVENSWOOD  DAM  22 

7352 

03 

JACKSON 

8 

38  57 

81  46 

584 

41 

49 

1  2  3 

HENICK  2  S 

74*4 

05 

GREENBRIER 

7 

37  58 

80  21 

1900 

48 

2 

RICHWOOD 

7503' 04 

NICHOLAS 

*!38  13 

80  31 

2300 

4 

1  2  3 

RIPLEY 

7552(03 

JACKSON 

8. 38  49 

81  43 

510 

17 

17 

12  3 

ROMNEY  3  NNE 

7730;06iHAMPSHIRE 

9|39  23 

78  44 

540 

11 

11 

12  3 

R0WLES6URG  1 

7765  04  PRESTON 

1375 

21 

12  3 

ST  MARYS 

7675101  PLEASANTS 

8 

39  23 

81  12 

550 

52 

2 

SMITHBURG 

8274,02  DODDRIDGE 

39  17 

80  44 

SMITHVILLE 

8286:02'RITCHIE 

3 

39  04 

81  05 

840 

C 

SHOOT 

e295;04, GREENBRIER 

4 

37  53 

60  40 

2*50 

2 

APR 

2 

SPENCER 

836*1 03, ROANE 

g 

38  48 

81  21 

964 

64 

55 

12  3 

SPRUCE  KNOR 

8433  04  PENDLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

16 

32 

1  2  3 

STONY  RIVER  DAM 

8536t04|GRANT 

9 

39  08 

79  16 

44 

2 

SUMMERSVILLE 

8608,04  NICHOLAS 

38  17 

80  50 

1930 

28 

1   2    C 

SUTTON  RESERVOIR 

8662  1  02 ' BRAXTON 

4 

36  39 

80  41 

635 

15 

3 

2   4 

TERRA  ALTA 

6782  04  PRESTON 

2 

79  33 

2587 

1       C 

THOMAS 

8607  04  TUCKER 

2 

39  09 

3010 

35 

j   2 

TRIBSLE 

8924.03  MASON 

38  41 

81  50 

630 

1       C 

TYGART  DAM 

8966  1 02, TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

C 

UNION 

9011J05MONROE 

7 

37  36 

80  32 

1975 

60 

59 

1  2  3  c  ; 

VALLEY  BEND 

9068. 04  RANDOLPH 

10 

38  45 

79  56 

2010 

26 

i 

2 

VALLEY  HEAD 

9086 |04  RANDOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2*25 

26 

1 

2    C  1 

VANDAL  I A 

9104 

02  LEWIS 

6 

36  56 

80  2* 

1120 

40 

2 

wardensvillE  r  m  farm 

9261 

06 1  HARDY 

9 

39  05 

78  35 

950 

*6 

45 ■ 24 ; 

1  1  2  34   i 

WASHINGTON  DAM  19 

9309 

8 

39  15 

61  42 

600 

47I   i 

2 

WAYNE  2 

9323 

03  WAYNE 

38  13 

82  25 

600 

2 

2 

{     112  3 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

9333 

04|WE6STER 

4 

38  29 

80  25 

1540 

29 

30 

1     1     ll  2  3  C 

WEIRTON 

9345 

01  1  HANCOCK 

8 

40  24 

80  36 

10*0 

16 

16 

1     112  3 

WELLSBURG  3  NE 

9368 

Oil  BROOKE 

8 

40  18 

80  35 

668 

64 

71 

12  3 

WESTON 

9436 

02 

LEWIS 

6 

39  02 

60  28 

1026 

41 

73 

!    1'^' 

WEST  UNION 

9*50 

02 

DODDRIDGE 

5 

39  18 

80  47 

1000 

2 

2 

12  3   : 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

9492 

01 

OHIO 

6  40  05 

80  42 

659 

56 

80  1 

!l  2  3    1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522 

05 

GREENBRIER 

7  37  48 

ao  18 

1914 

61 

60 

12  3    1 

WIDEN 

9554 

03 

CLAY 

4  138  28 

80  52 

1143 

2      1 

WILLIAMSON 

9605 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

673 

61 

62 

12  3 

WILLIAMSON  2 

9610 

03 

MINGO 

1 

37  40 

82  17 

659 

14 

2      1 

WINFIELD  LOCKS 

9683 

03 

PUTNAM 

38  32 

81  55 

571 

26 

26 

_ 

123 

1-BIG    SANDY; 


3-CUyAHDOT; 


5-LITTLE    KANAWHA;       6-MONONGALELA ;       7-NEW ;       B-OHIO;       9-POTOMAC; 


11-YOUGHIOGHENY 


NEW    NAME 
CENTRALIA 


CHANGES    IN    STATION    NAME 
FORMER   NAME 
CENTRALIA   2    NNW 


DATE    -    19i 
NOVEMBER 


RELOCATION   AND   CHANGES   OF   EQUIPMENT 
STANDARD   RAIN  GAGE   MOVED   2.2   MILES   SE 


NOVEMBER   16 


i*i:m:iu:n('K   nc/iks 

Ailditumut  ii)(oi-iiintion  tPitui-tllnK  the  cllnmtt)  of  Weitt  Vti-t(liila   may  bv  oblalncid  by  writing  tu  Ihr  Wi<nth«r  Hui-vau  Statv  CUrnaloloKlMl.   Atfrlcultural    KniflneorlnK  IfulldlriK,  Wviit  Virginia 
UnlviTHlty.    MoruoDlowi).   Went  Virginia    U6506.    or  tu  nny  WpAthor  Hur^au  Offlc*  near  you. 

DIMKNSIONAL  UNITS.       UnlosH  othrrwUc  imllcatiul,  dtrnvnalonal  tmtta  uaod  tn  thla  bulletin  arn:       Ti>mperature  in  *K,   precipitation  and  nvaporatlon  In  lnch«a,  and  wind  movomnnl  In  mllo. 

EVAPORATION  la  mvaaurod  in  the  atandard  Wrathfr  Bureau  typr  pan  of  4-foot  dtanietur  unleiiH  otherwlaa  ahown  by  footnote  followinK  the  Evaporation  and  Wind  tabic.     Max  and  Mln  In 
Evaporation  and  Wind  tablo  rvfrr  to  cxtremea  of  tenipiraturc  of  wBt<-r  In  pan  aa  recorded  during  24  houra  andlng  at  time  of  obaf  rvatlon. 

NORMALS  for  all  Ktationa  are  cUmatoloiilcal  normalH  liaHtnl  on  the  pci  lod  19:11-1960.  "DKP"  In  Tablo  4  refora  to  doparlurea  from  lonif-tcrm  ineana  baaed  on  porloda  varylntf  from  10  to  2U 
yeara  which  are  uaed  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  an  uaed  in  thla  publication,   bccamo  cfft'clivt-  with  ijalti  for  January  19S7. 

STATION  NAMKS;       Flaureti  and  letters  following  the  station  naim-.   such  as  12SSW,   Indicate  distance  In  mllrii  and  dlr.rciion  from  the  poHt  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  bo  cnrrird  in  tht-  Jun.-  and  Di-cfmber  iHsueH  of  CltmaloloRical  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATK  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  dale  (datrs)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  .'^mounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

ff  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground:      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington 
D.    C.     20402. 


USCOMM-WB-AsheviUe.  N.    C,  -5/6/65-850 
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